Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2013 


http://archive.org/details/climatologicalda7879unit_1 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


LOUISIANA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
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LOUISIANA       -       JANUARY  1973 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  during  January  continued 
to  average  well  below  long-term  nor- 
mals.    This  cool  pattern,   first  estab- 
lished in  October,  has  been  persistent 
through  the  succeeding  months. 

During  the  night  of  the  6th  sleet  and 
freezing  rain  developed  in  the  central 
and  northern  parishes  and  continued 
through  the  7th.     The  resultant  severe 
icestorm  was  characterized  as  the 
worst  in  more  than  20  years  in  many 
sections . 

Again  on  the  10th-12th,  snow,  sleet, 
and  freezing  rain  gripped  the  entire 
State.     Many  localities  recorded  their 
first  measurable  snow  accumulations 


since  1968,  and,   in  portions  of  the 
southern  parishes,  since  1951  or  1963. 
Most  highways  and  roads  -  sheathed  in 
ice  and  snow  -  were  impassable.  Most 
schools  closed,  while  power  losses  and 
fuel  shortages  curtailed  business  and 
industry . 

Briefly,  warmer  weather  after  midmonth 
was  ended  by  locally  heavy  thunder- 
storms over  most  of  the  State.  Several 
severe  local  storms  occurred  in  sec- 
tions of  northern  Louisiana  on  the  18th 
and  across  the  entire  State  on  the  20th 
and  21st. 


George  W.  Cry 

Climatologist  for  Louisiana 
National  Weather  Service  Office 
Geology  Building,  Room  261 
Louisiana  State  University 
Baton  Rouge,  Louisiana  70803 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

Station 

2 

1 

2  1 

 L 

3 

4  1 

i  1_ 

5 

6 

7  [ 

 L 

8 

 L 

10 

11 

12 

13   |    14    |  IS 

16  |  17  |  18 

19 

20 

21 

*     *  * 

NORTHWEST  01 

60DCAU  FIRE  TOMER 

5.07 

.04 

.41 

.99 

.28 

1.18 

.  14 

.72 

COTTON  VALLEY 

4.77 

T 

.41 

.10 

.28 

.  11 

.64 

.02 

T 

.  55 

.25 

.86 

CURTIS  1  SSE 

T 

.72 

GlQSTSR  1  N 

6 .22 

•  09 

•  19 

'  i » 

1.37 

.76 

■  ■  [ 

T 

1.00 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

5  .30 

•  1 1 

•  28 

.71 

.  1  4 

Ii51 

.05 

.10 

.96 

H ANNA  3  S 

6.21 

.04 

.37 

.22 

.93 

1.02 

.59 

•  10 

.10 

T 

01 

1 .49 

HQSSTON 

6.03 

T 

T 

.27 

.60 

.09 

.87 

.11 

T 

T 

.03 

T 

.44 

T 

.53 

KG  I THVI LLE 

.  >>9 

KORAN 

6.96 

T 

.42 

.93 

.78 

1.50 

.62 

.05 

1.52 

LOGANSPORT  4  ENE 

•  02 

.53 

.49 

MANSFIELD  3  MSW 

6.87 

.71 

.31 

.18 

.04 

1  .08 

.82 

.82 

.20 

1.40 

MlNDEN 

6.07 

.04 

.36 

.06 

.22 

.97 

1.27 

.39 

.05 

1.43 

PLAIN  DEAL  I NG 

T 

.  14 

1.02 

RODESSA 

3.99 

•  02 

'  an 

.  58 

.18 

.  0  3 

.03 

.06 

.75 

SHREVEPORTWSOAP  R 

5.65 

•  02 

.10 

.30 

.60 

.38 

1.13 

.06 

.05 

.07 

.45 

SPRINGHILL 

3. 84 

T 

.35 

T 

.38 

.58 

.41 

T 

T 

.10 

.04 

.06 

.66 

WESTDALE  3  SW 

7.03 

.26 

.42 

.04 

.21 

.83 

1.83 

.41 

.10 

.01 

1.62 

NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

3.85 

.39 

1.16 

,42 

1.15 

.02 

.23 

1.29 

BIENVILLE   3  NE 

10.66 

.25 

.22 

.30 

1.39 

T 

2.32 

T 

T 

.03 

2.16 

1.37 

CALHOUN  EXP   STAT  I  ON 

.05 

1.07 

CHATHAM 

6.53 

.  1 1 

.53 

*  ■»? 

.40 

.  .  33 

C0LUM8 I  A  LOCKS 

4.92 

•  1  2 

.31 

.  16 

•  OB 

1.21 

.  16 

1.01 

.05 

1.05 

F ARMERVl LLE 

6.54 

T 

.08 

.33 

1.37 

.11 

1.70 

.43 

T 

T 

T 

1.51 

haynESvUlE   2  WSH 

4.75 

.25 

.55 

.72 

."5 

.26 

1.66 

HOMER  EXP  STATION 

.03 

.09 

1 .47 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

s!99 

\ts 

!  7o 

.-3 

K50 

.  19 

.30 

1.02 

MAR  I  ON 

*03 

.02 

.04 

1.45 

MONROE   FAA  AP 

5.91 

T 

.21 

.42 

1.01 

T 

1.83 

T 

.18 

.03 

.82 

MONROE  CITY 

7.25 

.02 

.21 

.65 

1.40 

.32 

2.27 

.32 

T 

.96 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

T 

SPEARSVlLLE   FIRE  TOWER 

7.06 

.  7  8 

• 5  2 

1.12 

.77 

T 

.  19 

2.06 

STERL INGTON 

5.82 

.72 

•  13 

.15 

1.5! 

•  48 

1  •  66 

WINNF I  ELD  2  W 

5.62 

.  17 

.31 

.2* 

.07 

,92 

.23 

1.03 

T 

.07 

.13 

T 

.28 

1.21 

WINONA  FIRE  TOWER 

7.06 

.06 

.38 

.62 

.36 

.74 

1.30 

.18 

T 

T 

.09 

.01 

T 

.02 

T 

2.23 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

7.08 

.05 

.05 

.62 

1.45 

.18 

1.94 

T 

.05 

.  02 

1.59 

BEEKMAN  3  NE 

EPPS  6  W 

6.26 

.53 

.35 

1  .  jb 

.70 

.96 

.22 

1.72 

LAKE  PRDVIOENCE 

6 . 97 

•  7  ^ 

.  37 

.03 

.  .  1  8 

.48 

1.10 

.24 

1 . 96 

OAK  GROVE 

5 . 99 

.  4  5 

.32 

1.50 

.67 

1  •  00 

.03 

1.14 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

6.48 

.04 

.26 

.23 

1.06 

•  06 

1.21 

.07 

.02 

.26 

1.49 

TALLULAH  2  SW 

7.97 

T 

•  10 

.99 

.29 

T 

1.10 

1.26 

.01 

3.26 

MXNNSBORD 

6.73 

.15 

.65 

.18 

T 

.  12 

.09 

.97 

T 

T 

.05 

T 

3.02 

*      *  * 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

7.16 

.12 

1.53 

•  60 

..79 

CONVERSE 

5.22 

.33 

.42 

!l8 

let 

.83 

.60 

!oe 

'.21 

.05 

T 

.72 

GORUM  FIRE  TOWER 

4.91 

.20 

.45 

.47 

.37 

■  61 

.67 

.40 

•  22 

.22 

.30 

.22 

.•2 

GRAND  ECORE 

5.66 

.03 

.15 

.36 

.03 

.14 

.81 

.63 

.77 

T 

.20 

.30 

.  10 

.05 

T 

1.03 

HODGES  GARDENS 

7.17 

.44 

.  <*  L 

•  0* 

1.51 

1.01 

.22 

.27 

.  1 5 

•  25 

1.75 

LEESV I  L  L  E 

6.15 

.93 

.33 

T 

.  -  8 

•  37 

'a9 

.17 

•  20 

.15 

•  05 

l*96 

MANY 

.  0 

•  17 

.03 

NATCHITOCHES 

3  s!23 

.09 

.  16 

136 

.36 

.47 

1 1 17 

.  100 

!sOD 

.  10 

.02 

.12 

!s7 

ROSEPINE   EXP.  STA. 

6.05 

.71 

.51 

.06 

.32 

.47 

.87 

.13 

.33 

.  14 

1.53 

*       *  * 

CENTRAL  03 

ALEXANDRIA 

5.51 

.03 

.44 

.51 

.03 

T 

.99 

.25 

1.19 

.20 

.19 

.08 

.05 

.93 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

6.68 

.30 

.25 

.35 

.48 

.13 

1.07 

T 

.22 

.14 

.02 

.76 

.  79 

BELAH  FIRE  TOWER 

BUNK  IE 

5  .77 

.02 

.95 

.06 

.18 

.  75 

.12 

.  5  4 

•  *  9 

.08 

1.52 

COLFAX 

6  .26 

.  55 

.07 

.  2  o 

•  92 

•  15 

.  4  c 

•  17 

1.0 

EUNICE 

3.45 

.03 

.58 

.16 

■  42 

.12 

.27 

.03 

.08 

.06 

.45 

GRAND  COTEAU 

4.43 

.23 

.  12 

.23 

.23 

.06 

.20 

.39 

.01 

•  01 

.18 

.28 

.30 

.01 

.05 

.01 

.82 

H I NE  S  TON  4  NNE 

.52 

•  19 

JONESVILLE  LOCKS 

)  7.25 

.02 

.45 

.20 

.90 

•  20 

1.01 

MAMOU  4  S 

6.30 

.80 

.29 

!22 

.03 

.40 

.31 

.17 

!l6 

!o7 

.  1  1 

l!o7 

MARKSVILLE 

6.24 

1.60 

.74 

.20 

.01 

.53 

1.10 

• 

1.00 

2.00 

MELVILLE 

.42 

.45 

.04 

.14 

.38 

.08 

.48 

.02 

.15 

.58 

.01 

.03 

OLD  RIVER  LOCK 

D  5.87 

.30 

1.02 

.38 

.08 

.55 

.22 

.50 

T 

.310 

.20 

.03 

1.42 

DLLA  3  SSM 

)  5.62 

.22 

OPELDUSAS 

3.96 

.33 

.  2  3 

•  09 

.  1  5 

.  30 

.44 

.02 

.03 

.23 

SIMMESPORT  1  SE 

5.08 

.  18 

1.00 

.43 

.56 

.  16 

.11 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

4.94 

.04 

.32 

.61 

.10 

.50 

.25 

.96 

.08 

!o6 

.  17 

.99 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

5.33 

.02 

.58 

.64 

.  ;6 

.42 

.22 

.80 

.17 

.17 

.13 

T 

T 

T 

1.12 

*       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

6.74 

.36 

.31 

.22 

.16 

.07 

.47 

.03 

.17 

2.00 

2.60 

BATON  ROUGE   WSQ  AP  ft 

4.01 

.30 

.30 

.31 

T 

.20 

.43 

T 

.13 

.12 

.01 

.11 

1.17 

BOGALUS A 

4.  IB 

•  39 

.  1 1 

.0* 

■  ^8 

.20 

•  37 

.01 

•'1 

■  *j ' 

1  72 

CL I NTON 

4.33 

.67 

.72 

.20 

•  23 

•  12 

.59 

.  16 

COVINGTON  4  NNW 

)  4.11 

T 

.54 

■  35 

.21 

.  28 

•  20 

.  1  5 

aft 

14 

FRANK LINTON  3  Sw 

D  2.93 

.40 

.31 

.06 

.22 

.58 

.200 

.20 

.23 

.10 

.90 

GR  E  ENSBURG 

5.03 

.20 

.63 

•  1 5 

.  10 

.85 

.21 

.06 

GREENWELL  SPRINGS 

4.60 

•  45 

.50 

»2* 

.22 

•  10 

•  1 1 

•  1 1 

'  -  ?g 

HAMMOND  3  NW 

2  .90 

•  25 

.  1 1 

.06 

.20 

.12 

*45 

.  02 

KENTWOOD 

4.65 

.35 

.65 

.35 

.30 

.25 

.20 

T 

!2S 

.10 

1,40 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

3.55 

.40 

.30 

.20 

.16 

.27 

.18 

.07 

.04 

1.05 

QAKNOL I  A 

4.86 

.69 

.59 

.33 

.20 

.09 

.54 

.16 

.12 

1,36 

PEARL   RIVER   LOCK  NO  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

.  17 

.  34 

.  06 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

3.89 

.22 

.26 

•  69 

.29 

.48 

.22 

.06 

• 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

4.48 

.02 

.42 

.30 

.31 

.12 

.35 

.  12 

.42 

O7 

05 

50 

SLIDELL 

.20 

.05 

.37 

.05 

.69 

.13 

.12 

.  :t> 

!l2 

.08 

.14 

SPR I NGVl LLE   FIRE  TOWER 

3.21 

.17 

.47 

.25 

.25 

.30 

•  14 

.05 

.13 

.55 

SOUTHWEST  07 

ABBEVILLE 

4.21 

.03 

.30 

.06 

.01 

T 

.57 

.60 

.40 

.50 

T 

T  T 

.49 

CROWLEY  EXP  STATION 

3.78 

.21 

.08 

.29 

T 

.02 

.52 

.02 

.22 

.40 

T 

.5. 

OE  QUINCY  4  N 

8.20 

.  10 

1.26 

.40 

.03 

.07 

.60 

.33 

.66 

.30 

2.00 

.05 

.93 

DE  RIDDER 

6.91 

T 

.86 

.42 

.02 

.06 

.40 

.27 

1.17 

.11 

.34 

.16 

1 .68 

ELIZABETH 

)  5.14 

.80 

.49 

.12 

.08 

■  22 

.35 

.21 

.18 

.220 

.20 

T 

.01 

.90 

HACKBERRY  B  SSW 

3.71 

.32 

.10 

■  11 

.02 

.01 

.38 

.15 

.36 

.46 

.03 

.03 

.01 

.53 

JENNINGS 

2.36 

T 

T 

.70 

.42 

.03   1.13  .03 

.90 
T  1.02 
1.16 

.64 

.31  .73 

1.06 
.96 
1.13 
1.21 
1.15  .02 


DAILY  PRECIPITATION 


KAPLAN  8  S 

KINDER   3  W 

LAKE    ARTHUR   10  SH 

LAKE   CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

LDNGVI L  L  E 
MFRMENT AU 
MITTIE   2  SE 
□AKDALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

SINGER 

SUGARTOWN 

VERM  I L ION  LOCK 


.19  .15  .15 
.30     .75  .47 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


1.07 
.97 

1,20 
.62 
.53 

.33 


SUUTH  CENTRAL 

BAYOU  SDRREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE   EXP  STA 
LAFAYETTE   F A A  AP 


.25     .02  .12 
T 

.07  T 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  wso 
DIAMOND  4  NH 
DDNALDSONV I LLE   3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MOI    WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUO  WSO  C  I 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JDURDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  MET  A  I  R  I  E 

PARAOTS   7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 


.26 
.40 
.IS 


.15  ,15  .19 

.44  .43 

.02  .16  .15 

.15  .15 

.23  .37  .10 


.65 
.39 
.69 


DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  1973 


Station 

Day  oi  Month 

age  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

*      '  *  * 
NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 
MIN 

56 
2B 

44 
36 

45 

41 

67 
30 

56 

30 

44 
35 

36 
32 

33 
29 

31 
29 

29 
25 

28 
26 

31 

19 

36 
18 

51 
18 

59 
29 

72 
29 

70 
31 

72 
5  0 

74 
33 

69 
33 

70 
52 

59 

36 

59 

30 

54 
23 

61 
23 

53 
40 

50 
33 

56 
33 

38 
24 

46 
24 

58 
29 

51.6 
30.6 

LOGANSPDRT  4  ENE 

MAX 

Mm 

54 
38 

43 
37 

61 
36 

63 
29 

57 
43 

46 
34 

39 
29 

35 
29 

32 
28 

33 
26 

32 
25 

42 
15 

51 
17 

63 

2*3 

75 
29 

68 

33 

72 
47 

76 
37 

73 
32 

69 
49 

66 
52 

62 
30 

60 
31 

63 

33 

59 
33 

47 
39 

55 
32 

52 
35 

49 

21 

57 
24 

66 
42 

55.5 
32.6 

M1N0EN 

MAX 
MIN 

5B 

31 

45 
37 

46 
40 

60 
33 

61 
33 

45 
35 

35 
31 

33 
27 

31 
27 

30 
24 

28 
24 

30 
20 

37 

20 

50 
2  1 

56 

32 

72 
33 

69 
39 

71 
49 

76 
36 

70 
36 

68 

53 

60 
35 

60 
31 

55 
26 

62 
27 

52 

41 

47 
33 

55 

33 

40 
22 

47 

23 

60 
29 

51.9 
31.6 

PLAIN  DEALING 

MAX 
MIN 

55 
29 

38 

4  3 
39 

57 
30 

5  5 
32 

44 
34 

36 
29 

3  3 
28 

27 

24 

29 
24 

16 

18 

2  1 

29 

30 

33 

52 

33 

33 

52 

36 

30 

22 

23 

52 
41 

50 
30 

52 
35 

23 

23 

5  8 

29 

50.7 
30.5 

SHREVEPORT  W50  AP 

MIN 

46 

40 

44 

58 
3  7 

60 

52 

43 
34 

36 
31 

34 

32 

31 

32 

40 

53 

62 

73 

71 
36 

72 

76 
5 1 

71 

69 

67 

61 
38 

56 

61 
2  7 

52 
3  9 

46 

42 

54 
32 

46 
33 

48 
2  7 

60 
2  8 

63 
4  8 

53.9 
35.4 

WESTDALE  3  SH 

*          •  • 

MAX 
MIN 

53 
30 

45 
37 

46 
38 

59 
31 

60 
32 

46 
38 

39 

32 

35 
29 

32 
29 

32 
26 

32 
25 

30 
20 

41 
20 

53 
22 

64 
29 

72 
31 

70 
35 

73 
46 

75 
35 

71 
35 

68 
53 

58 

38 

61 
34 

55 
26 

60 
27 

6  0 
42 

46 
31 

53 
33 

39 
26 

46 
25 

58 

27 

52.6 
31.7 

NORTH  CENTRAL 

0? 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

44 
36 

42 
37 

56 
37 

62 
31 

49 

42 

43 
33 

34 
30 

31 
27 

31 
26 

29 
25 

30 
25 

39 

20 

52 
19 

60 
34 

74 
32 

71 
31 

74 
48 

75 
53 

71 
34 

69 
-.9 

64 
49 

60 

40 

56 

31 

62 
26 

52 
33 

Hi 

34 

62 
33 

45 
29 

47 
21 

57 
26 

62 
44 

53.3 
33.4 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

57 
33 

44 
39 

54 
40 

58 
31 

59 
33 

45 
37 

39 

32 

3  3 
28 

30 
28 

30 
26 

30 
26 

30 
22 

37 
17 

49 
22 

60 
35 

71 
32 

72 
33 

72 
49 

72 
36 

70 
37 

70 
51 

63 
42 

62 

32 

56 
26 

60 
28 

52 
41 

46 
31 

6  1 
3  1 

40 
24 

45 
25 

58 
29 

52.4 
32.1 

CHATHAM 

MAX 
MIN 

56 

33 

44 
38 

56 
38 

60 
29 

60 
31 

45 
36 

40 
31 

34 
28 

32 
27 

31 
25 

31 
25 

30 

19 

39 
17 

50 
20 

62 
29 

73 
30 

71 
32 

73 
44 

71 
33 

70 
34 

71 
50 

64 
39 

64 
30 

58 
25 

62 
25 

5  2 

40 

46 
29 

64 
31 

40 

22 

46 

2  2 

59 
27 

53.5 
30.3 

FARMERV I LLE 

MAX 
MIN 

60 
32 

43 
36 

58 
38 

61 
31 

57 
39 

43 

32 

35 
29 

33 
25 

30 
27 

29 
24 

30 
23 

35 

19 

47 
18 

59 
29 

70 
33 

72 
33 

73 
*4 

73 
55 

70 
36 

69 
43 

67 
55 

61 

40 

61 
34 

60 
27 

60 
34 

50 

41 

59 

32 

58 

37 

1! 
23 

55 
25 

62 
4? 

54.4 
33.3 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

62 
32 

46 

32 

51 
39 

56 
32 

57 
35 

44 

33 

35 
28 

31 
26 

30 
26 

30 
24 

26 
24 

3u 

19 

34 
18 

48 
26 

58 
28 

72 
32 

69 
37 

72 
50 

73 
32 

70 
35 

70 
50 

58 
37 

59 
3! 

54 
24 

60 
33 

52 

41 

47 
31 

57 
35 

4  0 
2  1 

46 
25 

58 

32 

51.5 
31.2 

MONROE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

44 
40 

43 
40 

58 
39 

59 
32 

47 
43 

43 

33 

33 
31 

31 
28 

31 

27 

31 
26 

31 
24 

36 
23 

45 
20 

59 
28 

67 
31 

67 
33 

71 
42 

69 

53 

67 
37 

70 
67 

63 
51 

63 
44 

55 
34 

60 
28 

52 
34 

46 
42 

60 
32 

5! 
33 

43 
26 

54 

2  6 

63 

43 

52.0 
34.5 

MONROE  CITY 

MAX 

Mm 

53 
38 

38 

59 
38 

58 
33 

42 

45 
36 

38 
30 

3  5 
28 

12 
28 

30 
26 

32 
2  5 

37 
23 

4  6 
21 

30 

69 
34 

68 

34 

70 
44 

70 
56 

68 

37 

69 
44 

67 

56 

42 

5  9 
36 

5  9 
30 

5  5 

36 

50 
42 

34 

34 

4  2 
26 

5  3 
2" 

4: 

53.7 
35.2 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

Mm 

57 

44 

52 

58 

60 

44 
35 

37 
31 

33 

30 
2  7 

30 

28 

29 

31 
1  7 

50 

35 

72 

70 

73 

73 

69 

69 

61 

60 

56 

60 

52 

*s 

61 

39 

46 

5« 

51.6 
32.6 

HINNF I  ELD  2  W 

»          *  • 

MAX 

Mm 

46 

30 

42 
38 

58 
41 

62 
30 

51 

44 

46 
37 

38 
31 

34 
29 

3  2 
29 

32 
26 

30 
25 

41 
23 

50 
17 

62 
27 

72 
29 

70 
31 

73 
41 

72 
58 

70 
34 

68 

41 

67 
53 

63 
35 

57 

31 

62 
26 

52 
32 

48 

42 

63 
28 

54 
37 

46 

25 

57 

22 

63 
42 

54.4 
33.4 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

Mm 

57 
31 

44 
35 

58 
39 

60 
36 

59 

4  1 

44 
35 

43 
30 

35 
27 

35 
27 

30 
25 

30 
23 

35 
21 

45 

20 

57 
31 

70 
31 

70 
31 

72 
36 

72 
34 

70 
38 

69 
-6 

66 
56 

62 
43 

59 
34 

60 
29 

57 
34 

50 
34 

61 
32 

50 
36 

43 
21 

56 

32 

68 

44 

54.5 
33.4 

EPPS  6  w 

MAX 

Mm 

55 
40 

45 
40 

58 
41 

60 
33 

57 
39 

45 
35 

39 
31 

34 
28 

30 
28 

31 
26 

30 
25 

30 
23 

34 

20 

46 

24 

57 
36 

68 
36 

70 
44 

72 
46 

69 
37 

71 
46 

72 
58 

65 
42 

62 
35 

55 
29 

59 
34 

54 
43 

3- 

62 
42 

42 
26 

41 
26 

53 

33 

52.0 
34,9 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

Mm 

55 
39 

44 
40 

59 
41 

59 
35 

57 
38 

45 
36 

36 

31 

34 
32 

14 
29 

33 
26 

31 
25 

31 

25 

36 
21 

45 
28 

57 
32 

65 

34 

66 
45 

71 
51 

70 
39 

62 
43 

69 
51 

67 
43 

62 
35 

55 
30 

59 
36 

52 
44 

47 
35 

61 
41 

42 

28 

40 
27 

53 
39 

51.6 
35.5 

SAINT  JDSEPH  EXP  STA 

MAX 

Mm 

38 

39 

41 

34 

35 

48 

40 

41 
33 

30 

3  2 

29 

25 

33 
27 

25 

38 

20 

22 

28 

32 

70 
34 

7 1 
45 

72 
40 

67 

40 

70 
54 

66 
45 

6  4 

37 

5  5 
31 

56 

32 

5  6 
44 

4  7 

31 

65 

32 

47 
29 

42 
26 

55 

31 

53.4 
33.8 

TALLULAH  2  SW 

MAX 

Mm 

5* 

45 
39 

59 
3  9 

63 
35 

58 

46 
39 

39 

31 
2  8 

30 
2  8 

28 

30 
2  3 

35 

47 

60 

64 

70 

73 
4  8 

71 

61 

61 

66 

63 

55 

56 

55 

47 

62 

48 
2  8 

40 
27 

54 

52.4 
35.2 

WINNSBORO 

*          *  • 

MAX 

Mm 

55 
35 

49 
36 

61 
40 

61 
34 

59 
35 

46 
38 

39 

30 

34 
28 

31 
28 

32 
27 

31 
26 

30 
24 

37 
19 

47 
22 

60 
33 

67 
33 

65 
35 

70 
44 

70 
38 

68 
38 

70 
51 

65 
44 

65 
36 

55 
30 

5B 
31 

54 
44 

*7 
33 

62 
36 

44 
26 

42 
27 

55 
2' 

52.5 
33.3 

WEST  CENTRAL 

0* 

ASHLAND  2  S 

MAX 

Mm 

58 

30 

43 
35 

50 
38 

56 
26 

62 
28 

45 
35 

39 
30 

33 
27 

30 
26 

31 
24 

31 
22 

30 

17 

40 
17 

52 
25 

57 
27 

68 

30 

69 
35 

71 
49 

71 
30 

68 

32 

69 

52 

61 
35 

59 
28 

54 
23 

59 

23 

51 
-1 

48 

30 

60 
37 

39 
20 

44 
21 

58 
28 

51.6 
29.6 

CONVERSE 

MAX 

60 
30 

45 
36 

47 
37 

60 
29 

62 
30 

47 
36 

40 
32 

35 
29 

35 
29 

32 
25 

34 
24 

3C 
15 

42 
15 

48 

20 

64 
20 

74 
29 

70 
33 

73 
49 

74 
32 

74 
32 

67 

51 

60 
33 

64 

30 

58 
25 

63 
26 

48 

40 

47 
29 

59 

31 

40 

21 

54 

22 

59 

22 

53.7 
29.5 

GORUM  FIRE  TOHER 

MAX 

Mm 

60 
35 

63 
35 

36 
28 

32 
2B 

34 
25 

32 
23 

45 

20 

50 
20 

65 
31 

73 
»0 

68 
39 

71 
-5 

73 
45 

70 
43 

69 
39 

67 
42 

66 
38 

63 
35 

62 
31 

57 
42 

62 
35 

40 
24 

56 
26 

65 
43 

57.8 
33.6 

LEESVILLE 

MAX 

Mm 

37 

38 

40 

31 

33 

51 
43 

43 
33 

32 

30 

27 

3  3 
26 

3  0 
19 

4  1 
18 

52 
24 

66 
32 

71 
34 

68 

40 

76 

54 

73 
35 

74 
33 

72 
53 

63 
36 

68 
38 

57 
30 

63 
34 

53 
42 

52 
30 

66 
39 

40 
25 

50 
23 

58 

27 

55.5 
33.6 

MANY 

MAX 

Mm 

60 
33 

48 
36 

53 
37 

58 
28 

61 
32 

47 
35 

40 
32 

35 
29 

33 

29 

32 
25 

32 
24 

26 
1 3 

41 
1 5 

45 

61 

70 

67 

7* 

72 

71 
37 

70 
5  J 

61 

63 
3  2 

54 
2  5 

60 

52 
4  0 

47 
2  7 

65 
29 

40 

22 

49 

21 

58 

24 

53.1 
30.4 

NATCHITOCHES 

«          *  * 

MAX 

Mm 

57 
40 

43 
39 

61 
41 

62 
33 

57 
45 

»7 
38 

40 
32 

36 
29 

34 

30 

34 
25 

33 

25 

42 
21 

52 
21 

66 
31 

73 
33 

70 
36 

74 
46 

74 
'.5 

71 
38 

68 

38 

68 
36 

66 
38 

62 
35 

61 
30 

57 
40 

49 
42 

62 
33 

59 
38 

48 

26 

59 
26 

65 
41 

56.3 
34.6 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

Mm 

57 
38 

50 
38 

63 
42 

63 
34 

6- 
35 

64 
35 

43 
33 

36 
31 

33 
29 

33 
26 

34 
26 

34 
23 

43 
21 

49 
26 

65 
36 

72 
37 

67 
41 

73 

4e 

74 
40 

71 
43 

70 
56 

63 

42 

67 

42 

56 
33 

63 
34 

53 
43 

53 
33 

62 
33 

42 
26 

46 
26 

56 
31 

55.6 
34.9 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

Mm 

49 
38 

50 
40 

65 
37 

60 
32 

53 
46 

46 
36 

36 
33 

35 
30 

33 
29 

33 
27 

31 
27 

40 
25 

46 
18 

63 
26 

72 
33 

67 
38 

71 
42 

73 
55 

67 
36 

69 
40 

68 
46 

62 
40 

54 
38 

57 
32 

55 
39 

51 
31 

62 
29 

49 
34 

44 
24 

54 
22 

65 
45 

54.3 
34.5 

S*e  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JANUARY 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

59 
4  1 

47 
38 

59 
40 

62 
33 

62 
43 

58 
39 

40 
32 

34 

30 

31 
28 

32 
26 

33 
25 

29 
2  3 

42 
18 

52 
28 

65 
36 

74 
36 

67 
44 

71 
51 

70 
39 

72 
41 

68 
46 

65 
41 

67 
37 

57 
31 

63 
37 

53 
43 

46 

30 

62 
41 

41 
?6 

50 

24 

56 
35 

54.5 
34.9 

BUNK IE 

MAX 
MIN 

57 
*0 

h8 
4  0 

66 
4  2 

67 
38 

62 
39 

58 
39 

43 
36 

38 
33 

35 
3  i 

33 
28 

33 
29 

31 
19 

41 
19 

49 
23 

65 
33 

71 
41 

66 

42 

75 
50 

72 
43 

71 
44 

72 
57 

65 
45 

69 
46 

57 
36 

59 
39 

56 
44 

50 
36 

64 
37 

45 
28 

47 
26 

54 
29 

55.5 
36.6 

COLFAX 

MAX 
MIN 

60 
30 

50 
36 

57 
37 

60 
33 

60 
35 

63 
33 

40 
32 

35 
31 

33 
29 

33 
26 

35 

25 

32 
27 

40 
19 

50 
29 

65 
32 

70 
32 

67 

33 

74 
41 

73 
38 

71 
38 

70 
53 

65 
39 

65 
37 

55 

30 

63 
31 

52 
42 

49 

31 

62 
33 

40 
25 

46 
25 

60 
27 

54.7 
32.5 

GRAND  COTEAU 

MAX 
MIN 

53 
*.  i 

52 
3  9 

69 
4  7 

62 
4 1 

65 
51 

67 
it  I 

44 
36 

38 
31 

3* 
30 

33 
30 

33 
26 

36 
25 

48 
20 

63 
31 

6  8 
40 

67 
37 

73 
45 

73 
55 

76 
44 

74 
48 

70 
54 

70 
43 

60 
48 

63 
36 

58 
45 

55 
43 

64 
46 

58 
39 

47 
29 

56 
27 

69 
49 

58.0 
39.3 

HINESTON  -  NNE 

MAX 
MIN 

59 
42 

48 
37 

61 

39 

62 
31 

63 
31 

52 

42 

42 
32 

35 
30 

33 
2' 

32 
26 

32 
2  6 

30 
21 

38 
15 

52 
25 

65 
33 

74 
36 

67 
33 

73 
4B 

73 
36 

73 
35 

71 
54 

64 
35 

68 
35 

54 
31 

61 
32 

53 
42 

53 
30 

62 
31 

41 
25 

46 

23 

57 
25 

34.7 
32.6 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 
MIN 

59 
38 

<e 

36 

62 
41 

62 
38 

63 
38 

63 
37 

41 
33 

36 
29 

32 
27 

33 
26 

33 
25 

31 
25 

38 
23 

47 
26 

61 
35 

68 
37 

65 
41 

69 
44 

71 
41 

70 

41 

69 
49 

64 
46 

65 

40 

55 
35 

62 
37 

56 
42 

51 
35 

62 
36 

43 
25 

45 
26 

55 
31 

54.2 
35.0 

MAMOU   4  S 

MAX 
MIN 

56 
44 

49 
40 

67 
47 

64 
40 

63 

55 

63 

43 

44 
36 

40 
33 

35 
31 

35 
30 

35 
28 

42 
26 

50 
25 

65 
34 

69 
42 

67 
42 

72 
49 

73 
56 

72 
47 

73 
50 

70 
57 

70 
44 

68 
43 

64 
40 

62 
45 

57 
43 

62 
36 

62 
41 

50 
29 

36 
30 

68 
47 

58.8 
40.5 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

53 

43 

49 
40 

66 
47 

66 
39 

60 
50 

59 
41 

43 
36 

39 
32 

33 
30 

33 
30 

33 

30 

39 
25 

50 

2  0 

65 
30 

69 

36 

67 
37 

75 
44 

73 
53 

71 
43 

73 
46 

73 
53 

70 
44 

65 

46 

62 
36 

59 
43 

57 
44 

61 
42 

60 
40 

45 
31 

56 
28 

69 
48 

57.8 
39.1 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

MIN 

55 

41 

46 

40 

59 

40 

66 
39 

62 
40 

58 
43 

44 

37 

38 
32 

33 
31 

34 
28 

33 
29 

32 
26 

39 

20 

50 
24 

64 
34 

67 
38 

69 
40 

51 

72 
39 

70 
40 

72 
52 

65 

43 

6  B 

42 

57 
38 

60 
38 

40 

5  4 
33 

64 
37 

31 

26 

55 
30 

55.0 
36.3 

OLLA  3  SSW 

MAX 
MIN 

57 
34 

46 
38 

59 

40 

60 
30 

61 
34 

56 
36 

40 
31 

3  2 
29 

31 
28 

32 
26 

31 
25 

30 
22 

39 
16 

50 
18 

61 
29 

73 
30 

70 
35 

70 
42 

72 
34 

71 
37 

71 
55 

64 
37 

65 
33 

55 
2  7 

60 
29 

52 
43 

46 
29 

63 
32 

*l 
25 

46 
24 

37 
26 

53.6 
31.3 

W0O0WORTH  STATE  FOREST 
•          »  » 

MAX 
MIN 

57 
43 

48 
38 

53 
4  2 

63 
35 

60 
39 

50 
40 

44 
34 

3o 
3  1 

3-. 

30 

33 
27 

33 
27 

31 
24 

39 
20 

48 
28 

63 
38 

70 
42 

67 

43 

73 
51 

72 
40 

69 
45 

70 
55 

63 
39 

68 
44 

54 
34 

61 
42 

56 
43 

55 
33 

62 
42 

43 
27 

46 
27 

56 
35 

54,5 
36.7 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
MIN 

69 
50 

56 
40 

55 
44 

69 

40 

63 

45 

63 
46 

50 
42 

45 
34 

38 
30 

33 
29 

34 
28 

36 
25 

45 
18 

52 

24 

64 
34 

72 
33 

73 
39 

74 
49 

75 

44 

73 
41 

69 
45 

72 
41 

72 
41 

65 
36 

65 
38 

59 
46 

58 

32 

63 
38 

51 
32 

51 
24 

56 

34 

59.1 
36.9 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

52 
43 

5  2 
43 

69 
44 

64 
42 

67 
54 

70 
45 

46 
39 

39 
33 

34 
3  1 

34 
3  1 

34 
29 

43 
26 

48 
23 

63 
29 

68 
37 

72 
36 

75 

46 

75 
52 

72 
44 

71 
47 

71 

52 

71 
47 

64 

45 

65 

39 

61 
43 

59 
40 

66 
35 

54 
38 

48 

30 

36 
26 

70 
49 

59.1 
39.4 

BOGALUSA 

MAX 

Mm 

56 
47 

51 
41 

62 
•  3 

74 
44 

65 
43 

63 
49 

51 
42 

44 
37 

38 
31 

33 
30 

34 

30 

39 
26 

42 
20 

50 
22 

62 
33 

72 
35 

72 
35 

73 
43 

72 
46 

70 
40 

70 
47 

70 
47 

71 
42 

63 
39 

63 
37 

61 
45 

59 
34 

66 

35 

51 
34 

51 
25 

58 
36 

58.3 
37.4 

CLINTON 

MAX 
MIN 

54 
42 

50 
40 

6  6 
h6 

61 
36 

63 
47 

62 
45 

45 
37 

38 
32 

33 
29 

32 
29 

34 
30 

42 
26 

48 
17 

62 
25 

70 
32 

72 
30 

73 
4  5 

71 
53 

70 
39 

68 
40 

70 
59 

69 
36 

65 
39 

62 
33 

56 
34 

57 
45 

66 
29 

62 
40 

47 

31 

55 

20 

66 
38 

57.7 
36.3 

COVINGTON  4  NNW 

MAX 
MIN 

56 
•  7 

54 

42 

71 
49 

66 
43 

64 
51 

65 
49 

55 
40 

4  6 
36 

37 
31 

35 
31 

39 
32 

42 
26 

49 
16 

61 
25 

71 
33 

73 
33 

72 
40 

71 
49 

70 
44 

67 
39 

69 
61 

71 

40 

65 

40 

63 
39 

58 
36 

58 
47 

67 

31 

58 

40 

48 
33 

55 
23 

69 
38 

59.3 
38.3 

FRANKL INTON  3  SW 

MAX 
MIN 

51 
40 

53 

40 

72 
4  1 

63 

40 

60 
42 

62 

4  1 

42 
35 

39 
31 

34 

29 

31 
28 

37 

30 

44 
25 

51 
18 

66 

24 

74 
32 

73 
40 

72 
50 

73 
42 

65 
37 

72 
46 

75 
39 

72 
39 

65 
34 

57 
34 

61 
35 

66 
29 

64 
27 

51 
36 

50 
26 

59 

22 

68 

37 

58.8 
34.5 

GREENS6URG 

MAX 
MIN 

70 

63 

66 

61 

63 

54 

41 

36 

33 

35 

34 

45 

46 

53 

65 

72 

73 

73 

70 

68 

72 

69 

64 

65 

60 

56 

59 

65 

49 

49 

55 

57.5 

HAMMOND  3  NW 

MAX 
MIN 

56 
47 

52 
42 

66 
46 

70 
42 

65 

5  0 

63 
48 

51 
42 

44 
35 

39 
31 

33 
30 

34 
31 

37 
26 

44 
18 

52 
25 

64 
34 

72 
32 

71 
40 

72 
49 

74 
43 

72 
40 

6° 
56 

72 
38 

73 

40 

64 
36 

63 
33 

59 
46 

60 
31 

65 
46 

51 
33 

50 
23 

56 
37 

58.5 
37.9 

LSU  BEN-HUR  EXP  ST  A 

MAX 
MIN 

54 
44 

52 
42 

66 
-5 

68 

42 

64 
50 

69 
49 

49 
44 

46 

35 

3  8 
32 

32 
30 

34 

30 

32 
26 

41 
21 

49 

26 

63 
36 

68 

35 

69 
47 

73 
49 

74 
47 

72 
45 

72 
48 

66 
42 

71 
42 

60 
40 

64 
43 

58 
44 

57 
32 

63 
42 

46 
32 

46 
24 

34 
33 

57.1 
38.7 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

MAX 
MIN 

55 
42 

50 
3S 

61 
47 

61 
40 

67 
5  1 

66 
45 

46 

37 

39 
31 

35 
29 

34 
29 

33 
28 

41 
26 

49 
21 

64 
29 

69 
36 

70 
35 

78 
43 

72 
54 

73 
40 

71 
50 

71 
39 

70 
43 

65 
45 

65 

39 

59 
44 

57 
45 

65 
36 

62 
40 

47 
30 

58 
27 

66 
37 

58.7 
38.6 

SLIDELL 

*          *  ♦ 

MAX 
MIN 

56 
43 

59 
46 

71 
51 

69 
50 

66 
54 

65 
49 

55 

42 

43 
38 

4  0 
33 

36 
31 

39 

33 

43 
27 

49 
22 

62 
27 

66 
37 

70 
37 

73 
42 

70 
51 

71 
,9 

65 
42 

68 
54 

73 
45 

68 
45 

68 
42 

65 

43 

60 
49 

67 
36 

59 
45 

50 
35 

57 
27 

68 
39 

60.4 
40.8 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

5  6 
44 

49 
h0 

67 
38 

63 
42 

61 
46 

42 
3, 

37 
30 

33 
29 

32 
30 

31 
26 

39 
22 

49 

26 

63 
36 

66 
39 

67 
40 

70 
50 

72 
44 

71 
49 

73 
56 

63 
41 

70 
46 

56 
39 

62 
41 

57 
38 

54 
37 

62 
40 

44 
28 

47 
28 

55 
32 

55.6 
37.7 

DE  OUINCY  4  N 

MAX 
MIN 

59 
36 

46 
37 

63 
39 

64 
32 

63 
36 

57 
44 

46 

35 

39 
33 

41 

29 

35 
28 

40 
27 

31 
19 

41 
20 

52 
24 

60 
34 

68 
37 

67 

43 

72 
51 

73 
38 

72 
36 

71 
52 

62 
34 

71 
36 

56 
32 

63 
32 

58 
41 

55 

30 

64 
39 

43 
25 

51 
24 

56 
28 

56.2 
34.0 

DE  RIODER 

MAX 

Mm 

60 
36 

51 
37 

59 
40 

62 
32 

65 
36 

52 
-3 

45 
34 

37 
32 

37 
29 

33 
27 

34 
26 

30 
18 

40 
18 

52 

20 

66 
34 

70 
39 

67 
45 

7  4 
51 

74 
37 

73 
39 

73 
52 

63 
35 

69 
43 

56 
3  3 

64 
34 

54 

4  1 

53 

32 

63 
39 

44 
26 

50 
25 

59 
29 

55.8 
34.3 

ELIZABETH 

MAX 

Mm 

59 
39 

50 
36 

64 
40 

62 
40 

60 
38 

64 
42 

52 
34 

45 
33 

36 
30 

34 
28 

33 
27 

32 
25 

34 

20 

42 
23 

56 
32 

73 
35 

73 

4  1 

73 
48 

74 
36 

74 
38 

75 
52 

69 
35 

70 
42 

56 
35 

63 
40 

54 
42 

56 
3  i 

63 
34 

43 
26 

53 
25 

56 
29 

56.4 
34.8 

HACK3ERRY  8  SSW 

MAX 

Mm 

57 
44 

47 

40 

6  3 
4  1 

62 
44 

61 

46 

46 

35 

43 
31 

35 

29 

33 
30 

32 
25 

36 
25 

32 

63 
42 

66 
41 

62 
42 

68 
56 

66 
48 

67 
52 

66 
52 

63 
48 

71 
46 

56 
42 

60 
32 

54 
38 

58 

4 1 

45 
30 

48 
31 

57 
43 

35.2 
39.6 

JENNINGS 

MAX 

Mm 

57 

44 

54 
48 

68 
40 

62 
38 

62 

45 

59 
44 

55 
35 

39 
33 

38 
29 

35 
29 

33 
21 

48 
35 

63 
36 

70 
39 

73 
56 

73 

41 

70 

40 

73 
50 

62 
45 

60 
34 

61 
39 

52 
37 

54 

33 

61 
38 

44 
24 

37.0 
38.2 

LAKE  ARTHUR  10  Sw 

MAX 

Mm 

62 
42 

49 
4  1 

65 
43 

60 
44 

6  3 
44 

70 
47 

50 
37 

99 
35 

35 
31 

37 
30 

34 

30 

31 

25 

36 
23 

46 
25 

64 
40 

67 
42 

67 
4  1 

67 
55 

69 
47 

69 
47 

68 
56 

61 
48 

70 
48 

56 
40 

63 
40 

58 
48 

57 
38 

39 

42 

45 
29 

48 
29 

55 
42 

55.5 
39.6 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

Mm 

53 
41 

52 
40 

65 

43 

62 
38 

71 
53 

53 
41 

43 
37 

43 
32 

36 
32 

35 

31 

34 
28 

39 

26 

48 
25 

65 

34 

68 
40 

67 
41 

73 

50 

71 
52 

69 
44 

75 
54 

67 
52 

71 
44 

57 
45 

64 
38 

57 
47 

55 

42 

62 
39 

50 
33 

50 
30 

56 
34 

68 
52 

57.5 
40.0 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 

Mm 

59 
44 

44 
39 

66 
41 

66 
37 

63 

45 

55 
44 

45 
36 

38 
33 

38 
30 

34 
29 

32 
28 

32 
24 

42 
21 

52 
30 

68 
41 

72 
40 

67 
46 

73 
56 

74 
42 

75 
49 

72 
54 

66 
41 

72 
46 

59 
36 

66 
44 

54 
43 

59 
36 

62 
41 

43 
27 

51 
26 

58 

32 

56.7 
38.2 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

Mm 

56 
47 

50 
41 

65 
43 

59 
46 

63 
46 

70 
46 

51 
43 

47 
35 

39 
32 

35 
30 

33 
30 

32 
25 

36 
22 

48 

26 

65 
43 

68 

44 

65 

43 

71 
53 

72 
46 

71 
49 

71 
54 

63 
45 

73 
46 

58 
4  3 

62 
4 1 

58 
43 

54 
4  2 

60 

45 

30 

47 
30 

57 
35 

56.3 
40.1 

VERMILION  LOCK 

MAX 

Mm 

55 
46 

52 
43 

55 
44 

65 
43 

64 
43 

68 
46 

53 
44 

50 
37 

39 
32 

35 
31 

34 
32 

33 

28 

38 

23 

48 

24 

63 
36 

68 
37 

63 
39 

67 
50 

74 
47 

72 
46 

68 
57 

65 
48 

72 
47 

01 
41 

65 
41 

60 
44 

54 
39 

59 
40 

45 
29 

46 
29 

54 
37 

56.3 
39.6 

S*«  R*l«r»oc«  NoIm  Following  Station  Ind«x 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JANUARY 


Day  of  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5  6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

< 

•         *  * 

SOUTH  CENTRAL 

OB 

CARVILLE  2  SW 

MAX 

5! 

53 

68 

63 

68 

69 

51 

45 

36 

35 

35 

41 

50 

65 

61 

59 

64 

57 

47 

55 

67 

49 

42 

48 

43 

50 

49 

43 

34 

32 

32 

30 

28 

24 

31 

3  8 

36 

45 

45 

45 

46 

58 

45 

45 

42 

45 

45 

36 

41 

33 

27 

45 

40.4 

FRANKLIN  3  NW 

MAX 

5* 

52 

68 

62 

75 

69 

52 

42 

35 

36 

35 

42 

51 

64 

68 

70 

73 

72 

72 

73 

69 

71 

62 

64 

62 

57 

63 

58 

48 

60 

70 

99.6 

MIN 

44 

44 

44 

4B 

54 

47 

40 

33 

32 

33 

28 

27 

24 

33 

40 

37 

47 

55 

47 

53 

52 

48 

46 

42 

47 

43 

38 

38 

33 

28 

49 

41.1 

LAFAYETTE  F  A  A  AP 

MAX 

53 

53 

70 

66 

76 

67 

49 

40 

ae 

35 

35 

40 

50 

64 

67 

69 

7  5 

73 

73 

74 

70 

71 

62 

65 

61 

56 

64 

53 

47 

57 

7  0 

99,9 

MIN 

41 

42 

42 

42 

55 

45 

39 

36 

34 

31 

27 

26 

20 

32 

43 

39 

47 

57 

44 

50 

46 

43 

47 

40 

48 

40 

36 

36 

31 

28 

52 

40.0 

MORGAN  CITY 

MAX 

56 

54 

69 

62 

69 

71 

57 

54 

41 

38 

36 

33 

45 

60 

64 

70 

73 

74 

75 

74 

71 

71 

71 

71 

65 

63 

61 

63 

46 

52 

67 

60.6 

Mm 

49 

44 

50 

47 

56 

53 

48 

38 

3* 

32 

32 

31 

29 

31 

36 

39 

49 

51 

49 

52 

6  0 

45 

45 

45 

48 

47 

40 

46 

36 

31 

38 

42.9 

NEW  IBERIA  5  NW 

MAX 

74 

54 

67 

67 

65 

75 

51 

4  3 

40 

35 

35 

34 

40 

49 

63 

67 

70 

73 

75 

74 

74 

66 

71 

63 

64 

6  1 

56 

63 

5  3 

47 

5  6 

58.9 

«          «  » 

MIN 

46 

42 

44 

40 

48 

48 

41 

35 

31 

31 

32 

28 

21 

31 

37 

37 

40 

45 

44 

50 

58 

44 

45 

43 

45 

42 

36 

44 

31 

25 

33 

39.3 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHVILLE  WSO 

MAX 

55 

58 

72 

62 

67 

70 

64 

50 

42 

43 

43 

40 

46 

59 

68 

69 

71 

73 

64 

69 

69 

69 

59 

55 

63 

62 

60 

61 

47 

58 

69 

59.9 

MIN 

48 

49 

54 

55 

53 

53 

46 

40 

38 

38 

35 

3  i 

29 

30 

45 

43 

47 

4  9 

47 

47 

57 

49 

44 

49 

50 

5  1 

43 

42 

38 

30 

46 

44.5 

DIAMOND  *  NW 

MAX 

55 

51 

67 

61 

61 

66 

59 

51 

40 

37 

39 

41 

51 

65 

70 

70 

75 

69 

69 

71 

73 

73 

62 

61 

60 

62 

63 

56 

47 

59 

70 

59.9 

MIN 

44 

43 

5  1 

51 

50 

53 

49 

40 

35 

33 

34 

30 

21 

23 

34 

37 

47 

45 

49 

44 

50 

43 

42 

47 

41 

44 

36 

45 

36 

25 

4  1 

40.7 

DQNALOSONV ILLE  3  E 

MAX 

55 

52 

69 

73 

72 

51 

52 

35 

35 

46 

49 

49 

64 

69 

71 

75 

77 

69 

73 

63 

65 

63 

64 

49 

64 

60.2 

MIN 

4B 

43 

47 

44 

51 

46 

33 

31 

32 

29 

25 

29 

37 

36 

38 

49 

47 

49 

44 

40 

44 

52 

45 

34 

28 

40.0 

GALLIANO 

MAX 

59 

55 

66 

74 

66 

76 

58 

60 

43 

38 

37 

38 

37 

51 

62 

69 

73 

74 

77 

72 

75 

71 

60 

62 

6f 

63 

64 

57 

64 

50 

58 

60.4 

MIN 

53 

45 

47 

55 

55 

57 

50 

40 

36 

32 

32 

30 

26 

24 

31 

36 

39 

53 

54 

50 

50 

47 

47 

49 

4  7 

43 

49 

46 

37 

27 

33 

42.7 

HOUMA 

MAX 

55 

66 

72 

66 

76 

71 

60 

51 

38 

37 

36 

43 

52 

64 

70 

72 

74 

77 

74 

74 

67 

71 

61 

63 

64 

59 

63 

51 

51 

60 

69 

61.5 

MIN 

52 

45 

46 

46 

53 

57 

4  6 

38 

34 

32 

33 

29 

23 

24 

32 

37 

38 

52 

50 

5  1 

54 

44 

45 

45 

46 

46 

4  8 

41 

35 

27 

29 

41.4 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO 

AP 

MAX 

52 

53 

71 

62 

71 

67 

53 

43 

37 

37 

39 

43 

47 

64 

70 

70 

74 

75 

68 

73 

70 

74 

61 

62 

63 

63 

65 

56 

49 

56 

71 

60.0 

MIN 

45 

45 

50 

49 

51 

49 

43 

37 

35 

34 

32 

26 

21 

27 

41 

33 

50 

48 

48 

46 

90 

43 

46 

45 

45 

43 

33 

42 

32 

25 

46 

40.6 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO 

CI 

MAX 

54 

54 

72 

62 

69 

67 

53 

43 

36 

37 

38 

41 

47 

60 

68 

70 

71 

71 

67 

69 

70 

70 

59 

60 

6" 

61 

64 

56 

47 

55 

67 

58.6 

MIN 

46 

46 

53 

52 

55 

46 

42 

36 

33 

33 

32 

30 

25 

30 

39 

41 

51 

52 

51 

5  0 

51 

46 

48 

47 

4  8 

43 

39 

39 

35 

31 

47 

42.5 

PARADIS  7  S 

MAX 

60 

54 

73 

68 

72 

70 

53 

50 

42 

38 

38 

43 

51 

63 

69 

70 

72 

74 

74 

71 

71 

72 

72 

63 

62 

64 

63 

62 

48 

58 

68 

61.5 

Mm 

49 

49 

50 

51 

52 

52 

46 

38 

34 

33 

34 

34 

20 

26 

38 

37 

45 

48 

46 

50 

62 

43 

47 

43 

45 

48 

34 

45 

35 

24 

47 

42.0 

QUARANTINE 

MAX 

57 

54 

63 

62 

62 

73 

63 

67 

47 

44 

44 

44 

40 

46 

>4 

60 

68 

72 

69 

63 

69 

61 

60 

59 

56 

62 

58 

60 

53 

45 

57 

97,8 

Mm 

52 

48 

51 

50 

50 

51 

52 

45 

40 

39 

39 

32 

32 

35 

43 

42 

48 

50 

47 

45 

93 

43 

46 

4  6 

47 

49 

44 

47 

39 

37 

43 

44,7 

RESERVE 

MAX 

67 

75 

62 

50 

41 

35 

36 

37 

45 

63 

67 

71 

72 

75 

70 

71 

62 

63 

01 

63 

49 

57 

58.7 

Mm 

44 

47 

50 

36 

32 

30 

30 

28 

24 

27 

35 

42 

47 

49 

49 

44 

42 

44 

47 

33 

26 

31 

37 . 9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

57 

54 

75 

70 

69 

68 

56 

49 

42 

37 

39 

41 

50 

66 

69 

71 

7  5 

75 

72 

70 

73 

79 

70 

62 

60 

64 

64 

62 

52 

58 

69 

61.7 

Mm 

47 

45 

52 

54 

54 

51 

47 

39 

34 

32 

34 

29 

22 

21 

41 

36 

52 

51 

54 

4* 

47 

47 

44 

46 

46 

50 

38 

44 

35 

28 

44 

42.3 

SCHRIEVER 

MAX 

57 

54 

72 

65 

74 

72 

53 

49 

41 

37 

38 

45 

52 

65 

69 

73 

67 

78 

70 

74 

72 

73 

65 

68 

61 

65 

64 

58 

49 

60 

72 

61.7 

Mm 

4B 

44 

50 

48 

54 

51 

44 

38 

34 

30 

29 

29 

22 

27 

38 

37 

47 

48 

49 

,9 

58 

42 

44 

43 

47 

46 

35 

42 

35 

25 

44 

41.3 

MAX 

Mm 

MAX 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


See  Reference  Note!  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
JANUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

Resultant 
Speed 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o- 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avero 

Faste- 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

6 

o 
6 

1.00- 

Total 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

36 

2.G 

9.1 

25  +  + 

18 

31 

92 

93 

71 

85 

1 

1 

8 

3 

2 

0 

15 

6.6 

BATON  ROUGE  WSD  AP 

5 

1.9 

9.3 

30++ 

U 

20 

85 

87 

67 

70 

2 

2 

10 

0 

1 

0 

15 

6.8 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5 

3.2 

IX. « 

31++ 

13 

31  + 

88 

90 

73 

82 

1 

6 

7 

2 

0 

0 

16 

6.6 

N  0  MOISANT  WSO  AP 

2 

2.8 

9.6 

23++ 

12 

25 

86 

86 

67 

72 

3 

5 

7 

2 

0 

0 

17 

7.1 

SHREVEPORT  WSO  AP 

1 

0.7 

7.9 

24++ 

31 

28 

73 

77 

57 

62 

2 

5 

5 

2 

2 

0 

16 

43 

6.9 

S*e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JANUARY  1973 


Station 

5  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

z 

MAX 
Mils 

55 

44 

47 
44 

53 
42 

62 
41 

60 
42 

50 
45 

45 
39 

39 
35 

36 
34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

40 
32 

44 
33 

54 
34 

64 
25 

64 
37 

62 
44 

63 
45 

66 
45 

64 
50 

64 
45 

62 
42 

57 
39 

61 
39 

49 
44 

48 

37 

62 
37 

48 
35 

41 
35 

51 
36 

52.1 
38.7 

ST  JOSEPH  EXP  STA  ,    SHARKEY  CLAf  SOIL,   BARE .     SLOPE,   0-1   PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN. 

PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETER.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR 
24-HOUR  PERIOD  8  A.M. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 

JANUARY 


Station 

Day 

Of  Month 

3LA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  ExP  station 

EVA 
WIN 

'    .  0 
)  3 

1  .0 

5  .0 

L  .0 

1  2 

J  .0 
'  2 

>  .0 
I  6 

>  .2 
)  8 

L  - 
*  3 

3 

r  5 

!  5' 

►  4 

'  2 

)  2. 

17 

.0? 
* 

.OS 

4: 

.Of 

7f 

.01 

.of 

.  l« 

.2; 

.1, 

• 

.11 

.0' 

.0' 

.OS 

* 

125 

* 

2S 

.21 

54 

1450 

*      •  * 

CENTRAL  05 

W00DW0RTH  STATE  FOREST 

EVA 
WIN 
MAX 
M I  N 

>  .0 

)  2 
5 

4 

r  .o 

i  4 
>  4 
)  3 

!  .1 

S  2 
!  5 
i  3' 

>  .0 

) 

.  6: 

1  4 

)  .0 

1 

5< 
51 

3. 
5( 
)  4< 

5 

1  4< 
i  31 

.  3. 
3 

i  3: 

3' 
3" 
3 

2 

- 

.01 
12 
50 
41 

.0! 

41 

.04 

: 

63 
4" 

.0' 
36 
6t 
4E 

.0] 

1? 

6" 
4E 

.0: 

■ 

6E 
4E 

.OS 
55 
64 
51 

.11 
2E 
6" 

42 

■  1C 
It 

6: 
4; 

.0: 
IS 
56 
35 

.Of 

1" 
6C 
35 

.02 
2E 
45 
44 

.04 
11 
5S 
3E 

.OS 
26 
56 
38 

* 

41 

- 

.05 
1 1 
48 

3: 

.03 
21 
52 
34 

- 

757B 
55.5 
41.2 

*      •  * 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVA 
WIN 
MAX 
M I N 

.3 

)  6< 
5 
4 

.1' 

>  8. 
4 

>  4< 

.0 

5< 
'  5< 
4C 

.1; 

3( 

6: 

4 

.1 
3< 
6( 
5( 

.Of 
5C 
6i 
SI 

.01 
6< 
5 

4i 

.01 

6: 

6, 
3! 

.02 
9C 
3- 
32 

- 

4< 
3' 
25 

3- 

3: 

3C 

6f 

32 
25 

2: 
4: 
3C 

.0; 
t 

a 

32 

.07 
17 
59 
32 

.07 
1C 
64 
4! 

.05 
14 
62 
43 

.11 

32 
7C 
4' 

.04 
52 
67 
51 

.2C 
18 
62 
48 

.01 
134 
61 
40 

.42 

»: 

65 
43 

.18 

43 

5S 
33 

.05 
32 
65 
41 

.16 
2E 
51 
41 

.08 

ue 

62 
41 

.12 

34 
57 
42 

.05 

8 
43 
32 

.14 
• 
61 
34 

.05 
22 
51 
32 

.06 
18 
52 

41 

3.28B 
1364 
54.9 
39.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 
JANUARY  1973 


Day  of  month 


■in 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  •  * 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 
L0GANSP0RT  -  ENE 
MINOEN 

PLAIN  DEALING 
SHREVEPORT  WSO  AP 

WESTDALE  3  SW 

*  *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 
FARMERV I LLE 
HOMER  EXP  STATION 
MONROE   FAA  AP 
W  INNF I  ELD  2  W 

«       •  • 

NORTHEAST  03 

BASTROP 
EPPS  6  W 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
WINNSBORO 

*  •  • 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 

LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 

*  *  * 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

BELAH  FIRE  TOWER 

BUNK  IE 

COLFAX 

GRAND  COTEAU 

HINESTON  4  NNE 

MELVILLE 

OLD  RIVER  LOCK 

*  *  * 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BOG  ALUS  A 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

.5 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

2 

T 

T 
.5 

.3 

T 

T 

2 

T 
T 

1.7 

1.0 

1 

1.8 

1 

l.S 
.2 
T 

T 

.3 
T 

1.0 

.5 

.3 
T 

.6 

1 

2.0 

T 
T 

1.5 
T 

.2 
T 

T 

1.0 

2.0 

2 

2.0 
A 

1.0 

1 

3.0 

1.4 
1 

l.c 
2 

T 
3.5 

2 

.1 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 
3 

2 

2.0 
3 

1.0 

T 
T 

1 

T 

3.0 
3 

2.0 
2 

3.0 
3 

.  1 
1 

3.7 
4 

T 
T 

T 
T 

.5 
T 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 
JANUARY  1973 


Day  of  month 


Clinton 

covington  <•  nnw 
frankl i nton  3  sw 
hammond  3  nw 
SLIOELL 

•  •  • 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  RIODER 
ELIZABETH 
HACKBERRY  6  SSW 
JENNINGS 

LAKE  ARTHUR  10  SW 
LAKE  CHARLES  WSO  aP 

VERMILION  LOCK 

•  *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 
FRANKL IN  3  NW 
LAFAYETTE  FAA  AP 
NEW  IBERIA  5  NW 

•  *  * 

SOUTHEAST  09 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO  AP 

NEW  ORLEANS  AUG  WSO  CI 

RESERVE 

SCHRIEVER 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

[SEE  NOTTS! 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

11 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

3 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

C  H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ROBERT  S.  MCC LENDON 

ANTIQCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

1 1 

32 

07 

93 

06 

225 

8  A 

a  a 

H 

SOLOMON  G,  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 
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REFERENCE  NOTES 
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JANUARY  1973 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Louisiana  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologlst ,  National  Weather  Service  Office,  Geology  Building,  Room  261,  Louisiana  State  University,  Baton  Rouge,   Louisiana  70803,  or  to  any 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  LOUISIANA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  c F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE-  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20<?  single  copy;  20<?  anil 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
S I MME  SPORT  1  SE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SHREVEPORT  WSQ  AP  R 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
MARKSVI LLE 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
OAK  NOLI  A 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2  STATIONS 


07 
11  + 


14 


09 


LOUISIANA 


FEBRUARY  1973 


SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  during  February  continued 
to  average  well  below  long-term  nor- 
mals, making  this  winter  the  coolest 
since  1969-1970  in  the  east  and  central 
portions  of  Louisiana;   since  1967-1968 
in  the  Northwest;   and  since  1963-1964 
in  the  Southwest. 

Precipitation  was  deficient  in  all 
divisions  except  the  Central,  where 
the  divisional  total  was  very  near  nor- 
mal . 

The  outstanding  rarity  of  Louisiana 
weather  this  month  was  the  snow,  ice 
pellets   (sleet) ,  and  freezing  rain 
which  developed  late  on  the  8th  and 
overspread  the  southern  half  of  the 
State  on  the  9th.     Many  points  record- 
ed measurable  accumulations  of  snow 
for  the  second  time  this  season  —  a 
frequency  not  recorded  previously  dur- 
ing the  past  80  years.     Heaviest  snow 
and  sleet  accumulations,  ranging  from 
2  to  3  inches,  were  reported  in  the 


Florida  Parishes  —  east  of  the  Mis- 
sissippi River  and  north  of  Lake  Pont 
chartrain. 

Sections  of  the  southern  parishes 
also  recorded  ice  pellets  on  the 
afternoon  of  the  17th,   although  sur- 
face temperatures  were  too  warm  for 
snow,  and  accumulations  were  not  ob- 
served . 

According  to  the  Louisiana  Crop  and 
Livestock  Reporting  Service,  some 
field  work  —  restricted  mostly  to 
well  drained  soils  —  was  possible 
during  the  last  week  of  February,  but 
land  preparation  for  spring  planting 
was  behind  schedule  in  most  areas. 
Pastures  were  much  below  average  for 
this  time  of  the  year,  and  supple- 
mental feeding  of  livestock  continued 


George  W.  Cry 

Climatologist  for  Louisiana 
National  Weather  Service  Office 
Geology  Building,   Room  261 
Louisiana  State  University 
Baton  Rouge,  Louisiana  70803 
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0 

4 

2 

1 

CONVERSE 

59.6 

35.2 

47.4 

77 

7 

17 

11+ 

485 

0 

\ 

1  1 

2.75 

.92 

1 

T 

c 

6 

3 

0 

GORUM  FIRE  TOWER 

62. 2M 

37. 5M 

49. 9M 

76 

4 

21 

10 

422 

0 

0 

\ 

5.25 

2.26 

1 

•  0 

; 

LEESVILLE 

60.4 

37.3 

46.9 

75 

7  + 

19 

10 

449 

0 

1  c 

5.97 

2.2! 

1 

.  C 

MANY 

58.8 

35 . 7 

47.3 

73 

7  + 

16 

10 

492 

0 

0 

10 

0 

3, 10 

1.18 

14 

.  0 

0 

5 

- 

1 

NATCHITOCHES 

62.6 

38.8 

50.7 

77 

6 

23 

10 

395 

0 

2  .96 

.93 

1 

.0 

0 

4 

3 

0 

DIVISION 

48.4 

-  4.8 

3.69 

-  1.08 

T 

*       «  * 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

60.2 

38.4 

49.3 

77 

7 

23 

10 

434 

0 

c 

8 

5.63 

2.50 

1 

T 

0 

5 

3 

3 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

59.5 

37.5 

48.5 

-  4.3 

76 

6 

19 

11 

456 

0 

0 

7 

0 

5.07 

.10 

2.55 

1 

T 

c 

4 

2 

belah  fire  tower 

59.0 

37.3 

43.2 

77 

7 

21 

11 

467 

0 

1 

6 

0 

4.62 

2.50 

1 

.0 

0 

5 

4 

1 

B  UNK  I E 

59.7 

38.9 

49.3 

-  5.2 

78 

7 

25 

12  + 

437 

0 

0 

5 

0 

5.19 

•  46 

2.27 

1 4 

.0 

0 

5 

3 

3 

COLFAX 

59. 3M 

35 .  9M 

47. 6M 

76 

7 

21 

10 

480 

0 

0 

7 

0 

3  .02 

1.73 

14 

.  0 

c 

3 

3 

1 

GRAND  COTEAU 

60. 9M 

39. 9M 

50. 4M 

76 

6 

22 

10 

401 

0 

0 

4 

0 

4.14 

1 . 44 

1 

1.5 

2 

9 

6 

3 

2 

HINESTON  4  NNE 

59.6 

36.2 

47.9 

77 

7 

18 

11 

477 

0 

1 

a 

0 

5  .34 

1 .  86 

1 

.  0 

0 

5 

3 

JONESVILLE  LOCKS 

58. 1 

36.7 

47.4 

74 

7 

24 

11+ 

484 

1 

1  C 

5.81 

2.64 

1 

.0 

0 

<* 

4 

2 

MAMOU  4  S 

63.8 

41.9 

52.9 

78 

6 

27 

10 

338 

0 

0 

3 

0 

4.07 

1.47 

1 4 

.0 

0 

5 

3 

2 

MFLVILLE 

59,9 

40.9 

50.4 

-  5.5 

76 

7 

23 

1] 

403 

0 

^ 

4.35 

.  .69 

1  .  6C 

1 

.  0 

0 

2 

OLD  RIVER  LOCK 

59.5 

38.0 

46.8 

78 

7 

24 

12  + 

448 

0 

1 

a 

0 

3. 10 

1.72 

1 4 

T 

c 

3 

j 

2 

OLLA   3  SSW 

58.5 

35.5 

47.0 

76 

7 

19 

11 

499 

0 

1 

12 

0 

3.87 

1 .65 

1 

T 

c 

2 

WOOOWORTH  STATE  FOREST 

59.6 

39.4 

49  •  5 

77 

7 

22 

1 1 

433 

0 

c 

1 

c 

4.82 

1.82 

1 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

49.0 

-  5.8 

4.54 

-  ,37 

.  1 

*      *  * 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

62.4 

38. 4 

50.4 

78 

7 

21 

11+ 

405 

0 

1 

e 

0 

3.55 

-  ,78 

1.63 

2.5 

3 

9 

6 

3 

1 

BATON  ROUGE   WSO  AP  R 

61.8 

40 . 5 

51.2 

-  4.2 

77 

6 

24 

11+ 

384 

0 

0 

4 

0 

3.64 

1.22 

13 

1 .  8 

] 

9 

4 

3 

2 

BOGALUSA 

61.6 

37.9 

49.6 

-  4.6 

77 

2 

23 

11* 

426 

0 

1 

9 

0 

4.86 

-     .  14 

2.49 

14 

.0 

0 

4 

3 

2 

CLINTON 

62.4 

37.0 

49.7 

78 

6 

20 

11+ 

420 

0 

0 

10 

0 

4.32 

.  ,97 

1.77 

9 

2.0 

2 

9 

6 

3 

1 

COVINGTON  4  NNW 

62.5 

37.8 

50-2 

-  5.6 

75 

6 

21 

11+ 

411 

0 

0 

9 

0 

3.87 

2.18 

14 

2.0 

0 

4 

3 

1 

FRANKL I NTON  3  SW 

62.4 

35.4 

48.9 

76 

6 

19 

11 

444 

0 

1 

11 

0 

3.61 

1.30 

13 

3.0 

4 

3 

1 

GREENSBURG 

62.4 

37.3 

49.9 

78 

6 

19 

10 

417 

c 

0 

9 

0 

3.93 

1.00 

9 

.0 

0 

5 

1 

HAMMOND   3  NW 

63.1 

37.3 

50.2 

79 

7 

19 

11 

408 

0 

0 

9 

0 

3.91 

1.54 

9 

0 

4 

3 

2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

61.0 

37.7 

49.4 

74 

27  + 

20 

15 

432 

0 

1 

10 

0 

2.77 

.89 

14 

.0 

0 

5 

3 

0 

ST  FRANC ISVILLE  6  SE 

62.7 

40.9 

51.8 

75 

5 

24 

11  + 

365 

0 

0 

5 

0 

3.44 

1.10 

9 

T 

0 

4 

4 

2 

SL I  DELL 

64.4 

40.5 

52.5 

77 

6 

22 

10 

343 

0 

0 

6 

0 

3.88 

1.63 

14 

2.0 

1 

9 

5 

2 

2 

DIVISION 

50.4 

-  4.5 

3. BO 

-  1,14 

1.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


Station 

Temperature 

Precipitation 

a 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Da, 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

Average 
Maxima 

Average 
Minimal 

5  S 

Si 

5  > 

S  B 

Total 

*        *  * 

CROWLEY   rXP  STATION 

60.1 

40.  1 

50.1 

75 

7 

24 

11  + 

411 

c 

C 

5 

C 

3.12 

-  1.37 

1.24 

1 

.5 

C 

< 

2 

2 

nc    rtiitMi*v    A  m 
Ut    UU1INLY    H  IN 

61,3 

36.9 

49 .  1 

75 

7 

21 

10 

443 

c 

c 

1C 

C 

4 .  IS 

1 . 62 

14 

•  C 

c 

< 

2 

2 

DE  RIOOER 

61.3 

37 . 4 

49.4 

77 

7 

2  ] 

11 

43' 

0 

c 

s 

c 

6.  IE 

2 . 7! 

14 

■  c 

c 

; 

3 

ELI2ABETH 

61,9 

39 . 2 

50.6 

-  3.9 

77 

7 

19 

11 

39? 

c 

c 

e 

c 

4,72 

.21 

1.41 

14 

■  C 

C 

! 

t 

3 

HACK8ERRY  a  SSW 

59.  3M 

43.2 

51 .  3M 

71 

27* 

27 

10 

372 

c 

c 

4 

c 

1.93 

.9! 

9 

•  C 

c 

1 

0 

JENNINGS 

61.5 

40.5 

51.0 

-  5.7 

73 

27  + 

21 

10 

387 

( 

c 

4 

c 

2.3C 

.  2,5- 

.56 

1 

l.C 

c 

t 

2 

0 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

59.5 

43.2 

51.4 

73 

27 

25 

10 

37b 

0 

c 

3.36 

-  1.2C 

1.75 

1 

.c 

c 

« 

2 

I 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

60.6 

42.4 

51.5 

-  4.8 

72 

26  + 

27 

10 

370 

0 

c 

; 

c 

2.94 

-  1.57 

1.37 

13 

T 

T 

9 

t 

2 

1 

QBERLIN  FIRE  TOWER 

62.3 

40.5 

51.4 

79 

7 

21 

10 

379 

0 

0 

5 

c 

4.26 

1.60 

14 

•  C 

c 

i 

2 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

59.9 

42.5 

51.2 

74 

27 

25 

10 

379 

0 

0 

c 

3.08 

1 .49 

9 

c 

• 

2 

I 

VERMILION  LOCK 

59 .  B 

39 , 2 

49.5 

75 

7 

22 

11 

426 

0 

1 

c 

3.92 

1.45 

2 

.c 

c 

6 

2 

2 

n  t  u  T  c  t  nki 
U  I  V  i  3 1  UN 

50.6 

-  5.1 

3.64 

-  .94 

.2 

*        *  # 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE   2  SW 

62. 1 

40.5 

51.3 

75 

26* 

25 

10 

379 

0 

c 

4 

c 

3.20 

1.60 

14 

2.0 

0 

5 

2 

1 

FRANKLIN  3  NW 

6 1  •  B 

41.6 

51.7 

75 

26  + 

25 

11  + 

367 

0 

0 

3 

0 

1.96 

.73 

9 

T 

0 

3 

2 

0 

LAFAYETTE   FAA  AP 

62 .  3 

42.0 

52.2 

-  4.0 

76 

26 

23 

10 

356 

0 

0 

3 

0 

3  •  3£ 

-  1.13 

1 .48 

1 

2.0 

2 

10 

5 

3 

1 

MflOTAM    f  ITV 

64.3 

44.2 

54.3 

-  4.0 

75 

2  + 

27 

10 

299 

c 

^ 

0 

2.42 

-  2,70 

1.90 

9 

T 

C 

3 

1 

1 

Me U     I  BCD  1  A     C  MM 
INCH    IBtKlA    5    IN  M 

60.9 

40.  S 

50.8 

75 

7 

21 

10 

394 

0 

1 

4 

0 

2.49 

1.50 

9 

T 

0 

3 

2 

1 

IITUf  CTflkl 

U  1  V  I  5 1  UN 

52.1 

-  4.6 

2.69 

•  1.92 

.  8 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

nnnTLJwTi  i  c  ucn 

61.2 

45.4 

53.3 

74 

6  + 

28 

9 

323 

0 

0 

2 

0 

2.35 

2.09 

9 

T 

0 

i 

1 

1 

D  I  AM QND  4  N W 

61.7 

40.5 

51.1 

74 

5 

26 

10 

383 

0 

0 

3 

0 

3.85 

1.50 

9 

T 

0 

5 

3 

2 

DONA  L  DSONV I L  L  E   3  E 

63. 7M 

40. 5M 

52. 1M 

-  5.6 

77 

7 

25 

10 

355 

0 

0 

D 

.0 

0 

GALLIANO 

63.3 

42.2 

52.8 

75 

8 

25 

11 

336 

0 

0 

2 

0 

3.50 

1.82 

9 

T 

0 

6 

2 

1 

Mill  IM  A 

63.5 

40.8 

52.2 

-  6.4 

75 

26  + 

24 

11+ 

352 

0 

0 

3 

0 

3.77 

•  .32 

1.83 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

NEW  ORLEANS   MOI   WSD  AP  R 

62.6 

42.3 

52.6 

-  4.5 

78 

6 

27 

11  + 

351 

0 

0 

4 

0 

5.40 

1.41 

1.27 

9 

.6 

1 

10 

6 

9 

3 

NEW  ORLEANS   AUD  WSO  CI  R 

60. 4 

44.0 

52.2 

-  5.5 

74 

7  + 

28 

10 

351 

0 

0 

i 

0 

4.98 

.63 

1.20 

13 

.8 

1 

10 

6 

4 

3 

PARADIS   7  S 

64.3 

42.1 

53.2 

76 

6 

23 

11+ 

326 

0 

0 

4 

0 

4.69 

-  ,54 

2.00 

9 

.0 

0 

5 

3 

2 

QUARANTINE 

59.4 

45.2 

52.3 

72 

8 

31 

10 

349 

0 

0 

2 

0 

3.52 

.90 

10  + 

.0 

0 

5 

4 

0 

RESERVE 

64.  4M 

40. 6M 

52. 5M 

-  3.4 

75 

2 

20 

10 

341 

0 

0 

6 

0 

3.45 

-  1.71 

1.27 

14 

2.0 

5 

3 

z 

SAINT  BERNARD 

63.8 

42.6 

53.2 

7B 

8  + 

26 

10 

323 

0 

0 

3 

0 

4.95 

1.90 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

5CHR I  EVER 

64 . 7 

42.0 

53.4 

78 

7  + 

22 

11 

330 

0 

0 

4 

0 

3.66 

1.61 

14 

.3 

T 

9 

3 

2 

2 

DIVISION 

52.6 

-  5.4 

3.68 

-  .83 

.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


01SUOU 

O 
H 

1   |   2   |  3 

4   |   5   |  6 

7 

8  1 

0  1 

g 

10  |  11 

12 

13 

14    1  Id 

16 

1/  |  lo 

in       on  11 

ly    zu  zi 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

*      •  * 

NORTHWEST  01 

BODCAU  F IRE  TOWER 

3 

.16 

1 .12 

1 .48 

.11 

.20 

.10 

.15 

COTTON  VALLEY 

Z 

.95 

1.44 

1.10 

.08 

.07 

.  LO 

.16 

CURTIS   1  SSE 

T 

.12 

.06 

.12 

.  6 

.  ? 

CLQSTER   1  W 

z 

.05 

1.02 

.72 

T 

.10 

.  13 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3 

.11 

.59 

1.09 

.24 

.25 

.65 

H ANN A  3  5 

z 

.19 

.73 

T 

T 

.69 

•  23 

T 

.10 

.31 

T 

.  12 

■  01 

HOSSTON 

1 

as 

T 

1.42 

T 

.04 

.11 

.09 

.22 

KE  ITHVILLE 

2 

.  19 

1.03 

T 

.04 

.  18 

T 

KORAN 

I 

29 

.93 

1.02 

.10 

.09 

T 

.0. 

LOGANSPORT  4  ENE 

2 

.23 

1.01 

.78 

.  14 

•  02 

MANSFIELD  3  WSW 

i 

.57 

1.02 

■  65 

.17 

.25 

.29 

.11 

.u8 

MINDEN 

2 

.77 

1.16 

.17 

.  19 

.  10 

.07 

PLAIN  DEALING 

3 

2.07 

1.32 

.04 

.14 

.07 

.22 

R0DES5A 

3 

.37 

1.41 

1 .60 

.03 

.  10 

.  :t. 

.07 

SHRE VE  PORT  WSO  AP  R 

1 

.52 

.36 

.78 

.03 

.  14 

.  1  2 

SPRINGHILL 

.31 

2.15 

1.61 

.10 

.15 

.04 

T 

.26 

WESTDALE    3  SW 

2 

.07 

.91 

.52 

.  c. 

.  16 

.29 

.  12 

.02 

NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

i 

40 

1.11 

1.28 

.54 

.23 

.06 

.18 

BIENVILLE  3  NE 

2 

20 

.02 

.06 

.70 

.  -  5 

.  .  35 

.01 

CALHOUN  EXP  STATION 

3 

1.29 

.68 

T 

.67 

.60 

.02 

T 

.02 

T 

CHATHAM 

2 

65 

1.12 

.7B 

.04 

.18 

.30 

T 

.23 

COLUMBIA  LOCKS 

3 

12 

1.48 

.62 

•  13 

.17 

.72 

FARMERVI LLE 

2 

74 

1.15 

T 

1.11 

.42 

T 

.06 

HAYNESVl L  LE    2  WSW 

3 

66 

1.81 

1.31 

.  14 

.19 

.04 

.17 

HOMER   EXP  STATION 

2 

69 

•  90 

1 .26 

.31 

.  07 

.07 

.06 

JONESRORO  FIRE  TOWER 

2 

26 

1.02 

.56 

.15 

.53 

MARION 

3 

43 

1.23 

1.28 

.36 

.44 

.05 

T 

.  5 

MONROE    F A A  AP 

.50 

.04 

.58 

.02 

.94 

T 

T 

MONROE  CITY 

2 

99 

1  .20 

.05 

.65 

T 

.60 

.22 

.05 

.02 

RUSTQN-L A  TECH  UNIV 

T 

.87 

.01 

.33 

.49 

T 

T 

.01 

.01 

T 

SPE ARS V  I LLE   FIRE  TDW£R 

3 

75 

1.22 

T 

1 .27 

T 

.31 

.68 

.06 

.21 

STERL ington 

2 

97 

1.29 

.76 

.48 

.37 

.05 

.02 

WINNFIELO  2  W 

2 

96 

1 .09 

.66 

.33 

.03 

.83 

.02 

T 

T 

T 

WINONA  FIRE  TOWER 

3 

50 

1.70 

.  79 

.  1  3 

.14 

.63 

T 

•  04 

.06 

.  ] ; 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

3 

56 

1  .50 

.04 

.82 

.B7 

.11  .12 

.06 

.04 

T 

EPPS   6  W 

3 

33 

1  .  18 

.72 

.19 

1.13 

.07 

.03 

•  01 

LAKE  PROVIDENCE 

3 

2  8 

1 .55 

.6G 

.20 

.82  T 

.01 

.02 

OAK  GROVE 

3 

38 

1 .26 

.71 

.24 

1  .03 

.06 

T 

.06 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

2 

61 

1.37 

.58 

T 

.02 

.  B2 

T 

.  02 

TALLULAH   2  SW 

3 

49 

1.94 

.66 

.09 

.74 

.04 

.02 

WINNSBORO 

2 

4? 

1.20 

•  52 

.OH 

.08 

.50 

T 

.04 

•       *  • 

WEST  CENTRAL  0* 

ASHLAND  2  S 

2 

1  3 

1 .06 

.  54 

.12 

.32 

.09 

T 

T 

CONVERSE 

2 

75 

.92 

.63 

.20 

T 

.50 

.20 

.10 

GORUM  FIRE  TOWER 

5 

25 

2.26 

•  58 

•  20 

1.57 

GRAND  ECQRE 

2 

72 

•  56 

•  28 

.03 

.82 

.08 

.01 

HODGES  GARDENS 

10 

.  B6 

.  02 

.43 

.69 

1  .92 

.18 

LEESVILLE 

5 

97 

2.25 

.52 

.96 

2  .00 

.  22 

3 

1  0 

.63 

.63 

.43 

.02 

1.18 

.17 

.04 

NATCHI TOCHES 

2 

96 

.93 

.02 

.89 

.  05 

.40 

.06 

.04 

T 

T 

ROSEPInE   EXP.  STA. 

5 

35 

1,81 

.01 

.  77 

1.02 

1 .57 

.  17 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

5 

63 

2  .50 

.49 

1.12 

1.33 

.  16 

T 

.03 

ALEXANDRIA   WSO  AP 

5 

07 

2.55 

T 

1.39 

T 

.92 

.  17 

T 

.  "  4 

T 

BELAH  FIRE  TOWER 

62 

2.50 

.57 

.53 

.14 

.  75 

.04 

.07 

.02 

BUNKIE 

5 

19 

1  .08 

.48 

I  •  20 

2.27 

.10 

COLFAX 

3 

02 

.57 

.72 

1.73 

EUNICE 

i  5 

1 . 06 

.12 

>  .  »2 

T 

1.46 

.  19 

GRAND  COTEAU 

14 

1.44 

1.07 

.62 

.46 

.36 

.  10 

.07 

HI  NESTQN   4  NN£ 

5 

3*. 

1 .66 

.61 

L  •  06 

T 

1.66 

.15 

T 

JONESVILLE  LOCKS 

S 

8  1 

2.64 

.53 

•  90 

T 

1.58 

•  09 

.07 

MAMOU  4  S 

4 

0  7 

1.13 

.68 

.  <■  - 

.02 

1.47 

.10 

MARKS  V  I LLE 

t 

:  5 

1 .50 

.60 

I 

3.90 

.15 

MELVILLE 

35 

1 .60 

.02 

.03 

.36 

1  .44 

.01 

.74 

.  1 1 

.  04 

OLD  RIVER  LOCK 

3 

10 

1  .07 

.25 

T 

1.72 

.  :  t 

T 

T 

OLLA  3  SSW 

3 

87 

1.65 

.70 

.25 

1.27 

T 

OPELOUSAS 

3 

6  7 

.70 

.26 

1.40 

.  17 

.  2 

SIMMESPORT  1  SE 

5  3 

2  08 

.46 

.65 

3.15 

.13 

.06 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

- 

64 

1*41 

.43 

.60 

1.92 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

4 

82 

KB2 

T 

.73 

.67 

1.25 

.  14 

.01 

T 

east  central  06 

AMITE 

3 

55 

.  1  4 

.07 

.22 

1.63 

.84 

T 

.  i  . 

.  54 

BATDN  ROUGE   WSO  AP  R 

3 

64 

.73 

T 

T 

1.05 

1 .22 

.08 

.07 

.01 

BOGALUSA 

86 

.02 

.  19 

T 

T 

.37 

.09 

2.49 

.05 

.65 

T 

CLINTON 

J 

32 

.85 

•  24 

.30 

,.77 

.86 

.07 

T 

.21 

COVINGTON  4  NNW 

e  7 

T 

T 

.35 

-  50 

T 

2.18 

.04 

.80 

FRANKL I NTON  3  SW 

.97 

.93 

1 .30 

.  3  5 

.  23 

GREENSBURG 

3 

£3 

.89 

.  0  0 

.78 

.95 

.08 

GREENWELL  SPRINGS 

01 

.05 

.17 

1  .84 

.07 

1.50 

.  08 

.30 

HAMMOND  3  NW 

3 

9] 

.04 

.05 

•  15 

1-54 

1.51 

KENTWOQO 

D5 

1.10 

.50 

.40 

.05 

.60 

.10 

.  10 

LSU  BEN-HUR  ExP  STA 

77 

.01 

.24 

.54 

.56 

.89 

.09 

.05 

DAKNQl I  A 

1   2  3 

'  33 

.73 

.66 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  l 

6 

26 

.04 

lies 

•  05 

.88 

.60 

1  .56 

.  Q  c- 

1  *  23 

PINE   GROVE   FIRE  TOWER 

3 

8  3 

.22 

.21 

.37 

1.13 

1.53 

.  10 

ST  FRANC  I SV I LLE   6  SE 

3 

1  .00 

.71 

.10 

.05 

.58 

SHERIOAN  FIRE  TOWER 

4 

5. 

.04 

.34 

.45 

.53 

.08 

1.43 

.11 

.53 

SLIDELL 

3 

t)  P 

.38 

.05 

.47 

T 

1.63 

.03 

1 "  5  3 

SPRINGVILLE    FIRE  TOWER 

3 

88 

.08 

.10 

.25 

.74 

.61 

1.29 

SOUTHWEST  07 

ABBEVILLE 

3 

29 

1  .00 

.37 

.34 

.45 

.07 

.60 

.06 

.  3  0 

.  LO 

CROWLEY  EXP  STATION 

3 

12 

1 .24 

.07 

.03 

.66 

T 

.11 

. r.  . 

DE   OUINCY  4  N 

L9 

.98 

.20 

L.02 

1.63 

.  16 

.  "  3 

DE   R I  DDE  fl 

6 

18 

1  .40 

T 

.62 

1 .24 

2.75 

.17 

.  r  - 

.02 

ELIZABETH 

73 

1.20 

T 

.03 

.65 

.16 

.11 

.02 

1.41 

.09 

HACKBERRY  B  SSW 

1 

^3 

.26 

.01 

.02 

.95 

.  i9 

.02 

.44 
.  10 

.  '  2 

.01 

.  0  1 

JENNINGS 

2 

30 

.56 

.47 

.  4  7 

.54 

.16 

KAPLAN  B  S 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


KINOEB    3  W 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

LAKE   CHARLES  2  N 

LAKE   CHARLFS   WSO  AP 

lONGVlLLE 

MERMENTAU 
MITT1E   2  SE 
DAK DALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

SINGER 
SUGARTOWN 
VERMILION  LOCK 


1.65 
1.26 
.59 


.46  1.06 
.59  1.21 
1.07 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVlLLE   I  SH 
FRANKLIN   3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   FAA  AP 


1.96 
2.64 
3.38 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
0  I  AMDMD  <•  NW 
DONAL  DSONVI LIE   3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  C I 
NEW  ORLEANS  HO  I  WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 

NEW  DRLEANS  c itrus 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JDURDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

PARADIS   7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

schr i ever 


.71 
1.04  ] 
1.24  1.32 


1.33 
1.14 
1.20 


1.01 
1 .00 
.96 


See  teUroncs  noiea  lollowing  Station  Indoi 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         »  » 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

Mm 

63 
53 

64 
44 

59 

35 

62 
35 

71 
36 

72 
4B 

75 
52 

65 
39 

39 
29 

35 
18 

49 
16 

53 

20 

54 
44 

70 
45 

46 
26 

52 
23 

48 
23 

41 
32 

52 
28 

63 
28 

61 
38 

61 
32 

5  2 

32 

52 
40 

55 
40 

67 

42 

59 
45 

59 
35 

57.1 
35.0 

LOGANSPQRT  4  ENE 

MAX 
MIN 

67 
47 

62 
42 

65 
33 

72 
33 

73 
46 

77 
53 

70 
43 

46 
34 

37 
29 

51 
16 

55 
20 

57 
38 

68 
5  1 

57 
39 

55 
36 

54 
25 

49 
34 

5* 
32 

6  4 
29 

63 
36 

62 
39 

59 
32 

54 

41 

60 
44 

68 
36 

66 
40 

64 

41 

62 
32 

60.4 
36.5 

MINOEN 

MAX 
MIN 

63 
53 

67 
43 

65 
35 

64 
36 

70 
41 

72 
50 

76 
53 

65 
36 

39 
28 

34 
20 

50 
21 

54 
25 

5  6 
43 

69 
43 

49 
26 

54 
25 

50 
26 

41 
30 

53 
31 

62 
33 

62 
39 

60 
37 

54 
39 

59 
38 

55 
38 

67 

43 

59 
46 

62 
39 

56.3 
36.4 

PLAIN  DEALING 

MAX 
MIN 

62 
51 

63 
41 

58 
31 

61 
32 

71 
35 

72 
50 

74 
51 

65 
37 

33 
28 

35 
16 

48 

16 

54 
22 

55 
44 

70 
43 

47 
2  7 

51 
23 

48 

2  6 

43 
30 

52 
27 

62 
31 

60 
35 

60 
35 

52 
38 

55 
40 

55 
36 

65 
43 

59 
43 

55 
37 

56.6 
34.6 

SHREVEPORT   WSO  AP 

MAX 

Mm 

65 
47 

61 
43 

64 

37 

74 
39 

76 
-7 

76 
57 

68 
51 

52 
35 

36 
29 

49 
21 

56 
2  6 

57 
43 

74 
49 

51 
35 

55 
32 

50 
29 

44 

34 

52 
34 

64 
32 

62 
43 

6  1 
43 

53 
36 

58 

43 

58 
43 

69 
40 

62 
47 

61 
15 

62 
40 

59.6 
39.3 

WESTOAlE  3  Sw 

*        »  • 

MIN 

63 
50 

66 
40 

60 
36 

34 

35 

48 

76 
56 

69 

40 

40 
30 

34 
20 

-9 

20 

53 
23 

59 

42 

67 
44 

52 
29 

52 
27 

50 
27 

44 
33 

53 
29 

65 
30 

62 
40 

60 
33 

53 
35 

58 
43 

58 
38 

68 
40 

62 
43 

63 
36 

58.7 
35.8 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

68 
47 

59 
41 

64 
34 

70 
46 

74 
55 

77 
48 

66 
32 

35 
33 

43 
25 

51 
17 

55 

30 

58 
51 

64 
38 

54 
31 

56 
28 

50 
25 

51 
28 

56 
29 

65 
30 

64 

39 

60 
37 

55 
37 

57 
41 

65 
3  7 

69 

32 

59 

42 

65 
43 

65 
38 

59.9 
36.  3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

63 
47 

70 
44 

60 
37 

63 
34 

71 
38 

73 
53 

76 
50 

66 
38 

39 
29 

33 
21 

47 
19 

52 
22 

60 
40 

67 
45 

50 
29 

51 
27 

47 
29 

38 

27 

52 
26 

64 
31 

60 

39 

59 

31 

55 
33 

62 
38 

51 
32 

67 
34 

60 
45 

62 
39 

57.6 
34.8 

CHATHAM 

MAX 
MIN 

64 
51 

70 
41 

62 
33 

66 
31 

73 
39 

73 
50 

79 
50 

68 
38 

40 
29 

33 
19 

5  0 
16 

55 

2  0 

50 
37 

6! 
39 

4  6 
32 

55 

26 

50 
26 

39 
26 

54 
26 

66 
31 

66 
32 

60 
29 

55 
34 

61 
35 

51 
32 

70 
36 

60 
41 

65 
38 

58.6 
33,6 

FARMERVILLE 

MAX 
MIN 

69 

55 

67 
42 

64 
37 

71 
33 

74 

48 

76 
56 

73 
47 

61 
33 

35 

26 

48 

20 

51 

19 

59 
37 

64 
50 

59 
44 

51 
28 

50 
25 

45 
28 

48 
27 

62 
30 

62 
36 

59 
33 

58 
30 

62 
4  1 

61 
39 

67 
34 

62 
41 

58 
44 

61 
37 

59.9 
36.6 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

63 
47 

64 
42 

60 
35 

63 
35 

68 

42 

73 
53 

76 
50 

65 
35 

36 
26 

33 
18 

48 
19 

54 
27 

57 
43 

66 
44 

49 

27 

52 
22 

48 
26 

-0 
27 

53 
28 

63 
37 

60 
34 

60 
31 

51 
39 

59 
39 

54 
34 

69 
42 

58 
44 

60 
38 

57.2 
35.1 

MONROE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
51 

61 
43 

61 
35 

70 
37 

72 
45 

75 
57 

67 
46 

66 
32 

33 
28 

45 
23 

50 
23 

61 

3  5 

67 
50 

53 
36 

51 
31 

44 
27 

3  6 
29 

49 
27 

61 
30 

59 
37 

59 
35 

54 
33 

51 
38 

67 
34 

61 
41 

58 
41 

61 
37 

57.9 
36.4 

MONROE  CITY 

MAX 
MIN 

71 
57 

67 
43 

63 
37 

71 
37 

73 
49 

75 
57 

72 
46 

65 
34 

36 
28 

45 

25 

50 
23 

61 
37 

68 
50 

57 
44 

51 
32 

49 

29 

43 

2" 

50 
27 

61 
31 

59 
37 

59 
36 

56 
34 

61 

42 

56 
40 

65 
36 

63 
42 

57 
43 

61 
38 

59.5 
38.0 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 
MIN 

63 
51 

66 

40 

60 
35 

63 
33 

70 
45 

72 
54 

71 
50 

66 
35 

37 
28 

32 
19 

43 
22 

53 
31 

58 
42 

64 

43 

49 
28 

52 
24 

47 
27 

39 
26 

52 
28 

63 
35 

60 
37 

59 
34 

54 

42 

59 
40 

52 
32 

68 
40 

58 
46 

61 
38 

56.9 
35.9 

*        *  » 

MIN 

70 
55 

60 
43 

65 

33 

7 1 
32 

42 

55 

69 
53 

65 

32 

32 
30 

49 

21 

54 
IB 

60 
36 

65 
51 

55 
42 

55 
27 

51 
27 

42 
31 

53 
28 

64 
28 

63 
40 

61 
36 

54 
31 

58 

42 

54 
38 

68 
34 

61 
37 

65 
48 

64 
40 

59.9 
36.8 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 
MIN 

70 
42 

71 
44 

62 
38 

71 
40 

75 
53 

74 
59 

70 
37 

44 
33 

34 

21 

47 
22 

52 
20 

62 
34 

67 
50 

58 
36 

51 

32 

47 
27 

46 

22 

50 
26 

62 
29 

61 

40 

59 
35 

55 
33 

63 

43 

61 

40 

67 
36 

63 

55 
39 

59 
35 

59.1 
36.  1 

EPPS  6  W 

MAX 
MIN 

65 
46 

69 
44 

68 
42 

66 
36 

68 

44 

72 
50 

72 
47 

69 
37 

37 
26 

33 
24 

43 
23 

50 
29 

62 
41 

66 
-7 

50 
31 

48 
28 

42 
2  7 

36 
27 

50 
32 

60 
40 

56 
33 

56 
32 

54 

42 

02 
37 

53 
38 

65 
41 

60 
3  9 

49 
34 

56.5 
36.4 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

63 
50 

70 
45 

60 
34 

59 
36 

68 
46 

73 

5  0 

71 
47 

69 
37 

38 
26 

32 
24 

43 
26 

50 
35 

60 
40 

65 
-9 

50 
31 

47 
30 

42 
27 

40 
28 

h9 
36 

6  0 
39 

57 
34 

57 
34 

54 
43 

62 
37 

59 
40 

67 
94 

59 
38 

51 
33 

56.3 
37.1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 
49 

70 
42 

60 
3B 

60 
38 

66 

45 

71 
52 

73 
55 

72 
40 

40 
27 

30 
23 

42 
24 

50 
25 

63 
41 

68 
47 

51 
30 

48 
30 

43 
3  0 

36 

30 

53 
30 

62 
35 

57 
35 

56 
32 

56 
32 

61 
38 

65 
36 

66 
40 

08 

42 

60 
36 

57.2 
36 . 6 

TALLULAH  2  SW 

MAX 
MIN 

65 
45 

72 
44 

fen 
38 

56 
36 

68 
44 

74 
49 

72 
50 

7  i 
38 

39 
26 

30 
24 

40 
23 

5 1 
29 

65 
39 

6  7 
38 

g  2 
32 

46 

29 

40 

29 

35 
29 

51 
34 

62 
35 

55 
37 

56 
33 

55 
39 

62 
37 

57 
40 

67 
42 

64 
40 

55 

34 

56.8 
36.2 

WINNSBORO 

*           *  « 

MAX 
MIN 

65 
49 

72 
43 

61 
36 

60 
37 

6  6 
41 

74 
47 

75 
52 

70 
39 

39 
28 

29 
24 

42 
20 

50 
26 

61 
39 

66 

44 

51 
31 

49 
29 

42 
2? 

3S 

27 

61 

31 

62 
32 

57 
35 

56 
31 

55 
34 

62 
38 

52 
37 

66 
45 

64 
41 

59 
36 

56.8 
35.8 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 
MIN 

64 
53 

67 
41 

60 
28 

61 
35 

70 
42 

71 

49 

70 
55 

69 
38 

40 
29 

34 
17 

47 
20 

53 
25 

62 
42 

69 

34 

52 
25 

52 
25 

50 
28 

41 

27 

52 
27 

62 
29 

61 
36 

59 
33 

55 
36 

58 
38 

56 
32 

68 
38 

60 
42 

39 

58.1 
34.4 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

65 
52 

69 

40 

61 
34 

65 
30 

70 
41 

72 
47 

77 
56 

68 
40 

41 
30 

36 
17 

51 
17 

57 

20 

59 
44 

69 

40 

53 
26 

57 
29 

52 
2  8 

43 

30 

54 
30 

64 
35 

64 
38 

01 

32 

51 
35 

56 
43 

56 
40 

09 
34 

61 

4  1 

66 
37 

59.6 
35.2 

GORUM  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

71 
55 

62 
38 

64 
34 

76 
36 

72 
48 

75 
54 

72 
60 

67 
25 

47 
21 

55 
25 

58 
33 

63 
39 

54 
27 

50 

26 

55 
30 

54 
25 

66 
36 

62 
35 

58 
40 

54 

40 

56 
40 

58 
41 

70 
34 

66 
45 

65 
47 

66 
38 

37.5 

LEESVILLE 

MAX 
MIN 

67 
52 

72 
40 

62 
31 

65 
31 

72 
44 

75 
53 

75 
59 

71 
43 

43 

30 

33 
19 

50 
20 

56 
23 

60 
45 

65 
41 

54 
29 

57 
2  9 

52 
31 

42 
30 

58 
36 

67 

41 

63 
41 

61 
35 

52 

40 

57 
44 

62 
37 

71 
38 

61 
42 

68 
40 

60.4 
37  •  3 

MANY 

MAX 
MIN 

66 
52 

69 
40 

60 
28 

70 
28 

70 
37 

73 
53 

73 
57 

69 
40 

40 
30 

34 
16 

48 

22 

5  6 
21 

59 
44 

65 
38 

51 
27 

54 
27 

49 
33 

40 
28 

53 
32 

64 
36 

61 
39 

59 
33 

54 
41 

53 
41 

61 
34 

70 
40 

60 
45 

64 
37 

58.8 
35.7 

NATCH  I TOCHES 

*          *  # 

MAX 
MIN 

70 
52 

65 
43 

64 
38 

72 
35 

73 
47 

77 
57 

72 
58 

69 
34 

36 
30 

49 

23 

53 

25 

59 

42 

68 
53 

57 
42 

57 
30 

58 

29 

57 
26 

56 
30 

66 
30 

66 
30 

64 
39 

61 
37 

58 
43 

59 
42 

69 
38 

68 
42 

66 
49 

64 
41 

62.6 
38.8 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

66 
51 

73 
42 

63 
37 

65 
38 

69 
48 

73 
51 

77 
58 

71 
43 

44 
27 

34 
23 

50 
24 

53 
32 

59 

42 

65 
44 

52 
31 

55 
30 

52 
31 

42 
30 

57 
34 

65 

41 

65 
41 

61 
39 

55 
42 

58 
44 

56 
36 

70 
41 

69 
35 

67 
41 

60.2 
38.4 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

71 
49 

60 
40 

63 
33 

68 
33 

74 
45 

78 
55 

71 
59 

65 
30 

34 
27 

46 
23 

52 
19 

60 
37 

67 

50 

52 
35 

54 
30 

49 
29 

38 
34 

54 
32 

64 
33 

60 
41 

56 
40 

55 
34 

58 
43 

53 

4  1 

67 
35 

70 
38 

62 
45 

63 
41 

59.5 
37.5 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

FEBRUARY  1973 


Day  ol  Month 

Station 

0 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Q 

g 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BELAH   FIRE  TOWER 

MAX 

64 

72 

6  2 

66 

70 

73 

77 

69 

40 

32 

47 

52 

59 

64 

52 

50 

50 

38 

56 

67 

62 

60 

55 

60 

52 

70 

70 

64 

59.0 

MIN 

46 

41 

35 

34 

43 

53 

57 

40 

26 

23 

21 

32 

43 

43 

29 

27 

32 

2  6 

33 

42 

38 

33 

42 

40 

34 

40 

47 

40 

37.3 

BUNK  I E 

MAX 

67 

74 

62 

62 

67 

74 

78 

7  0 

45 

34 

47 

54 

61 

66 

54 

54 

49 

38 

57 

65 

61 

58 

56 

58 

54 

68 

73 

63 

59.7 

MIN 

47 

42 

37 

38 

39 

51 

57 

45 

3  1 

26 

25 

25 

42 

-5 

33 

32 

33 

33 

33 

40 

42 

38 

43 

44 

38 

40 

47 

42 

36.9 

COLFAX 

MAX 

7  1 

61 

62 

70 

73 

76 

70 

43 

37 

50 

55 

60 

65 

53 

55 

53 

42 

55 

64 

64 

60 

53 

60 

55 

69 

63 

63 

59.3 

MIN 

42 

36 

35 

35 

46 

56 

42 

30 

21 

22 

34 

41 

42 

29 

27 

28 

28 

33 

35 

41 

36 

36 

42 

33 

36 

41 

41 

35.9 

GRAND  COTEAU 

MAX 

71 

63 

63 

67 

72 

76 

73 

66 

34 

45 

53 

61 

71 

57 

55 

49 

43 

56 

64 

63 

58 

53 

57 

69 

73 

65 

66 

60.9 

MIN 

49 

44 

3S 

36 

60 

56 

52 

33 

27 

22 

24 

35 

53 

44 

34 

31 

34 

34 

42 

47 

41 

38 

42 

37 

43 

51 

39 

39.9 

HINESTON   4  NNE 

MAX 

66 

73 

60 

65 

70 

72 

77 

70 

43 

32 

48 

56 

59 

65 

53 

54 

50 

39 

57 

66 

62 

59 

53 

56 

57 

70 

72 

65 

59.6 

MIN 

50 

43 

36 

33 

49 

44 

57 

42 

29 

22 

18 

32 

40 

43 

28 

28 

28 

28 

35 

35 

38 

34 

34 

40 

35 

34 

38 

40 

36.2 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

67 

72 

60 

62 

67 

72 

74 

68 

42 

32 

44 

5  1 

59 

64 

51 

51 

46 

38 

59 

62 

59 

58 

59 

60 

53 

67 

68 

62 

58.1 

MIN 

44 

43 

36 

40 

39 

49 

55 

40 

27 

24 

24 

26 

38 

43 

31 

30 

30 

30 

30 

41 

39 

37 

36 

41 

32 

38 

43 

38 

36.7 

MAMOU  4  S 

MAX 

72 

70 

bb 

67 

73 

78 

74 

70 

37 

51 

53 

63 

74 

61 

58 

56 

5C 

98 

66 

65 

62 

59 

59 

59 

71 

76 

73 

66 

63.8 

MIN 

46 

43 

rr 

41 

46 

56 

59 

35 

31 

27 

2  9 

39 

53 

46 

34 

34 

35 

34 

43 

48 

44 

42 

42 

49 

40 

44 

51 

42 

41.9 

MELVI LLE 

MAX 

71 

69 

62 

6  8 

74 

73 

76 

69 

36 

35 

47 

60 

70 

64 

52 

50 

48 

41 

59 

63 

57 

55 

59 

55 

59 

73 

66 

67 

59.9 

MIN 

59 

45 

41 

36 

50 

53 

57 

36 

28 

27 

23 

37 

52 

47 

35 

30 

33 

34 

41 

46 

4  1 

36 

43 

46 

38 

41 

51 

40 

40.9 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

6B 

70 

62 

62 

69 

73 

76 

71 

40 

32 

45 

52 

61 

67 

55 

52 

50 

38 

58 

65 

62 

58 

58 

60 

54 

69 

75 

63 

59.9 

MIN 

,8 

45 

40 

38 

40 

,9 

52 

35 

31 

27 

24 

24 

43 

-b 

34 

32 

32 

32 

32 

36 

4  1 

36 

40 

41 

41 

40 

40 

40 

38.0 

OLLA  3  SSw 

MAX 

64 

72 

61 

65 

70 

73 

76 

10 

40 

32 

48 

53 

60 

65 

49 

54 

48 

3B 

56 

65 

60 

59 

54 

59 

52 

66 

65 

62 

58.5 

MIN 

50 

43 

35 

32 

34 

-8 

55 

40 

30 

22 

19 

31 

44 

43 

27 

27 

3  1 

28 

28 

40 

33 

30 

34 

37 

31 

36 

47 

39 

35.5 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

MAX 

66 

"3 

63 

64 

69 

76 

77 

70 

43 

34 

48 

53 

62 

66 

51 

54 

50 

38 

56 

64 

63 

59 

55 

56 

54 

68 

72 

65 

59.6 

*          •  * 

MIN 

54 

42 

35 

38 

48 

54 

61 

42 

29 

23 

22 

34 

44 

43 

30 

30 

34 

31 

32 

46 

41 

36 

42 

43 

35 

42 

50 

41 

39.4 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 

68 

72 

64 

64 

70 

76 

76 

74 

53 

29 

45 

54 

6  0 

67 

6  4 

58 

54 

46 

60 

65 

68 

61 

60 

64 

58 

70 

75 

69 

62.4 

MIN 

53 

44 

31 

30 

40 

48 

54 

5  5 

27 

21 

21 

30 

41 

52 

34 

28 

31 

32 

38 

41 

38 

34 

44 

40 

41 

41 

46 

36 

38.4 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

68 

62 

64 

68 

74 

77 

74 

68 

33 

46 

52 

58 

73 

59 

5  5 

52 

40 

59 

65 

67 

60 

57 

62 

57 

70 

75 

66 

67 

61.  B 

MIN 

55 

45 

3<? 

36 

50 

55 

57 

33 

27 

24 

24 

35 

52 

42 

35 

30 

33 

36 

41 

43 

42 

39 

44 

44 

44 

43 

47 

39 

40.5 

BOGALUSA 

MAX 

68 

77 

62 

62 

68 

73 

76 

75 

58 

2' 

43 

53 

59 

67 

64 

56 

5  1 

38 

60 

65 

66 

60 

60 

63 

62 

69 

74 

66 

61.6 

MIN 

48 

47 

37 

31 

32 

45 

56 

58 

28 

23 

23 

24 

33 

55 

36 

29 

31 

32 

36 

41 

38 

34 

36 

39 

46 

41 

43 

36 

37.9 

CLINTON 

MAX 

68 

62 

63 

6e 

74 

78 

72 

69 

35 

45 

53 

61 

70 

64 

56 

52 

46 

60 

65 

66 

60 

58 

64 

60 

69 

75 

68 

67 

62,4 

MIN 

59 

43 

33 

29 

37 

48 

59 

34 

27 

20 

20 

30 

52 

50 

31 

25 

31 

32 

34 

39 

36 

30 

42 

38 

39 

36 

47 

36 

37.0 

COVINGTON  4  NNW 

MAX 

71 

07 

63 

65 

71 

75 

73 

66 

j9 

44 

52 

58 

71 

6  5 

57 

53 

47 

60 

6  4 

68 

60 

59 

61 

61 

69 

74 

69 

67 

62.5 

MIN 

31 

43 

38 

29 

40 

49 

55 

38 

25 

21 

21 

28 

53 

52 

35 

28 

32 

33 

40 

40 

37 

32 

44 

37 

50 

40 

47 

37 

37.8 

FRANKL I NTQN  3  Sw 

MAX 

75 

67 

64 

67 

76 

78 

73 

64 

31 

43 

55 

56 

65 

64 

55 

50 

39 

60 

67 

69 

59 

61 

64 

60 

70 

75 

68 

71 

62.4 

MIN 

40 

39 

32 

26 

36 

49 

55 

31 

2  5 

20 

19 

26 

49 

47 

32 

27 

29 

33 

35 

38 

33 

30 

39 

37 

47 

39 

42 

34 

35.4 

GREENSBURG 

MAX 

66 

69 

64 

66 

75 

7b 

70 

73 

54 

34 

60 

57 

61 

56 

57 

5  8 

43 

65 

65 

60 

58 

68 

67 

69 

74 

66 

66 

62.4 

MIN 

43 

39 

32 

34 

42 

52 

51 

54 

23 

19 

29 

29 

42 

52 

26 

32 

31 

38 

38 

39 

32 

35 

)B 

39 

37 

44 

36 

38 

37.3 

HAMMOND  3  NW 

MAX 

71 

69 

64 

64 

69 

76 

79 

73 

35 

49 

44 

54 

60 

69 

65 

56 

52 

62 

60 

65 

68 

59 

97 

63 

69 

70 

75 

67 

63.1 

MIN 

52 

41 

34 

29 

38 

49 

55 

35 

28 

20 

19 

29 

44 

50 

32 

27 

31 

3* 

38 

41 

38 

32 

43 

36 

46 

39 

45 

37 

37.3 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

67 

69 

62 

62 

66 

72 

74 

74 

5  3 

32 

44 

52 

57 

72 

60 

59 

50 

38 

58 

63 

65 

59 

55 

67 

68 

6B 

74 

67 

61.0 

MIN 

53 

44 

39 

32 

29 

50 

56 

53 

28 

24 

21 

23 

30 

46 

20 

30 

32 

33 

38 

44 

41 

37 

44 

42 

42 

40 

46 

37 

37.7 

ST  FRAMCISVILLE  6  SE 

MAX 

66 

66 

63 

69 

75 

74 

74 

70 

36 

48 

54 

60 

70 

67 

54 

51 

48 

60 

66 

65 

61 

58 

62 

61 

70 

74 

69 

62 

62,7 

MIN 

56 

45 

-  1 

36 

47 

53 

59 

35 

27 

24 

24 

38 

52 

48 

33 

29 

32 

34 

49 

44 

4? 

40 

48 

41 

41 

46 

44 

36 

40.9 

5L I  DELL 

MAX 

72 

7  0 

65 

69 

74 

77 

74 

70 

h2 

45 

53 

55 

69 

67 

62 

59 

5  2 

60 

63 

69 

66 

5B 

64 

60 

70 

74 

73 

72 

64.4 

•          *  • 

MIN 

59 

43 

34 

41 

45 

52 

40 

28 

22 

25 

31 

52 

52 

37 

30 

32 

39 

44 

43 

41 

37 

45 

40 

51 

45 

46 

37 

40.5 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  station 

MAX 

66 

70 

62 

64 

65 

72 

75 

72 

59 

33 

46 

51 

61 

73 

58 

55 

50 

39 

57 

62 

63 

58 

53 

55 

59 

66 

73 

65 

60.  1 

MIN 

53 

42 

37 

35 

39 

53 

58 

46 

28 

24 

24 

32 

43 

46 

34 

31 

34 

34 

36 

45 

43 

39 

44 

45 

38 

46 

50 

39 

40.1 

DE  QUINCY  4  N 

MAX 

bf 

72 

63 

66 

69 

74 

75 

71 

48 

37 

52 

55 

60 

70 

56 

57 

53 

42 

60 

66 

64 

60 

51 

53 

64 

71 

74 

64 

61.3 

MIN 

54 

35 

31 

32 

44 

46 

58 

44 

27 

21 

22 

26 

44 

42 

28 

30 

31 

30 

33 

42 

43 

37 

41 

43 

35 

37 

42 

34 

36.9 

DE  RIDOER 

MAX 

67 

73 

64 

65 

70 

75 

77 

71 

43 

34 

52 

57 

64 

64 

55 

57 

53 

42 

59 

67 

64 

61 

93 

53 

62 

71 

74 

68 

61.3 

MIN 

51 

37 

32 

33 

37 

50 

59 

42 

29 

22 

21 

27 

44 

42 

29 

29 

32 

30 

33 

44 

43 

37 

42 

43 

36 

39 

46 

39 

37.4 

Elizabeth 

MAX 

66 

73 

71 

69 

70 

75 

77 

71 

45 

33 

44 

58 

61 

66 

56 

57 

56 

47 

58 

69 

63 

60 

55 

96 

60 

74 

74 

66 

61.9 

MIN 

53 

33 

42 

40 

55 

55 

43 

30 

28 

19 

27 

43 

42 

31 

31 

36 

38 

42 

42 

42 

34 

42 

40 

37 

36 

51 

4  1 

39.2 

hackberry  b  SSW 

MAX 

64 

71 

64 

64 

65 

70 

71 

71 

,9 

35 

50 

57 

69 

59 

56 

52 

36 

52 

59 

64 

55 

53 

51 

61 

66 

71 

64 

59.3 

MIN 

51 

-  i 

40 

44 

53 

58 

59 

47 

30 

27 

32 

37 

48 

47 

39 

37 

29 

33 

37 

48 

48 

44 

44 

44 

45 

49 

49 

46 

43.2 

JENNINGS 

MAX 

68 

bb 

64 

69 

73 

73 

73 

69 

56 

38 

53 

53 

69 

67 

57 

51 

50 

<>z 

63 

67 

63 

55 

57 

54 

60 

71 

73 

69 

61.9 

MIN 

54 

-1 

36 

40 

40 

51 

61 

46 

28 

21 

23 

32 

44 

48 

33 

34 

33 

34 

42 

43 

43 

42 

43 

44 

42 

45 

48 

42 

40.3 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MAX 

63 

6B 

6  4 

64 

63 

66 

71 

7  0 

52 

37 

50 

91 

57 

68 

59 

51 

50 

46 

56 

63 

64 

58 

53 

53 

61 

68 

73 

66 

59,5 

MIN 

55 

45 

40 

«7 

52 

55 

59 

52 

29 

25 

32 

32 

47 

48 

37 

35 

36 

34 

45 

48 

46 

44 

44 

45 

41 

45 

48 

43 

43.2 

lake  Charles  wso  ap 

MAX 

7? 

64 

66 

65 

70 

72 

72 

65 

35 

51 

52 

6 : 

71 

60 

57 

91 

41 

55 

61 

65 

57 

51 

51 

63 

67 

72 

66 

65 

60.6 

MIN 

52 

^4 

40 

39 

51 

56 

59 

34 

30 

27 

28 

40 

51 

43 

37 

35 

36 

34 

48 

48 

48 

42 

44 

46 

42 

44 

48 

42 

42.4 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 

67 

77 

6  6 

68 

69 

75 

79 

71 

44 

36 

53 

56 

65 

71 

59 

56 

51 

42 

59 

67 

65 

60 

51 

55 

61 

72 

78 

68 

62.3 

MIN 

57 

39 

36 

38 

48 

56 

60 

43 

29 

21 

24 

39 

49 

43 

30 

31 

35 

33 

40 

46 

44 

38 

43 

45 

37 

41 

49 

41 

40.5 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

64 

69 

62 

64 

65 

71 

72 

72 

54 

35 

47 

92 

59 

71 

60 

56 

50 

39 

54 

63 

65 

57 

53 

53 

62 

66 

74 

66 

59.9 

MIN 

54 

44 

41 

44 

50 

5  4 

5B 

52 

29 

25 

27 

33 

46 

49 

39 

37 

35 

32 

37 

47 

46 

43 

44 

44 

42 

44 

49 

44 

42.5 

VERMILION  LOCK 

MAX 

65 

67 

61 

62 

65 

72 

75 

71 

5  5 

32 

45 

4  9 

55 

71 

6  0 

54 

51 

38 

56 

63 

64 

59 

54 

57 

61 

70 

74 

68 

59.8 

MIN 

53 

43 

4  1 

40 

40 

49 

55 

49 

29 

23 

22 

26 

42 

50 

36 

33 

34 

31 

35 

44 

41 

39 

41 

43 

37 

39 

43 

40 

39.2 

See  Rolerenc*  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

FEBRUARY  1973 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     IS     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


SOUTH  CENTRAL 
CARVILLE  2  SH 
FRANKLIN  3  NW 
LAFAYETTE  F A A  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  NW 
*  * 

SOUTHEAST 


09 


BOOTHVILLE  USD 
DIAMOND  4  NW 
OONALOSONVILLE  3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 

PARADIS  7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHR I  EVER 


MAX 
M1N 


MAX 

MXN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


74     62  62 


75  61  64 
51     40  36 


70  65  65 
55     44  40 


74  64  60 
59     51  46 


53     46  35 


70  73  68 
55     48  40 


66  64 
47  42 


66  66 
44  38 


61  61 
48  41 


71  63 
48  43 


77  66  64 
63     47  41 


73  75 
40  46 


65  64  74 
39     41  46 


66  70  74 
42     47  52 


67  74  68 
33     39  44 


65  71 
39  52 


75  75 
36  47 


39     47  56 


67  73  76 
36     42  53 


74  75 
54  58 


74  70  46 
56     46  30 


73  45 
43  28 


69  38 
38  30 


53     45  28 


74  74  67 
52     55  30 


62     42  29 


32  46  54 
21     23  31 


44  51  60 
30     36  42 


24     24  34 


56     50  37 


52     50  46 


69  68  56 
53     50  44 


73     66  56 


73  63  63 
46     50  38 


75  66  59 
53     50  39 


53  41 
36  35 


52  40 
37  35 


56  53 
32  35 


54  50 
40  41 


55  51 
35  34 


56  51 
32  37 


50  45  53 
39     39  42 


64  66  64 
43      44  43 


64     67  58 


65  67  59 
45     47  45 


63     65  66 


60  67  55 
47     44  48 


63  68  59 
45     42  41 


40      44  40 


61      66  56 


63  68  68 
43     42  42 


47     45  47 


41      44  41 


66  70  63 
44     43  43 


57  60  58 
40      43  45 


43     45  47 


40      44  45 


64  56  55 
43      46  49 


57  55 
47  44 


42     42  46 


59 
45 


40      45  41 


56  57  55 
43      47  44 


58      55  60 


40      45  45 


58      75  72 


69  75  67 
38     42  50 


70  76  69 
40      43  48 


59     70  74 


72  63 
50  52 


64     68  66 


71  76  67 
42      47  40 


64  67  73 
46      46  49 


70  75  67 
48     44  45 


50      47  52 


61     60  68 


66  69  74 
45      44  47 


71  76  72 
48      42  47 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


o 

—  u 


0)  Q. 
ee.  <s> 


O  ^ 
<=  E 


5v£ 


E 

o  oi 
o 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 


00     06     12  18 


Number  of  days  with 
precipitation 


o 

o. 
q 

cn  o 


o  " 
—  J? 

<D  O 


ALEXANDRIA  WSD  AP 
BATON  ROUGE  WS0  AP 
LAKE  CHARLES  WS0  AP 

n  o  moisant  wsa  ap 

SHRE VEP0RT  WSO  AP 


35 


36 


31 


1.7 
2.1 
2.9 
3.8 
1.0 


8.21 
9. 
9.8 
10.2 
7.6 


25++ 
29++ 
25++ 
29++ 
23++ 


2 
32 

2 
35 
36 


08 
13 
08 
09 
09  + 


87  90 


80 


83 


7  7 


69 


84 
87 
82 
72 


60  73 

58  61 

61  67 

59  63 
49 


0  10 
0  12 
0  12 
6 


53 


6.3 

1  5,9 
-  6.2 

A  5.9 
6.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
FEBRUARY 


Station 


P 


Day  of  month 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     26     29     30  31 


SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


MAX 
MIN 


58 

40 


55 
33|  34 


57.9 
40.7 


ST  JOSEPH  EXP  STA 


SHARKEY  CLAY  SOIL,  BARE .  SLOPE,  < 
PALMER  DIAL  TYPE  SOIL  THERMOMETER 
24-HOUR  PERIOD  8  A.M. 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


-1   PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN. 
MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FEBRUARY  1973 


Station 

Day 

Of  Month 

"*  oi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£  °i 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  station 

EVAF 
HINC 

8i 

.2! 
9« 

.16 
8. 

.10 

3C 

,n 

73 

.  1  1 
58 

.13 

.07 

90 

i23 

79 

29 

38 

.07 

*e 

.09 
60 

78 

55 

49 

36 

16 

23 

.13 

35 

.07 
13 

.02 

19 

.11 

23 

.01 

10 

.08 

13 

.03 
44 

.13 
39 

1410 

*      *  • 

CENTRAL  05 

H00DW0RTH  STATE  FOREST 

EVAF 
WIN! 
MAX 
MIN 

.1! 

4. 

6C 
41 

.  Li 

21 
7i 
44 

.13 

23 
64 
35 

.12 
18 

63 
4C 

.05 

33 
66 
A3 

.06 

27 
67 
49 

.OE 
14 
7" 
56 

.03 
42 
68 
49 

56 

• 

9 

18 
53 
31 

37 
53 

40 

.06 
18 
59 
47 

.03 

19 
54 
38 

.08 

22 
59 
37 

.09 
46 
92 
36 

.06 

30 
40 
35 

.10 
13 
58 
34 

.06 

10 
64 
4. 

.  0  8 

24 

66 
45 

.07 

10 
56 
41 

.02 
4 
51 
42 

.03 
8 
58 
44 

.03 

: 

52 
40 

.09 

8 
70 
42 

,08 

23 
67 
50 

.13 
26 
72 
46 

2.13B 

625 
60.8 
42.2 

*       *  • 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR   EXP  STA 

EVAP 
WINt 
MAX 
MIN 

.04 
» 

62 
55 

.1! 

47 
63 
4C 

.20 
55 
58 

35 

.09 

28 

60 
35 

.12 

30 
kl 
4C 

.10 
42 
71 

46 

.08 
25 
73 
53 

.11 
62 
73 
57 

72 
64 
32 

* 

35 
31 

22 
39 

30 

11 
49 
28 

.12 
6  0 
53 
38 

.04 
66 
67 
41 

.13 
49 
64 
38 

.06 
32 
58 
36 

.15 
55 
53 
34 

.04 

23 
53 
3b 

.08 

14 
40 
34 

.07 

8 
62 
36 

.24 

57 
68 
42 

.10 

25 
55 
39 

17 
50 
40 

.07 
10 
63 
43 

12 
55 
48 

.12 
* 

72 
43 

.13 

27 
75 
49 

.22 
48 
72 

40 

3.13B 

897 
59.6 
39.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1973 


NDRTHWEST  0 
SHREVEPORT   USD  AP 

*  *  * 

NORTH  CENTRAL  0; 

MONROE  FAA  AP 
WINNFIELD  2  W 

*  •  • 

NORTHEAST  02 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

*  *  * 

WEST  CENTRAL  0<i 

CONVERSE 

*  •  * 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

GRAND  COTEAU 
□LD  RIVER  LOCK 

*  »  • 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 
CLINTON 

COVINGTON  <•  NNW 

FRANKLINTQN  3  Sw 

HAMMOND  3  NW 

ST  FRANC  I SV I L LE  6  SE 

SLIDELL 

*  *  * 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 
JENNINGS 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

*  *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   FAA  AP 
NEW  IBERIA  5  NW 

t       •  • 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
GALLIANO 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 


Day  oi  month 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  PN  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNDWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GND 


SNDWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 


27  28 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 
FEBRUARY  197? 


Day  of  month 


RESERVE 
SCHR1EVER 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1973 


CTBTTHM 

INDEX  NO. 

DIVISION 

UvJ  U  IN  1  I 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Ann  T~'T) T  7 fTl 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVI  L L E 

0007 

07 

W  C  Q  M  T  1    T  n  M 

V  b  KM  I  L  ION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

3A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ai  cu  iunD  t  A 

AL  EXANDK I  A 

0098 

05 

q  a  d  t ncc 
KA  r 1 Ub  5 

1 1 

3 1 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

AI   LVAMHDTA     yen  AO 

ALfcAANlmlA    WjQ    A  r 

0104 

05 

ft  A  r  i  U  t  o 

3 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

C  H 

M  A  T  1          It  A  TUT  D  CCDV/t^C 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ROBERT  S.  MCCLEND0N 

ANTIQCH  FIRE  TUWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  CQMM 

A  C  U 1  A  hi  n    0  c 

0349 

C4 

N  A  Tf  l-t  T  TnT  WE  C. 

11 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

CHI  riMflM     f  MADTTM 

jULUnUN    0>  nAKiifN 

D  A  C  T  D  n  D 

ti  fi  j  1  KUr 

05  3' 

0  2 

Q 

47 

Q  1 
7  1 

54 

140 

5P 

5  P 

H 

^  T  TV     HE  DACTOflD 

CITY    LJp  BA5IKUP 

QATDM     D  HI  If*  t     yCfl     AD  Q 

D  A  1  U  IN    K'Jw  u  t    WjU    A  r  r\ 

0549 

06 

C    D  w  |  u  IN  riUlju 

8 

30 

32 

9  1 

09 

64 

MID 

MID 

C   H  J 

MAT!       i  IC  ATUED  rcD\/I'E 

NATL    WbATnbK  JbKvICb 

QAvmi    c  no  d  c  i     i  riri/ 
dAYUU   oUKKfcL  LUCK. 

0565 

08 

1 

30 

08 

9  1 

19 

15 

8A 

H 

Uo   COKPi   Ur  ENGINbcKS 

DfctKrnAIN    s  INt 

0629 

03 

MflD  puni  ICC 
P1UKC  nllljj  t 

9 

32 

57 

91 

51 

107 

3A 

IN AC  live  1/1/73 

BELAH  F I  RE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1 1 

31 

38 

92 

1 1 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

B I ENV I L  L  E  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

nnnr  am    c  t  d  c    t  n  u  c  d 
BUDCAU   riKfc  TDWER 

0920 

0 1 

Dncc  I  [B 
BU j  J  I  t K 

1 1 

32 

42 

93 

31 

260 

1 P 

I   miTCTAMA      EnDCCTDV      f  PIMM 

LOUISIANA   rUKb51RY  OOnn 

BOGALUS A 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8  A 

H 

CROWN  ZELIERBACH  CORP 

BODTHVILLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

e  hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

B  1  1  ML/  T  e 

BUNK  I  b 

1287 

05 

»  i/nVCl   i  EC 

A VU  Y  t  L  L  b  5 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

O  i  L  o  ERT  GUUa 

TAl    LJDlIM      C  V  n      C  T  A  T  f  n  M 

CALHUUN   caP  5TATIUN 

1411 

02 

n  1 1  a  r  u  t  t  a 
OUACHITA 

9 

3 1 

92 

20 

1 8C 

8  A 

8  A 

8  A 

C  H 

1       C     II     Ml  ID  TU     IA     CVD  CTA 

L    b    U    NORTH    LA    bXr  gTA 

C  ARV I L It   d  SW 

1565 

08 

T  D  C  D  W  T  1   1  C 

IBbKVILLb 

8 

30 

12 

9  1 

07 

26 

5P 

5P 

H 

ii    e    niioi  i  r    ue  a  i  tu    u  n  c  u 
U   5   PUBLIC   HEALIH  HUSK 

CHATHAM 

1703 

02 

i  a  r  u  c  n  m 

J  AC  K jON 

1 1 

32 

19 

92 

27 

180 

8A 

SA 

H 

GUY   E  TKAYLUR 

^  1    T  M  T  n  M 

C  L I NTDN 

1891 

06 

C      C  C  1    T  r  T  A  M  A 

b   r t  L I C I  ANA 

6 

30 

52 

9  1 

01 

180 

5P 

8A 

C  H 

KENNETH   Mi  CAIN 

COCODR I E 

1929 

09 

Tf"nD  C  n  n  kiki  C 

TERREBONNE 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8A 

SA 

INACTIVE  7/29/66 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

1 1 

31 

31 

92 

43 

90 

8A 

8A 

H 

Ui    D>  RICHARDS 

COLUMBIA  LUCKS 

1979 

02 

CALUWtLL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U   5   CuRrS   Ur  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R i  0TT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

11 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

RUBY  V.  ALLEN 

CUVINOIUN   H  ININn 

2151 

06 

CT  TAMMAMV 

3  1     I  A  n  n  A IN  V 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

CT       inCCDu  AQDCV 

CKUWLcY    cak  STATION 

2212 

07 

a  r  a  r\  t  a 
AC  A  u I A 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8  A 

8  A 

H 

ft  ICC     CVDeD  TMCMT  CTA 

KICfc    CArbKInbNT  SIA 

/■  1  ID  T  T  C      1       C  C  C 

C  UKT  15    J.    i  b  b 

2235 

01 

tJU  b  b  1  b  K 

1 1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

C 

icii    ocn    dTwcd    wiv  cvd 
LoU   RbD   RJVbR   VLY  EAr 

DE    UU I NC  Y   H  N 

2361 

07 

d  c  a  i  id  c  r  Ann 
D  b  AUKb  0  AR  L) 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

ia    /*noD     a  ma    t  ki  n  eru 
LA   CORR   AND    IND  5Cn 

Dt    R I  DUE  R 

2367 

07 

DC  MIDCf  ADR 

b  b  AUK t  OAK  V 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

a  TtV     l.iATcD      Dl  AKIT 

CITY    WAIbK  KLANI 

DIAMOND   4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PL&Q  PARISH  EXP  STA 

DONALDSONVI LLE  3  E 

2534 

09 

ASC  ENS  I  ON 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

FIRST  NITROGEN  CORP. 

l~  1     T  *  A  n  P  T  l_l 

EL  I  ZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

BA 

H 

CALCASItU   PAPER  CU 

EPPS   6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCKLINE  GAS  CO. 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

R0YNE  H.  F0NTEN0T 

CADMCDWTI 1  C 

r  ARM  b  R V  I L  L  b 

3079 

02 

1  1  M  T  n  M 

UN  I  UN 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

U        U        TUllDCTPIU.  ID 

M§    W  •     inUKjlUINj    JK  • 

r  n  a  hi/  i    r  ki     1  kiii 

FRANKLIN   5  NW 

3313 

06 

C  T      M  A  D  V 

5T  nAKY 

2 

29 

49 

9  1 

33 

12 

MID 

MIC 

H 

rcKiTDAi     ia      ei  crTDtr    r  n 
CtNIRAL    LA,    bLtL'Klt  00 

FRANKLINTDN  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

1 1 

145 

MI  D 

MID 

H 

tni  ITUCDM     KIAT      ("AC  i"H 

SUUTHbRN  NAT   OAs  ou 

f-  k  \  i   t  Akin 

G  A  L  L  I  A  N  □ 

3433 

09 

i  a  c  ni  id  r  ul 

L  A  r  UURC  H t 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

BA 

H 

1    ACHl  IDf  UC     DAD  I  CU     CUCD  H 

LArUUKCnb    rAKion    jncK  U 

GLU5TER    I  W 

3657 

01 

DE  S0T0 

1 1 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MADPADET     C  lAMTCnM 

MAKOARb 1    ti  JAnlsON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

e 

C ITY  OF  GONZALES 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

25 

92 

54 

360 

5P 

IP 

H 

1  n  1  1  T  e  T  A  M  A      cnDCCTDV     f n  M  u 

LUUISIANA   rORbSIRY  ODnn 

B  A  kl  r\     rflT'C  AM 

GRAND  CUTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ct   ruADicc   mi  i  ccc 
b\    CHAKLbg  OULLtOb 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

1 1 

3  1 

48 

93 

06 

150 

7  A 

WALLACE   DESADIER  JR. 

GRAND  ISLE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

c 

TOWN  QF  GRAND  ISLE 

OK  t  b  Nb  8UKO 

3864 

06 

C  T     LI  B  1   C  M  A 

31  HtLcNA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

roccMiici  i     c  n  n  t  M  c  c 
OKbbNWcLL    5  P  R I NG5 

3867 

06 

c    qatdm    d  ni  ir 
C    BA 1  UN  KUUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7  A 

mdc       i  a  1 1  d  A    1        TAMPP.FI  l 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

1 1 

32 

25 

94 

00 

350 

1 P 

i  a   cnDccTHV  rriMM 
LA  rUKbifK"  luriri 

HACKBERRY   8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

HAMMOND  3  NW 

t034 

06 

TANGI pahoa 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

5P 

5P 

H 

inilTCTAMA     CflDFCTDV  PHMM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

11 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HARRISONBURG  LOCK  NO  2 

4100 

05 

CATAHOULA 

9 

31 

47 

91 

49 

60 

6A 

C 

Tmai*Tt»/C     A  /  L.  1  ^  1 

1  NAC live  h/o/7^ 

HAYNESVILLE   2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

mi n.wAi i  cv  otpfi  tnf  en 

"1  1  U"  V  ALL  C  T     rlrCLll^C  L>U« 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

11 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C.  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

*t  C  0  o 

SABINE 

1  9 
1  C 

3  1 

3  1 

C  3 

SO  c 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

0BSERVAT1 ON  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different   points   for  successive  observations;   consequently,    occasional  drifting  and  other  causes  of   local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cl imatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed,     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R ' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  the 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations   through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  ann 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.C.   28801 .       Attn :  Publications. 


ii5eriJ,7„thSt  thJVS  official  Publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Cente 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


LOUISIANA 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
HINESTON  4  NNE  88       DATE  13 

LOWEST  TEMPERATURE 
ASHLAND  2  S  32       DATE  17 

GREATEST  TQTAL  PRECIPITATION 
QUARANTINE  15.12 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SHP  EVEPDRT  WSD  AP  R  5.01 

GREATEST   1  DAY  PRECIPITATION 
FRANKL I NTON  3  Sw  7.00     DATE  24 


S3 


V 


si 


LOUISIANA       -       MARCH  1973 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  during  March  averaged 
some  3°  to  6°  above  long-term  normals. 
The  above  normal  averages  were  the 
first  in  Louisiana  since  September 
1972. 

March  precipitation  was  heavy,  with 
measurable  amounts  on  12  to  16  days  in 
most  areas.     Excessive  general  rains 
fell  in  various  sections  on  the  4th- 
5th,   15th-16th,   and  23d-24th.  Monthly 
totals  were  in  excess  of  10  inches 
through  most  of  the  State  except  in 
the  Northwest  and  along  the  west  Louis- 
iana coast. 

Totals  were  more  than  double  March  nor- 
mals at  most  places  in  the  Central, 
East  Central,  Southwest,  South  Central, 
and  Southeast  Divisions,  and  from  150 


to  nearly  200  percent  in  the  Northern 
Divisions . 

Divisional  averages  were  records 
(since  1931)  for  March  in  the  Central 
and  South  Central;   larger  March 
totals  have  accumulated  only  once  or 
twice  during  this  period  in  all  other 
Divisions,   except  the  Northwest. 

According  to  the  Louisiana  Crop  and 
Livestock  Reporting  Service,  land 
preparation  and  plating  have  been  de- 
layed by  excessive  moisture.  Past- 
ures made  excellent  growth  and  fur- 
nished good  grazing  except  where 
boggy  or  flooded. 


George  W.  Cry 

Climatologist  for  Louisiana 
National  Weather  Service  Office 
Geology  Building,  Room  261 
Louisiana  State  University 
Baton  Rouge,   Louisiana  70803 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

w 

jj 
£ 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

ol 

s 

a 

» 

0 

e 
Q 

Snow,  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

2 

.10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

%  I 

s  s 

S  a 

s] 

*      *  * 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

69.5 

46.3 

57.9 

83 

13 

37 

18  + 

225 

0 

0 

0 

0 

8.33 

2.09 

25 

0 

1  0 

7 

3 

L0GANSP0RT  4  ENE 

72.9 

47.6 

60.3 

86 

12 

36 

3 

150 

0 

0 

0 

0 

6.39 

2.11 

2  . 40 

24 

.0 

0 

e 

4 

1 

MINOEN 

69.8 

48.6 

59.2 

1.8 

84 

13 

37 

17 

188 

0 

0 

0 

0 

8.15 

1.82 

25 

.0 

0 

13 

6 

3 

PLAIN  DEALING 

68.5 

45.8 

57  •  2 

1 . 4 

83 

13 

37 

17  + 

245 

0 

0 

0 

0 

8  ,72 

4.21 

1.97 

25 

•  0 

0 

1 1 

9 

2 

SHREVEPORT   WSO  AP  R 

7 1  .  n 

50  • 7 

60.9 

4.3 

84 

12 

38 

3 

135 

0 

0 

0 

0 

5,01 

.66 

2.17 

24 

•  0 

Q 

9 

3 

1 

WESTDALE  3  5W 

69,8 

47.4 

58.6 

83 

13 

39 

27  + 

197 

0 

0 

0 

0 

6.45 

1.71 

25 

.0 

0 

10 

6 

1 

DI  VI S I  ON 

59.0 

2.2 

7.18 

2.73 

.0 

#       .  * 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

7 1 1  6 

49.7 

60.7 

85 

12 

37 

1 7 

142 

0 

0 

0 

0 

9,69 

2  .57 

24 

.  0 

0 

9 

7 

5 

CALHOUN   EXP  STATION 

69,9 

48.7 

59 . 3 

1 .7 

83 

1 3 

37 

IB 

185 

0 

0 

0 

0 

7,71 

2.99 

2.05 

16 

.  C 

0 

1  2 

6 

2 

CHATHAM 

72,0 

47.8 

59.9 

84 

13 

35 

18 

169 

0 

0 

0 

0 

8,24 

1.72 

16 

.  C 

0 

1  0 

7 

3 

FARMERVI LLE 

71,5 

49  •  3 

60.4 

83 

12 

38 

27  + 

146 

0 

0 

0 

0 

10,84 

1.92 

14 

•  c 

0 

9 

6 

6 

HOMER  EXP  STATION 

70.0 

47.9 

59.0 

83 

13 

36 

18  + 

19* 

0 

0 

0 

0 

9.43 

2.01 

25 

.0 

0 

12 

7 

3 

MONROE   FAA  AP 

70.4 

51.2 

60.  B 

82 

12 

38 

1 

145 

0 

0 

0 

0 

8.80 

1.90 

24  + 

.0 

0 

8 

6 

5 

MONROE  CITY 

71.5 

51.3 

61.4 

82 

12 

39 

IB 

125 

0 

0 

0 

0 

10.07 

2.56 

24 

.0 

0 

1 1 

6 

3 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

69.6 

50.3 

60.0 

83 

13 

36 

18 

168 

0 

0 

0 

0 

9.02 

2.12 

16 

.0 

0 

11 

5 

4 

WINNFIELD  2  W 

72.2 

49.3 

60  •  8 

86 

12 

35 

18 

136 

0 

0 

0 

0 

9,13 

.  0 

0 

DIVISION 

60.3 

2.9 

9.21 

4.30 

.0 

*       *  * 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

72.9 

50.4 

61.7 

83 

1 2 

36 

. 

121 

0 

0 

0 

0 

11.20 

2.61 

24 

_ 

12 

7 

5 

EPPS  6  M 

69.9 

5U5 

60.7 

B2 

13 

38 

1 

151 

0 

0 

0 

0 

10.90 

5.40 

16 

.0 

0 

10 

f> 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

70.* 

51.7 

61.1 

62 

13 

37 

147 

0 

0 

0 

0 

10.44 

3.82 

16 

.0 

0 

10 

6 

3 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

70.9 

51.7 

61.3 

3.2 

84 

13 

40 

} 

146 

0 

0 

0 

0 

10.56 

4.58 

4.60 

16 

.0 

0 

7 

5 

3 

TALLULAH  2  SW 

71.7 

51.8 

61.8 

4.4 

83 

13 

37 

131 

0 

0 

0 

0 

11.68 

5.96 

3.07 

16 

.0 

0 

9 

5 

5 

WINNSBORO 

70  •  9 

50.8 

60.9 

2  •  7 

64 

13 

37 

144 

0 

0 

0 

0 

9,82 

4.14 

3 . 70 

16 

.  C 

0 

1 1 

fe 

2 

DIVISION 

61.3 

3.9 

10.77 

5 . 26 

.0 

*       *  # 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

70 » 3 

46,0 

58.2 

83 

1 3 

32 

1 7 

207 

0 

0 

1 

0 

7,43 

1.30 

16 

.  0 

0 

I  3 

7 

3 

CONVERSE 

71.6 

47.7 

59.7 

87 

13 

38 

3 

171 

0 

0 

0 

0 

8.75 

1.70 

25 

.0 

0 

11 

7 

5 

GORUM  FIRE  TOWER 

72. 9M 

50. 8M 

61. 9M 

85 

12 

36 

17 

118 

0 

0 

0 

0 

10.71 

4.95 

16 

.0 

0 

7 

4 

2 

LEESVI LLE 

72,7 

50.4 

61.6 

86 

13 

37 

17 

125 

0 

0 

0 

0 

8.41 

2.63 

25 

.  0 

0 

9 

4 

3 

MANY 

7  1  •  6 

48.0 

59.8 

85 

13 

35 

18 

162 

0 

0 

0 

0 

9,59 

■  0 

0 

NATCHITOCHES 

1  H  •  5 

5  1.4 

6  3.0 

85 

1  c 

39 

18 

87 

0 

0 

0 

0 

7,86 

2.01 

16 

0 

9 

3 

DIVISION 

60.7 

2.0 

8.79 

4.22 

.0 

*      #  * 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

71.5 

53.7 

62.6 

84 

13 

41 

17  + 

103 

0 

0 

0 

0 

13.20 

4.65 

25 

.0 

0 

10 

5 

4 

ALEXANDRIA   WSO  AP 

71.8 

51.5 

61.7 

3.3 

84 

12 

39 

16  + 

133 

0 

0 

0 

0 

10.88 

5.91 

3.70 

24 

.  0 

0 

10 

6 

4 

BELAH  FIRE  TOWER 

71.2 

51.7 

61.5 

84 

13 

38 

18 

130 

0 

0 

0 

0 

11.95 

5.10 

16 

.0 

0 

11 

5 

2 

BUNK  IE 

72.4 

53.6 

63.0 

3.5 

82 

16 

42 

17  + 

105 

0 

0 

0 

0 

11.71 

6.19 

5.24 

25 

.0 

0 

8 

5 

4 

COLFAX 

71.9 

50.  4 

61.2 

83 

13 

40 

28 

137 

0 

0 

0 

0 

12.48 

.0 

0 

GRAND  COTEAU 

73.2" 

56  •  On 

64  •  6  M 

82 

15  + 

43 

27  + 

74 

0 

0 

0 

0 

12.97 

5.32 

24 

.  0 

0 

1  0 

7 

HINESTON  4  NNE 

7 1 .  8 

88 

1 3 

150 

0 

0 

0 

0 

4.34 

25 

0 

1  0 

6 

6 

JONESVILLE  LOCKS 

52,4 

6 1  •  5 

84 

1 3 

39 

17+ 

139 

0 

0 

0 

0 

11.34 

4.65 

25 

•  Q 

0 

Q 

6 

3 

MAMOU  4  S 

75.2 

54)7 

65.0 

83 

12 

41 

17 

69 

0 

0 

0 

0 

9.23 

5.30 

24 

.0 

0 

10 

4 

2 

MELVILLE 

74.2 

55.8 

65.0 

4.1 

83 

14  + 

42 

18  + 

75 

0 

0 

0 

0 

10.32 

5.01 

4.05 

25 

.0 

0 

11 

5 

4 

OLD  RIVER  LOCK 

7  3  R 

53.5 

85 

1 6 

1 05 

0 

0 

0 

0 

10.01 

4.09 

25 

•  0 

0 

1 1 

5 

3 

OLLA   3  SSW 

49  7 

fcn  7M 

85 

1 3 

3fc 

18 

153 

0 

0 

0 

0 

9.53 

2.22 

16 

0 

1  I 

6 

5 

WOODWORTH   STATE  FOREST 

7 1  fl 

53.7 

62  *  8 

84 

40 

1 7 

108 

0 

0 

0 

0 

10.62 

3.61 

25 

.  0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

62.6 

2.7 

11.29 

6.01 

.0 

*       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

74.0 

54.3 

64.2 

86 

15 

37 

18 

100 

0 

0 

0 

0 

10.36 

4.68 

25 

.0 

0 

12 

8 

1 

BATON  ROUGE   WSO   AP  R 

74.5 

55.9 

65.2 

4.5 

86 

15 

42 

18 

77 

0 

0 

0 

0 

12.73 

7.62 

5.25 

24 

.0 

0 

12 

7 

4 

BOGALUSA 

73.9 

53.6 

63.8 

4.  1 

84 

16  + 

37 

18  + 

101 

0 

0 

0 

0 

9.71 

3.38 

3.07 

25 

.0 

0 

12 

6 

3 

CLINTON 

74.7 

53.0 

63.9 

85 

15 

35 

18 

99 

0 

0 

0 

0 

12,11 

3.83 

25 

.0 

0 

U 

6 

4 

COVINGTON  4  NNW 

74. 7M 

54. 9M 

64. 8M 

4.5 

82 

9 

35 

18 

89 

0 

0 

0 

0 

8.34 

2.16 

.0 

0 

FRANKL I NTON   3  SW 

75.2 

52.4 

63.8 

85 

15  + 

34 

18 

107 

0 

0 

0 

0 

12.38 

7.00 

24 

.0 

0 

Ll 

8 

2 

GREENSBURG 

74. 1M 

52. OM 

63.  1M 

85 

16  + 

34 

IB 

114 

0 

0 

0 

0 

13.27 

5.25 

25 

.0 

0 

10 

8 

4 

HAMMOND  3  NW 

73.4 

54.1 

63.6 

85 

16  + 

36 

18 

107 

0 

0 

0 

o 

13.16 

6.01 

25 

.0 

0 

12 

7 

3 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

73.2 

53. 7M 

63. 5M 

84 

16 

39 

18 

105 

0 

0 

0 

0 

11.77 

4.53 

25 

•  0 

0 

12 

6 

4 

ST  FRANC ISVILLE   6  SE 

75.9 

56.2 

66.  1 

86 

15  + 

41 

18 

63 

0 

0 

0 

0 

13.94 

5.76 

24 

■  0 

0 

13 

7 

3 

SLIDELL 

71.7 

55.8 

63.8 

83 

16 

38 

18 

102 

0 

0 

0 

0 

12.22 

3.85 

25 

•  0 

0 

15 

8 

4 

DIVISION 

64.2 

4.4 

11.82 

5.91 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ffiUNA 


Temperature 


No.  of  Days 


Precipitation 


fa 


No.  of  Days 


SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 
0E  OUINCY  4  N 
DE  BIDDER 
ELIZABETH 
HACKBERRY  8  SSW 

JENNINGS 

LAKE   ARTHUR   10  Sw 
LAKE   CHARLES   WSO  AP 
□BERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

VERMILION  LOCK 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

CARVILLE   2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
LAFAYETTE   FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW   IBERIA   5  NW 


DIVISION 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

DIAMOND  4  NW 

DONA  L  DSONV I L  LE   3  E 

GALLIANO 

HOUMA 

NEW  ORLEANS   MOI   WSO  AP 
NEW  ORLEANS   AUD  WSO  CI 
PARADIS   7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 

SAINT  BERNARD 
SCHRIEVER 


71.5 
72.8 
73.1 
73.1 
70. 4M 

74.2 
71. 1M 
72.1 
73.5 
71.0 

71.0 


73.6 
73.4 
73.6 
73.  1M 
73.1 


70.9 
72.2 
76. 2M 
72.7 
73. 8M 

74.0 
73. 2M 
74.3 
68.6 
73.1 

75.8 
75.4 


54.4 
51.1 
51.1 
52.9 
58. 2M 

57.6 
57. 8M 
56.7 
54.7 
57.2 

56.8 


55.5 
55.8 
56.9 
57. 9M 
55.7 


58.4 
55.6 

I 

57.9 
57.3 

57.0 
58. 6M 
58.8 
57.2 
56.1 

56.9 
57.0 


63.0 
62.0 
62.1 
63.0 
64. 3M 

65.9 
64. 5M 
64.4 
64. 1 
64.1 

63.9 

63.8 


64.6 
64.6 
65.3 
65. 5M 
64.4 

64.9 


64.7 
63.9 

I 

65.3 
65. 6M 

65.5 
65. 9M 
66.6 
62.9 
64.6 

66.4 
66.2 


4  .  5 
3.3 


4.4 
3.1 


105 
121 
108 
98 
56 

56 
73 
74 
83 
77 


57 

105 

67 
54 

72 
59 
50 
82 
78 

56 
67 


9.19 
5.69 
10.65 
11.27 
8.08 

11.66 
5.56 
7.40 

10.38 
5.20 

8.82 

8.54 


8.72 
11.07 
11.62 

9.41 
11.57 

10.48 


0  13.72 
0  12.49 
0 

0  11.80 
9.50 


12.17 
10.17 
10.81 
15.12 
10.68 

10.40 
10.10 


7.17 
1.45 
3.  16 


7.15 
4.50 


6.83 
4.26 
4.6Q 


3.20 
2.00 
3.94 
4.22 
1.65 


3.21 
1.64 


1.37 
2.70 


3.50 

24 

3.21 

24 

3.71 

24 

2.02 

25 

3.93 

25 

5.10 
4.27 
2.30 
4.30 
2.29  25 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

Tota 

1 

2 

 L 

3 

4  1 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13  | 

M 

15 

16 

17  | 

1R 

19 

20  ] 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  [ 

30 

31 

•     •  • 

NORTHWEST  01 

BODCAU  FIRE  TOWER 

7  37 

.  55 

1.21 

.  54 

1.10 

.07 

•  52 

8  4 

. 

•  * 

COTTON  VALLEY 

8.33 

■  58 

.95 

T 

.58 

•  14 

1 .27 

03 

.05 

1  04 

.43 

'  01 

*  fin 

CURTIS   1  SSE 

6.71 

•  36 

.45 

T 

.06 

.44 

.  j  ? 

1.25 

*08 

•  42 

*  g3 

'  01 

1  '  9  ■' 

AS 

.0 

04  " 

CLOSTER   1  w 

6.17 

.20 

.33 

T 

.86 

T 

T 

.65 

.04 

.49 

1.01 

*12 

.57 

.  .84 

T 

.06  . 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

7.80 

.71 

.73 

.68 

.26 

.29 

.18 

.24 

1 .56 

.14 

2.46 

.33 

.03 

.19 

H ANNA    3  S 

7.05 

.18 

.62 

T 

T 

1.02 

.04 

.03 

.25 

.01 

1.14 

1  .60 

T 

T 

,93 

1.23 

T 

T 

HQSSTON 

8.06 

.  50 

.90 

.63 

.  39 

j 

.  87 

.67 

KE ITHVILLE 

5.90 

.35 

.  0. 

.86 

T 

.87 

T 

.02 

.25 

.12 

.04 

.65 

.20 

T 

".74 

1.77 

!o2 

T°  . 

KORAN 

.30 

.64 

• 

1.12 

.98 

.49 

.37 

1.11 

.14 

.04 

1.76 

.33 

.06 

LDCANSPORT  4  ENE 

.29 

.07 

.41 

.90 

.01 

.85 

.32 

.88 

.21 

2.40 

.01 

.04  . 

MANSFIELD   3  WSW 

6  08 

.  66 

* 

* 

.45 

* 

NINDEN 

t'.l! 

■  38 

1*08 

•  31 

.79 

.  77 

19 

.57 

1*17 

"  20 

PLAIN  DEALING 

8.72 

■  64 

.96 

.73 

.63 

,12 

1.31 

.50 

01 

*  2  \ 

1  *97 

"  7  1 

"  07  * 

ROOESSA 

.67 

.94 

.23 

.49 

.05 

.63 

.17 

.81 

1  .90 

.34 

.56 

1*75 

.20 

.38  . 

SHRE VEPORT  HSO  AP  R 

5.01 

.42 

.03 

.02 

.32 

T 

•  63 

T 

T 

.24 

T 

.10 

.17 

.74 

.01 

T 

.13 

2.17 

.03 

T 

SPR INCHl LL 

B  .33 

"  , 

T 

I 

" 

*  " 

• 66 

.03  . 

WESTDAlE  3  SW 

6. 45 

"  58 

.  87 

"  n\ 

'  9n 

"fill 

*  83 

*  5 

£  '  t\ 

NORTH  CENTRAL  02 

ANT  I  DC H  F IRE  TOWER 

9  54 

■  74 

1.27 

.65 

0  5 

,2 

.  56 

•  95 

.93 

1  30 

BIENVILLE  3  NE 

9.69 

* 

* 

.01 

.36 

'  "6 

CALHOUN  EXP  STATION 

7.71 

•  30 

.34 

.62 

T 

.  2  3 

.95 

T 

.63 

2  .05 

.15 

"  3* 

1.12 

38 

60  " 

CHATHAM 

.38 

.58 

T 

.88 

•  12 

.08 

1.60 

T 

.53 

1.72 

.09 

T 

. 

1.32 

.20 

.05  . 

COLUMBIA  LOCKS 

12.69 

.31 

.43 

.99 

.04 

2.62 

T 

T 

.30 

4.90 

.26 

T 

.76 

1.94 

.14 

F ARMERVlLLE 

10.84 

.49 

.45 

1.28 

•  07 

1.13 

1.92 

L  •  B8 

1.41 

T 

.23 

.07  . 

HAYNESV I L  L  E   2  WSW 

9.  10 

,62 

.98 

.36 

1.61 

.47 

.38 

1 . 75 

HOMER  EXP  STATION 

9.43 

.55 

1.41 

.68 

.34 

.33 

.  67 

.26 

1.82 

.36 

2.01 

.79 

.05  . 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

.33 

.43 

.66 

.39 

.79 

.13 

.20 

1.70 

.93 

.13 

MARION 

10*34 

.65 

.40 

T 

1.31 

.  18 

1.51 

2.39 

1  .76 

1  .70 

.30 

.14  . 

MONROE   FAA  AP 

8  BO 

* 

22 

•  91 

_ 

34 

1  06 

1  90 

1  01 

1 

_ 

MONROE  CITY 

10*07 

•  35 

.55 

.57 

_ 

T 

2*16 

.80 

"  46 

•  45 

1*71 

- 

,  * 

* 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

9.02 

.60 

7 

'  j  j 

1 . 30 

j 

2.12 

.09 

"  o  I 

1  30 

_ 

01 

'  26 

"  10  * 

SPE ARSV I LLE   FIRE  TOWER 

.61 

U15 

1.05 

T 

1  .04 

1.17 

.62 

,94 

2.45 

.  :  h 

L.62 

.91 

.35 

.51 

STERLINGTON 

10.06 

.34 

.52 

.72 

T 

.92 

2,50 

.02 

.45 

2.04 

.28 

1.60 

.67  . 

WIN N FIELD  2  W 

9.13 

.27 

.61 

T 

1.60 

•  16 

T 

1.37 

.45 

1 .45 

.27 

2.68 

.23 

T 

.02  . 

WINONA   FIRE  TOWER 

9.32 

1 . 26 

2*26 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

1 1  20 

.45 

.  55 

1  •  OB 

.02 

1.18 

.97 

.36 

.  02 

.09 

* 

*  " 

EPPS  6  W 

10.90 

•  60 

.22 

.95 

.  62 

.57 

5  *  40 

.28 

*  2  i 

*  14 

LAKE  PROVIDENCE 

10.44 

.75 

.22 

.94 

1 .04 

.60 

3  *82 

.  3f 

■  2  D 

2*.29 

,12 

•  08  • 

OAK  GROVE 

.28 

.99 

1.32 

1.76 

5.90 

.34 

.  15 

1.73 

.06 

.08  . 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

1  0~56 

.38 

1.21 

.01 

.74 

.09 

.  59 

.02 

4  .60 

.09 

.42 

2.30 

.01 

.03 

TALLULAH  2  SW 

11.68 

.  38 

1 .  2B 

1.20 

.  10 

2.73 

•  03 

3.07 

.  14 

_ 

39 

2  .32 

0? 

WINNSBORO 

•  70 

.95 

*  j  j 

01 

.77 

_ 

3  .70 

.30 

_ 

*66 

'  10 

J  ' 

WEST  CENTRAL  0* 

ASHLAND  1  S 

.18 

.29 

.89 

.12 

.62 

.11 

1.05 

1.30 

.32 

,06 

.64 

1.08 

.61 

.16  . 

CONVERSE 

B*7* 

.  15 

.72 

T 

.  18 

1 .46 

1 . 30 

.68 

1  .06 

1.01 

1 .70 

T  , 

GORUM  FIRE  TOWER 

10*71 

•  54 

•  28 

* 

GRAND  ECORE 

7.06 

I , 

.53 

T 

1 .  78 

' ; . 

.43 

*05 

,11 

153 

.27 

_ 

1  *  30 

*66 

HODGES  GAROENS 

8.67 

•  10 

.70 

.17 

'  03 

.  3  3 

"  02 

2  *  60 

.18 

1 "  50 

.  71 

*  17 

05  ' 

LEESVILLE 

I  "  eo 

.10 

.84 

.41 

.06 

.30 

T 

.27 

2.30 

1.43 

2.63 

.05 

T 

MANY 

.28 

T 

2  .07 

2.13 

.22 

1 .  36 

1 . 30 

.  1  7 

NATCHITOCHES 

786 

* 

.73 

1.93 

* 

•  10 

* 

* 

* 

ROSEPlNE   EXP.  STA. 

10.95 

1  .56 

55 

4  1 

* 

.40 

1.10 

.08 

.'  .  5  6 

4  .20 

"  02 

•  02  * 

•       •  • 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

13  20 

T 

* 

.  38 

•  17 

4  .00 

.  1  5 

4  .65 

ALEXANDRIA  WSD  AP 

i -j.ee 

09 

* 

- 

.  75 

04 

.  BO 

29 

*  i  5 

*48 

1  8 

2.11 

03 

1  15 

3  .70 

01 

* 

BELAH  FIRE  TOWER 

1  1.95 

16 

•  93 

.12 

.54 

.23 

' - . 

.40 

,32 

5.10 

05 

.85 

06 

.02 

BUNK  IE 

.09 

1 .60 

.  10 

.  t.  0 

1,16 

.42 

.46 

2*02 

5.24 

COLFAX 

12*48 

•  15 

1.02 

1-47 

.44 

.46 

1.46 

.23 

2.68 

.78 

.02 

* 

3.65 

.07 

.03 

EUNICE 

1  39 

18 

46 

43 

20 

.  1  7 

69 

2  91 

2.17 

12 

04 

GRAND  COTEAU 

12,97 

1.11 

.08 

1.40 

.  10 

.45 

1.98 

.03 

.61 

.09 

.81 

.64 

5!32 

.05 

.21 

HINESTON  4  NNE 

12.56 

1 .05 

1.31 

1 .02 

.28 

2.71 

.  1  . 

1 .46 

4 . 34 

T  , 

JONESVILLE  LOCKS 

11.34 

.13 

1.31 

.03 

.35 

T 

.86 

T 

2.71 

.03 

.90 

4.65 

.03 

T 

MAMOU  4  S 

9.23 

.55 

1.31 

.15 

.58 

.15 

.07 

.15 

.03 

.28 

.20 

.35 

.06 

.01 

.02 

.02  . 

MARKS  VI LLE 

06 

1  70 

5.35 

HELVI LLE 

10  32 

*07 

* 

1  *  ?0 

*  \7 

*46 

'  [j  ' 

1    1 8 

04 

*  ,  j 

.  12 

* 

I  ,49 

4  .05 

03 

- 

.30  . 

OLD  RIVER  LOCK 

10.01 

* 

1*45 

'  0  8 

.  '1 

'  7 

.80 

'  30 

•  2 1 

*  26 
* 

4.09 

*  ^7 

T  , 

OLLA  3  SSW 

9.53 

*22 

*45 

'  X  ' 

•  26 

2*22 

.  10 

1.10 

I  .67 

J 

T°6  . 

OPELOUSA  5 

10.61 

.07 

1.23 

.  19 

1.29 

1  .  ?- 

.06 

l*36 

.02 

.24 

1.18 

2.05 

3.56 

T 

SIMMESPORT   1  SE 

"  -.  ? 

75 

06 

22 

1  52 

3.15 

12 

VIDAL I A  NO  2 

*35 

1  *39 

* 

55 

' ;  \ 

*4B 

1.26 

.  06 

•  09 

.66 

3.31 

.01 

.02  . 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

10.62 

"  09 

90 

*7fi 

04 

'  48 

03 

1 .99 

T 

.02 

2.  59 

3.61 

.  04 

.04  . 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

10  38 

'  _ 

94 

54 

* 

62 

T 

.  1  7 

64 

B 

•  55 

4  .68 

.  55 

.02 

•  39  . 

BATON  ROUGE   WSO  AP  R 

12*73 

01 

_ 

1*49 

• 

* 

"  14 

- 

T 

.48 

.  0 1 

■  99 

1 . 10 

5.25 

.38 

T 

B0GALU5A 

9.71 

'  34 

1  *40 

27 

j « 

*32 

T 

.03 

.33 

•  97 

.51 

3.07 

1,12 

.03 

.89  . 

CLINTON 

"■07 

1*55 

.12 

.40 

■  01 

.  u  7 

T 

1*78 

.06 

.33 

.53 

.73 

3.83 

.29 

1.92  • 

COVINGTON  4  NNW 

1.00 

1  .04 

.23 

.  .  2 

.11 

.08 

.03 

.20 

.24 

.66 

* 

3. 10 

* 

1.09 

.32 

.12  . 

FRANKL I NTON  3  SW 

.05 

.70 

.72 

•  12  . 

GRE  ENSBURG 

13.27 

.08 

U5Z 

.06 

.78 

.  1  Q 

!55 

1.20 

*5l 

*75 

5.25 

.46 

.04 

1.95  . 

GREENWELL  SPRINGS 

12.67 

.05 

.34 

1.12 

5.34 

.59 

.02 

.53  . 

HAMMONU  3  NW 

13.16 

.88 

.01 

1.24 

.37 

.51 

.29 

.30 

.06 

.24 

K23 

.76 

6.01 

.75 

.  3  5 

.46  . 

KENTWOOD 

13.45 

T 

.45 

1.15 

.40 

.40 

T 

.65 

T 

1.60 

T 

.70 

T 

4.00 

1.00 

.20 

.20 

1  .  BO 

.90  . 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

11.77 

1.28 

* 0  1 

33 

55 

1  35 

4  .53 

.47 

.03 

.  76  . 

OAKNOL I  A 

13.51 

f  *?■ 

'  ni 

*  in 

'  \  L 

• . 

1  .56 

'  66 

.79 

5  .64 

.63 

.57  . 

PEARL  RIVER   LOCK  NO  1 

11 .29 

i  ?n 

i  n 

.15 

*66 

.  1  c 

,80 

4.20 

.  73 

•  81  . 

pine  grove  fire  tower 

1  4  .74 

'  ' 

5.10 

.59 

ST  FRanCISVILLE  6  SE 

1  3 . 94 

'.07 

2.04 

.33 

.18 

.21 

1*50 

*65 

!92 

.80 

.07 

5  ".76 

.20 

.15 

.22 

'.84  . 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

10.25 

80 

45 

1.10 

3,20 

80 

-  5t 

.  30  . 

SL I  DEL  L 

12.22 

*  10 

1    0  7 

*  *62 

*97 

1  '  50 

'  2  1 

'  02 

*05 

*  21 

03 

_ 

*42 

4  1 

1*21 

.  0  1 

T 

.  50 

3.85 

.56 

,0b 

.15  . 

SPRINGVlLLE    FIRE  TOWER 

13.82 

.95 

U57 

"■20 

.16 

.48 

*20 

.09 

.03 

*30 

.63 

.72 

1.95 

5.37 

.69 

.  1  I 

.36  . 

SOUTHWEST  07 

ABBEVILLE 

11.87 

.63 

2.28 

.41 

.05 

.33 

.25 

.57 

.01 

.07 

.25 

.35 

l  .  74 

2  .44 

1.30 

.19  . 

CROWLEY  EXP  STATION 

9.19 

.  13 

.92 

.  13 

.  15 

.33 

.41 

.02 

.37 

T 

.20 

.02 

.75 

3.20 

2,51 

.05 

T 

OE  QUINCY  4  N 

5.69 

.28 

.90 

.04 

.23 

.lu 

.13 

.45 

.06 

.33 

.08 

2  .00 

.99 

.06 

.02  . 

DE  RIDDFR 

10.65 

.15 

1.00 

T 

.35 

.81 

.05 

.18 

.01 

.32 

.93 

.07 

2.75 

3,94 

.04 

.05  . 

ELIZABETH 

11.27 

.03 

1.25 

.05 

.04 

.61 

•  2l> 

.40 

.06 

1.71 

.15 

.08 

4.22 

2.38 

.07 

HACKBERRY  6  SSW 

8. OB 

.89 

.17 

.01 

1.43 

.09 

.13 

.74 

.24 

.  0  I 

.18 

.58 

.01 

1.65 

1 .40 

.0?. 

.07 

.'"  i 

JENNINGS 

1  1.66 

.56 

2.10 

.10 

.76 

.  16 

.20 

.32 

.10 

.11 

1 .15 

.  14 

5.72 

.10 

.14 

T 

KAPLAN  8  S 

6.B8 

1.56 

.60 

.94 

T 

2.00 

1.78 

See  [eleience  notes  lollowing  Siaiion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    [    8    |  9 

10  ] 

11  | 

12 

13  |  14 

15 

16 

17  [  18 

19  [ 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

10.65 

T 

1.45 

T 

T 

.  38 

T 

.32 

T 

.55 

T 

.40 

.25 

2.95 

4.35 

T 

T 

T 

5.56 

.46 

.30 

.15 

.12 

.18 

.17 

.06 

.05 

T 

.04 

.02 

.30 

2.85 

.82 

T 

.04 

.  13 

.45 

.95 

.04 

.09 

T 

4.47 

1.63 

.11 

T 

T 

7.40 

.  10 

.25 

!  13 

.26 

.  16 

•  70 

•  01 

.46 

T 

T  T 

.12 

.09 

.10 

.04 

3.43 

1.48 

1.87 

.05 

T 

8.06 

■  01 

.63 

.15 

.53 

.  12 

.47 

.13 

.79 

.00 

3.20 

,0B 

.  17 

.02 

•  21 

.03 

.09 

.05 

,59 

3.86 

1 .  59 

.48 

.35 

3 .  7C 

2.78 

li*5' 

*07 

1  *04 

.57 

.55 

01 

*65 

•  08 

2^74 

.05 

.15 

3.42 

5.15 

.06 

■  01 

10.38 

.02 

U56 

.  10 

.01 

^41 

.13 

.59 

.23 

.  12 

6.71 

.  10 

.03 

5.20 

T 

1.29 

.46 

.02 

.26 

.04 

.  10 

.01 

T 

.24 

T 

1 .75 

.57 

.41 

.04 

.01 

B.M 

.06 

1.22 

T 

.16 

•  41 

.  10 

.14 

.17 

.75 

.20 

.04 

3.02 

1.83 

.01 

.02 

12.0: 

.01 

.07 

2.43 

.21 

!&9 

.25 

.69 

.45 

.15 

1.13 

.12 

.05 

2.90 

2.67 

.01 

.91 

.  10 

.07 

.56 

.91 

T 

T 

.18 

.  13 

T 

1.93 

1  .58 

.40 

•  02 

_ . 

85 

48 

.13 

.55 

•  50 

.61 

.48 

1 .50 

3.37 

.55 

.05 

•  25 

•  1 8 

.22 

.38 

•  33 

3,  5C 

.45 

■  41 

.  12 

.03 

11.01 

•  21 

'.01 

2.54 

1.80 

.07 

.39 

.07 

.  10 

.02 

.20 

1  .33 

3.21 

T 

T 

1.03 

.07 

.67 

•  51 

.21 

.24 

2.21 

2.39 

.26 

.18 

11.62 

.22 

.33 

.97 

.29 

.27 

1.91 

.  09 

.29 

.16 

T 

T 

.80 

.02 

.13 

2.04 

3.71 

.30 

.09 

.06 

an 

.05 

1.16 

,  g 

_ 

26 

1  85 

2  02 

03 

115 

168 

'  5  ^ 

.IB 

.41 

"  36 

.  1 7 

.  2  1 

29 

2.01 

3.93 

*  80 

80 

.02 

3.07 

'  46 

128 

1  64 

1  43 

.98 

.89 

10 

"  j : 

0 1 

*46 

*03 

.97 

.93 

1  '  38 

96 

L  '  5  8 

'  27 

i 

.13 

.02 

.24 

l!o5 

.90 

!20 

- 

.32 

2.16 

2.76 

- 

- 

.15 

11.80 

.03 

2.01 

1.96 

.05 

.20 

.07 

.04 

.23 

.32 

.22 

.24 

2  .02 

1.18 

.03 

1.19 

.05 

.45 

1.94 

.15 

.27 

.  6 1 

T 

.05 

.08 

.  14 

.  17 

1 .02 

2.50 

.74 

.01 

.07 

12  17 

78 

j 

1  24 

1  89 

T 

.52 

.45 

.07 

•  12 

_ 

T 

.52 

.  33 

10 

5.10 

T 

.92 

•  09 

.04 

10.17 

.11 

.96 

K96 

.13 

.65 

.08 

.01 

.49 

.IB 

.05 

4.27 

.03 

.90 

.24 

.03 

10.29 

.05 

1.22 

2.09 

.06 

.  16 

.75 

.  10 

.38 

.18 

.04 

4.07 

.91 

.28 

9.37 

.73 

1.B5 

1.26 

.  10 

.50 

.10 

.54 

.39 

3.02 

.72 

.16 

.05 

.54 

9.65 

.08 

1.18 

2,04 

.67 

.02 

!o9 

!38 

.14 

.04 

3!e5 

!e9 

.21 

9.83 

■  11 

1.22 

1 .92 

.02 

.16 

.66 

.07 

.01 

.44 

.17 

3.91 

.94 

.20 

10.52 

.39 

1.02 

1.82 

.09 

.51 

.  16 

.01 

.84 

.37 

.04 

4.12 

.88 

.27 

10.21 

.50 

.87 

1.47 

.49 

.02 

.08 

.56 

.53 

.04 

4.63 

.80 

.22 

10.81 

.29 

.20 

.98 

1.15 

1.25 

.05 

.45 

.  15 

.27 

.42 

.22 

1.90 

2.30 

.35 

.50 

.05 

.08 

15.12 

.05 

.23 

i.61 

2.34 

.06 

.37 

4.30 

.02 

.03 

.40 

.04 

.06 

.80 

1.71 

.OB 

.96 

10.68 

.32 

1.22 

.06 

1.55 

.20 

T 

.34 

.31 

.13 

.13 

.33 

.07 

1.21 

2.29 

T 

1.41 

.02 

.20 

10.40 

1.27 

1.33 

1.32 

.70 

.  19 

.13 

1.05 

.24 

.25 

1.37 

1.10 

.37 

.52 

.06 

.30 

10.  10 

.31 

.  :s 

.72 

.85 

.86 

.25 

.87 

T 

.20 

.87 

.14 

.22 

2.70 

.86 

.90 

.22 

.05 

Day  of  Month 


KINDER   3  W 

lake  arthur  10  sw 
lake  Charles  2  n 
lake  charlfs  wso  ap 

LONGVIlLE 

MERMENTAU 
MITTI6  2  SE 
OAKOALE 

□BERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

SINGER 
SUGARTQWN 
VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE   2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE    EXP  STA 
LAFAYETTE    F  A  A  AP 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
DONALDSONV I LLE   3  E 
GALLl ANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 
NEW  ORLEANS   MOI    WSO  AP 
MEW  ORLEANS   AUD  WSO  C I 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLFANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOUR  DAN 

NEW  ORLEANS  LONOON 

NEW  DRLEANS  META I R I E 

PARADIS   7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BFRNARD 

schr I  ever 


a  following  Station  Indai. 


DAILY  TEMPERATURES 


MARCH  1973 


Station 

Day  of  Month 

age  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

*          •  * 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 
MIN 

63 
40 

67 
46 

63 
39 

77 
39 

65 
40 

73 
40 

67 

77 

60 
53 

72 
61 

72 
51 

79 
43 

B3 
43 

76 
58 

77 
58 

64 
51 

5  9 
37 

64 
37 

74 
38 

71 
49 

55 
48 

64 
38 

72 
38 

75 

50 

66 
50 

60 
50 

55 
4  2 

65 

42 

75 
55 

76 
58 

67 

51 

69.5 
46  (  3 

LOGANSPORT  4  6NE 

MAX 
MIN 

64 
41 

67 
51 

80 
36 

78 
54 

72 
43 

6« 

47 

80 
42 

B0 
41 

70 
50 

73 
62 

81 
45 

6  6 
43 

84 
51 

76 
56 

78 
58 

62 
45 

67 

38 

77 
39 

76 
49 

66 
47 

65 
46 

74 
41 

71 
52 

69 
55 

69 

45 

62 
48 

65 
39 

75 

52 

75 
53 

73 
58 

75 
50 

72.9 
47.6 

MINDEN 

MAX 
MIN 

63 
39 

70 
38 

64 
42 

78 
45 

66 
43 

74 

44 

66 
48 

78 
49 

80 
58 

71 
61 

73 
50 

80 
47 

84 

52 

79 
58 

68 
56 

68 
50 

60 
37 

65 
41 

75 
49 

72 

48 

56 
47 

65 
42 

73 
45 

74 
54 

68 
54 

61 
49 

55 
44 

65 
49 

75 
54 

75 
59 

64 

54 

69,8 
48.6 

PLAIN  DEALING 

MAX 
MIN 

61 
39 

64 
46 

63 
37 

76 
38 

64 
39 

73 
41 

66 
42 

77 
46 

6  0 
55 

73 
61 

73 
49 

79 
44 

83 
47 

76 
55 

76 
56 

63 
49 

56 
37 

63 
38 

75 
38 

68 
47 

54 
46 

62 
39 

71 
39 

74 
52 

62 
50 

60 
48 

55 
40 

63 
41 

72 
55 

74 
57 

65 
48 

68.5 
45.8 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 
MIN 

65 
44 

46 

38 

67 
51 

45 

b  7 

52 

79 

81 

59 

62 

52 

46 

61 

59 

5  6 

47 

39 

7  8 
46 

54 

49 

48 

45 

52 

55 

53 

50 

41 

53 

58 

60 

5  5 

71.0 

WESTOALE  3  SW 

*          *  • 

MAX 
MIN 

62 
40 

69 
45 

65 
39 

78 
42 

68 
45 

71 
46 

65 

77 

76 

71 
59 

74 
53 

79 
44 

63 
45 

77 
62 

66 
56 

73 
52 

61 
39 

65 
40 

75 
51 

71 

47 

59 
47 

64 
42 

71 
44 

70 
53 

69 
46 

63 
49 

58 
39 

63 
41 

76 
54 

74 
58 

69 
51 

69.6 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

74 
44 

64 
50 

80 
36 

71 
47 

75 
43 

06 

54 

80 

79 

69 
60 

73 
61 

80 
52 

85 
43 

78 
63 

71 
55 

72 
57 

59 

42 

63 
37 

76 
40 

75 
55 

64 
48 

66 
47 

74 
40 

74 
50 

65 
54 

65 
49 

55 
50 

66 
43 

76 
50 

77 
58 

69 
58 

76 
55 

71.6 
49,7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

63 
38 

72 
45 

64 
40 

76 
41 

73 
41 

73 
46 

69 

8  0 

73 
58 

70 
62 

74 
59 

79 
44 

83 

50 

77 
69 

74 
56 

72 
53 

57 
39 

62 
37 

76 
44 

74 
51 

55 
47 

64 
38 

69 
46 

72 
53 

64 
49 

64 
51 

55 
39 

65 
46 

74 
54 

75 
60 

69 
55 

69.9 
4  8.7 

CHATHAM 

MAX 
MIN 

67 
37 

72 
45 

67 

40 

80 
42 

75 
42 

74 
50 

70 

e: 

73 
55 

71 
61 

74 
56 

80 
42 

84 
51 

78 
69 

76 
55 

74 
52 

67 
39 

66 
35 

76 
45 

76 
5^ 

58 
48 

66 
36 

72 
4? 

75 

49 

64 
47 

66 
50 

53 
42 

68 
45 

76 
51 

78 
59 

70 
54 

72,0 

FARMERV I LLE 

MAX 
MIN 

72 
39 

67 

51 

76 
40 

74 
53 

74 
41 

69 

52 

80 

79 

73 
58 

7? 
62 

77 
61 

83 
45 

61 

56 

76 
53 

66 
55 

59 

48 

63 
36 

7* 
36 

76 
47 

70 
50 

65 
46 

69 
39 

72 
46 

70 
56 

62 
48 

6  0 
49 

64 
36 

73 
48 

74 
57 

70 
57 

76 

54 

71.5 

HOMER  EXP  STATIDN 

MAX 
MIN 

65 
36 

70 
48 

63 
36 

76 
38 

63 
39 

72 
51 

65 
52 

77 
50 

79 
50 

78 
59 

72 
54 

77 
45 

83 
57 

75 
65 

75 

55 

69 
48 

69 
36 

70 
36 

74 
50 

73 
47 

54 
46 

63 
40 

72 

46 

73 
54 

63 
49 

63 
48 

54 
42 

64 
47 

75 
53 

76 
53 

67 
5? 

70.0 
47.9 

MONROE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
36 

67 
49 

75 
42 

76 
55 

72 
43 

70 
57 

79 
55 

67 
57 

71 
59 

75 
61 

78 
59 

82 

49 

78 
62 

78 
57 

73 
59 

59 
45 

62 

41 

74 
39 

72 
52 

66 
51 

62 
47 

68 
48 

72 

47 

64 

56 

63 
50 

55 
49 

62 
39 

72 
48 

73 
58 

7  0 
59 

78 
55 

70.4 
51.2 

MONROE  CITY 

MAX 
MIN 

71 
40 

66 
57 

74 
43 

75 
54 

72 
45 

70 
58 

79 
53 

77 
56 

70 
58 

72 
63 

79 
58 

B2 
46 

79 
59 

77 
57 

72 
55 

59 
49 

63 

40 

75 

35 

73 
52 

70 
51 

62 

46 

68 
41 

72 
50 

70 
34 

64 

50 

6? 
50 

63 

42 

73 
48 

75 
59 

73 
59 

7e 
5'' 

71.5 
51.3 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 
MIN 

36 

47 

38 

53 

43 

55 

67 

79 

59 

61 

56 

45 

60 

69 

55 

51 

39 

36 

54 

49 

48 

41 

48 

56 

47 

49 

44 

48 

55 

58 

54 

69.6 

WINNFIELD   2  M 

•           •  * 

MAX 
MIN 

72 
38 

72 
56 

81 
41 

72 
46 

70 
46 

68 

56 

79 

77 

71 
59 

75 

60 

79 
55 

66 
43 

78 
57 

74 
57 

75 
55 

62 
52 

65 
39 

77 
35 

74 
52 

69 
51 

65 

45 

71 
37 

72 
48 

67 

56 

67 
47 

63 
52 

64 

41 

73 
46 

73 
56 

68 
58 

78 
53 

72.2 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 
MIN 

72 
36 

72 
56 

75 
42 

76 
55 

75 
43 

71 
58 

79 
5  1 

79 

72 
59 

76 
61 

76 
59 

83 
47 

81 

60 

77 
57 

75 
56 

60 
47 

62 
41 

76 
3« 

76 
53 

68 
43 

70 
42 

69 
36 

74 
47 

70 
54 

70 
51 

61 
53 

65 
41 

74 
44 

74 
59 

72 
58 

79 
56 

72.9 

EPPS  6  H 

MAX 
MIN 

59 
36 

71 
46 

69 
43 

76 
54 

74 
44 

72 
53 

74 
52 

77 
56 

72 
56 

74 
57 

77 
56 

75 
52 

62 
61 

78 
69 

78 
57 

75 
54 

56 
40 

60 
44 

72 
53 

72 
55 

57 
47 

60 
44 

68 
49 

73 
54 

64 
50 

04 

50 

55 
41 

64 
46 

74 
58 

74 
59 

72 
55 

69,9 
51.5 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

54 

37 

71 
48 

70 
44 

73 
46 

76 
45 

74 
53 

75 
53 

78 
55 

74 
57 

76 
60 

77 
57 

75 
51 

62 
61 

8  0 
69 

76 
58 

74 
54 

55 
41 

61 
41 

73 
51 

73 
56 

60 
47 

62 
44 

66 
50 

73 
53 

63 
50 

64 

50 

60 
43 

63 

51 

74 
59 

74 
59 

71 
56 

70.4 
51.7 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 
MIN 

63 
40 

71 
47 

73 
43 

71 
44 

75 
50 

70 
50 

74 
52 

77 
55 

72 
55 

76 
61 

77 
64 

76 

5  0 

64 
56 

81 

70 

81 
6  8 

81 
52 

58 
43 

60 
41 

72 
47 

73 
54 

64 

48 

60 
44 

69 
46 

75 
54 

63 
52 

68 
51 

55 
43 

64 
46 

73 
54 

70 
60 

72 
60 

70,9 
51.7 

TALLULAH  2  SW 

MAX 
MIN 

37 

47 

44 

48 

49 

55 

77 
53 

80 
5  5 

56 

56 

61 

5  3 

64 

70 

60 

56 

42 

41 

52 

54 

47 

42 

44 

53 

51 

51 

44 

49 

58 

59 

55 

71.7 
51.8 

WINNSBORD 

*          •  * 

MAX 
MIN 

63 
37 

71 
45 

74 
42 

76 
45 

77 
48 

7* 
51 

72 
52 

7B 
5  3 

70 
56 

75 
61 

76 
59 

76 

51 

84 
53 

79 
68 

76 
58 

79 
55 

57 

42 

62 
40 

72 
49 

73 
55 

60 
47 

60 
45 

70 
41 

74 
53 

65 

50 

68 
51 

55 
47 

65 
48 

73 
53 

73 
59 

72 
5  7 

70.9 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MIN 

68 
36 

72 
39 

80 
42 

69 
44 

76 
45 

72 
44 

72 

73 

78 
47 

76 

54 

73 
53 

78 

40 

63 
44 

72 
5B 

70 
54 

73 
52 

59 

32 

66 
36 

75 
42 

73 
46 

56 
47 

63 
39 

72 
45 

73 
52 

62 
42 

65 
52 

55 

39 

63 

45 

65 
54 

74 
58 

70 
54 

70.3 

CONVERSE 

MIN 

64 

40 

69 
45 

69 
36 

82 
39 

71 
45 

72 
47 

70 
43 

80 
45 

76 
49 

73 
60 

73 
51 

80 
43 

67 
46 

77 
69 

71 
57 

76 
51 

62 

40 

66 

40 

77 
52 

71 
49 

64 
49 

65 

41 

44 

70 
52 

70 
49 

69 
50 

56 
39 

66 
42 

77 
54 

74 
58 

68 
5i 

71.6 
47.7 

GORUM  FIRE  TOWER 

MIN 

70 
45 

77 
49 

80 
49 

78 
58 

72 
48 

71 
47 

78 
53 

75 
55 

71 
59 

80 
55 

85 
57 

61 
65 

78 
55 

76 
50 

65 

36 

76 
42 

73 
51 

69 
52 

64 
47 

72 
43 

70 
50 

70 
54 

69 
47 

64 
49 

62 
42 

73 
49 

69 

56 

68 
56 

79 
54 

72.9 
50.8 

LEESVILLE 

MAX 
MIN 

66 

42 

71 
52 

77 
41 

82 
51 

78 
48 

49 

55 

72 
51 

a  i 

46 

66 
54 

74 
63 

75 
57 

61 

44 

86 
53 

80 
71 

76 
56 

77 
53 

63 
37 

67 
36 

77 
54 

75 
54 

68 
46 

66 
43 

75 
47 

67 
55 

74 
49 

71 
51 

56 
38 

65 

46 

73 
52 

71 
59 

70 
53 

72.7 
50.4 

MANY 

MAX 
MIN 

64 
40 

68 
53 

70 
38 

8 1 
49 

46 

70 
53 

71 
45 

79 
4  5 

53 

7 1 
55 

57 

42 

48 

64 

56 

51 

40 

35 

39 

50 

49 

41 

50 

55 

69 
48 

49 

37 

45 

74 
53 

70 
55 

69 
46 

71.6 

NATCHITOCHES 

«          »  t 

MAX 
MIN 

72 
45 

73 
58 

80 
44 

78 
61 

72 
50 

71 
58 

79 
50 

77 
50 

76 
61 

75 
62 

80 
58 

6  5 

47 

62 
65 

79 
52 

77 
57 

76 
51 

66 
45 

79 
39 

80 
42 

76 
41 

67 
41 

73 
45 

72 
53 

71 
55 

70 
50 

67 
51 

67 
41 

74 
52 

73 
57 

70 
59 

76 
54 

74.5 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

64 
41 

71 
56 

73 
43 

79 
46 

79 
51 

6  9 
56 

73 
60 

BO 
56 

68 

57 

73 
64 

74 
59 

79 
52 

84 

62 

79 
71 

79 
61 

79 
56 

60 
41 

65 
44 

74 
53 

72 
56 

65 

50 

66 
47 

70 
51 

69 
57 

72 
50 

72 
51 

58 
45 

62 
49 

67 
59 

69 

60 

71 
59 

71.5 
53.7 

ALEXANDRIA  WSQ  AP 

MAX 
MIN 

73 
41 

77 
52 

79 
44 

77 
58 

68 
48 

72 
50 

79 
54 

70 
50 

75 
57 

76 
65 

76 
52 

84 
47 

80 
67 

78 
61 

70 
69 

70 
45 

63 
39 

74 
39 

72 
50 

65 
51 

62 
44 

69 
42 

69 
48 

69 
57 

69 
50 

55 
48 

61 
4  0 

68 
48 

68 
59 

71 
60 

79 
55 

71.8 
51.5 

Set  Reference  Notes  Following  Station  tndo* 


DAILY  TEMPERATURES  luium* 

Continued  MARCH  1973 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  | 

G 

- 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14 

IS 

16 

17 

18 

1 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

B  E  L  AH  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

62 
40 

71 
50 

77 

4? 

80 
54 

79 
48 

72 
57 

70 
53 

80 
52 

67 
57 

73 
63 

74 
57 

80 
47 

84 

61 

79 

70 

78 
59 

79 
55 

57 

40 

65 
38 

73 

51 

72 
55 

61 

48 

64 
41 

71 
46 

71 
56 

67 
48 

70 
51 

54 
40 

64 
48 

58 

58 

70 
59 

71.2 
51.7 

BUNK  I E 

MAX 
MIN 

65 
42 

73 
46 

78 

45 

80 
47 

80 
57 

67 

58 

74 
57 

79 
56 

70 
60 

74 
61 

77 
62 

80 
53 

8  1 
63 

80 

64 

79 
71 

82 
59 

60 
42 

64 
43 

48 

53 

68 
50 

62 
46 

49 

50 

52 

72 
52 

43 

65 
50 

54 

61 

62 

72.4 
53.6 

COLFAX 

MAX 
MIN 

63 
41 

70 
49 

75 

43 

80 
45 

75 
50 

69 

52 

75 
55 

79 
52 

70 
59 

74 
59 

76 

52 

78 
50 

83 
60 

78 
70 

80 
59 

80 
50 

60 
42 

42 

54 

55 

63 
49 

66 
43 

41 

57 

42 

48 

42 

40 

50 

58 

52 

71.9 
50.4 

GRAND  COTEAU 

MAX 
MIN 

73 
47 

70 
58 

75 
56 

75 
59 

68 
59 

76 
59 

60 
55 

7  1 
57 

74 
60 

76 
68 

79 
62 

82 
52 

80 
70 

60 
71 

82 
71 

74 
54 

66 
43 

73 
44 

73 
51 

70 
59 

63 
49 

71 
43 

1 8 
50 

72 
57 

70 
49 

43 

6  9 
51 

56 

63 

62 

73.2 
56.0 

HINESTQN  4  NNE 

MAX 
MIN 

65 
40 

70 
46 

78 
41 

81 
42 

73 
49 

67 

52 

72 
59 

81 
50 

67 
51 

73 
61 

74 
55 

81 
46 

88 
56 

7  9 
70 

72 
59 

79 
56 

60 
40 

65 
37 

7  5 
50 

73 
52 

68 
49 

65 

40 

71 
43 

68 
50 

49 

71 
50 

56 
37 

64 
40 

50 

56 

58 

71.8 
49.5 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 
MIN 

62 
39 

69 
44 

76 
46 

78 
50 

78 
52 

66 

52 

72 
55 

76 
55 

68 
56 

72 
58 

76 
61 

77 
54 

84 
57 

7  8 
69 

80 
69 

80 
59 

59 
39 

64 
45 

73 
51 

7  2 
55 

62 
49 

61 
48 

69 
47 

70 
46 

53 

70 
52 

47 

64 
50 

52 

52 

62 

70.6 
52.4 

MAMOU   A  5 

MAX 
MIN 

72 
48 

78 
57 

76 
54 

8  1 
46 

79 
43 

74 

57 

81 
57 

79 
58 

75 
63 

75 
67 

8  1 
61 

83 

57 

80 
69 

80 

>z 

82 
70 

76 
57 

69 
41 

46 

73 
53 

7  2 
59 

73 
47 

7  1 
45 

70 
50 

45 

52 

7  2 
49 

44 

70 
51 

59 

62 

60 

75.2 
54.7 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

73 
46 

78 
58 

79 
47 

79 
59 

74 
58 

75 
59 

80 
57 

77 
55 

74 
61 

77 
68 

80 
61 

63 
51 

80 
70 

83 

70 

62 

70 

62 
55 

6  5 

42 

70 
42 

75 

51 

70 
63 

65 

51 

71 
48 

70 
50 

70 
58 

69 
52 

65 

51 

65 

43 

7C 
52 

70 
56 

71 
63 

77 
62 

74.2 
55.8 

OLD  RIVER  LOCK 

MIN 

65 

40 

7  2 
47 

77 
49 

78 
52 

78 
56 

67 

56 

74 
60 

79 
61 

70 
60 

74 
59 

76 
62 

80 
51 

64 
52 

79 
68 

82 
69 

85 
60 

60 
44 

66 

42 

75 
46 

75 
55 

69 

50 

63 
47 

72 
49 

71 
50 

72 
51 

70 
52 

57 
46 

65 

47 

72 
53 

68 
60 

72 
64 

72.5 
53.3 

OLLA  3  SSw 

MAX 
MIN 

66 
39 

72 
54 

73 

41 

80 
44 

77 
45 

74 

52 

72 
50 

80 
49 

66 

54 

72 
61 

75 
57 

79 
44 

85 
58 

79 
69 

79 
58 

78 
55 

57 
39 

64 
36 

76 
50 

73 
54 

63 
47 

62 
38 

72 
45 

73 
55 

67 
48 

51 

55 
38 

64 
45 

73 
57 

72 
56 

71 
53 

71.7 
49.7 

WO00WORTH  STATE  FOREST 
*          »  • 

MAX 
MIN 

64 
44 

71 
53 

?  e 
46 

80 
58 

80 
52 

67 

se 

73 
60 

BO 
53 

66 
59 

74 
64 

56 

80 
50 

84 
67 

71 

78 
66 

80 
54 

59 
40 

44 

52 

57 

50 

65 
43 

71 
49 

52 

46 

72 
51 

41 

62 
49 

58 

60 

59 

71.8 
53.7 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
MIN 

6B 
41 

71 
51 

7  8 
57 

79 
54 

77 
59 

64 

56 

75 
61 

84 

56 

68 
57 

80 
63 

74 
60 

8  2 
51 

63 
62 

80 
70 

86 

71 

85 

72 

74 
41 

65 

37 

45 

76 
5? 

72 
50 

66 
41 

72 
44 

77 
57 

6  8 
50 

73 
51 

57 
40 

65 
51 

56 

59 

72 
65 

74.0 
54.3 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

72 
43 

76 
59 

79 
58 

75 
60 

66 
59 

7  6 
59 

8 1 
60 

7 1 
59 

5  9 

80 
69 

58 

83 
53 

82 
70 

8  5 

71 

86 
73 

73 
51 

65 
45 

42 

50 

52 

48 

72 
45 

48 

7  1 
60 

55 

50 

43 

71 
51 

59 

64 

61 

74.5 
55.9 

BOGALUSA 

MAX 
MIN 

37 

72 
45 

58 

56 

78 
59 

6  5 

55 

73 
56 

6  2 

59 

59 

60 

54 

57 

8 1 
69 

70 

73 

39 

37 

43 

50 

52 

65 

42 

43 

48 

56 

53 

45 

49 

55 

58 

64 

73.9 
53.6 

CLINTON 

MAX 
MIN 

39 

77 
54 

45 

58 

7  3 
55 

7  3 
53 

8  2 
62 

52 

57 

77 
66 

60 

83 
47 

8 1 
67 

6  9 

8  5 

70 

77 
54 

64 
40 

35 

43 

7  1 
63 

50 

71 
41 

44 

56 

46 

50 

38 

47 

56 

63 

63 

74.7 
53.0 

COVINGTON  4  NNW 

MAX 
MIN 

7 1 
37 

75 
57 

55 

74 
58 

72 
5  8 

74 
51 

80 
66 

58 

62 
58 

76 
6J 

60 

8 1 
58 

80 
66 

81 
70 

8 1 
71 

77 
56 

64 
42 

73 
35 

41 

62 

51 

7  1 
39 

72 
51 

69 
51 

66 
40 

72 
50 

57 

64 

66 

74.7 
54.9 

FRANKLINTQN  3  SW 

MAX 
MIN 

36 

61 
57 

8  3 
55 

59 

65 
57 

76 
51 

83 
57 

57 

56 

65 

55 

84 

49 

66 

8  5 
69 

8  5 

70 

73 
46 

63 
38 

34 

43 

62 

43 

73 
39 

39 

56 

72 
50 

62 
51 

40 

49 

56 

63 

57 

75.2 
52.4 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

70 
43 

79 
56 

7  8 
57 

76 
56 

72 
54 

64 
6  0 

8 1 
53 

8  2 
52 

71 

48 

80 
51 

80 
50 

8  3 
57 

79 
69 

85 
70 

83 

71 

77 
37 

66 

34 

46 

7  B 
56 

67 
48 

65 

40 

71 
42 

74 
52 

64 
54 

73 
50 

56 
38 

69 
48 

52 

7 1 
57 

75 
58 

74.1 
52.0 

HAMMOND  3  NW 

MAX 
MIN 

67 
38 

71 
56 

79 
55 

73 
57 

75 
59 

65 

56 

73 
58 

81 
57 

66 

57 

80 
66 

78 
60 

80 
50 

82 
67 

79 
70 

65 

72 

85 

62 

73 
40 

65 

36 

75 

42 

76 
63 

74 
50 

65 
40 

70 
44 

71 
59 

74 
50 

72 
47 

59 
40 

65 
49 

70 
48 

72 
63 

72 
65 

73.4 
54.1 

LSU  8EN-HUR   EXP  STA 

MIN 

66 
42 

71 
54 

76 
55 

76 
56 

75 
60 

65 

to 

75 
62 

83 
58 

70 
60 

62 
58 

79 
62 

8  0 
51 

62 

80 

83 

84 
71 

74 
44 

65 
39 

74 
46 

75 
48 

69 
51 

65 
46 

70 
49 

72 
61 

71 
54 

72 
43 

58 
42 

64 
53 

69 
52 

72 
62 

73 
65 

73.2 
53.7 

ST  FRANC  I SVI LLE  6  SE 

MAX 
MIN 

67 

46 

76 
57 

79 
60 

82 
69 

77 
56 

76 
57 

75 
57 

79 
59 

60 
62 

76 
64 

85 
69 

85 
5  6 

86 
56 

84 
6  8 

86 
69 

78 
53 

67 
43 

75 
41 

78 
49 

72 
63 

70 
47 

72 
46 

71 
47 

70 
57 

71 
54 

71 
52 

65 
44 

70 
53 

73 
59 

74 
59 

80 
64 

75.9 
56.2 

SLIDELL 

•          •  » 

MAX 
MIN 

65 
39 

70 

44 

7  5 
58 

76 
58 

74 
59 

67 

6  0 

70 
65 

64 

66 
55 

77 
61 

73 
61 

74 
58 

78 
64 

7  8 
69 

82 
71 

83 
71 

7  5 
46 

64 
38 

72 
44 

74 
61 

73 
50 

66 
41 

67 
43 

70 
57 

67 
58 

71 
53 

59 

42 

6  5 
51 

7  1 
58 

71 
64 

7 1 
67 

71.7 
55.8 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

43 

7  1 
55 

55 

54 

59 

55 

72 
58 

6  0 
60 

59 

58 

60 

80 
53 

80 
66 

65 

79 
69 

80 
61 

63 

43 

0  o 
44 

72 
51 

7  4 
59 

67 
46 

61 
46 

70 
50 

65 
48 

7  3 
51 

66 
48 

6  1 
43 

63 
52 

69 
55 

6C 

72 
60 

71.5 
54,4 

DE  OUINCV  4  N 

MAX 
MIN 

38 

69 
50 

43 

51 

55 

5  6 

54 

8 1 
53 

59 

62 

56 

8 1 

46 

83 
59 

55 

77 
69 

78 
57 

6  8 
38 

b  9 
39 

7  3 
51 

75 
55 

71 
40 

68 
43 

72 
47 

61 
54 

76 
48 

72 
46 

63 
39 

65 

42 

51 

73 
59 

72 
57 

72. B 
51.1 

DE  RIDDER 

MAX 
MIN 

41 

69 
52 

44 

80 
49 

60 
50 

7  0 
57 

54 

8  1 
51 

72 
57 

73 
62 

55 

82 
47 

66 

54 

79 
70 

77 
61 

78 
54 

62 
40 

68 
40 

75 
42 

7  5 
54 

69 
44 

68 
43 

74 
51 

65 

55 

77 
49 

72 
49 

60 
39 

64 
48 

69 
52 

74 
60 

70 
56 

73.1 
51.1 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

42 

52 

45 

8 1 
44 

54 

56 

59 

50 

57 

62 

57 

82 
45 

84 

61 

8 1 

71 

78 
70 

80 
58 

75 
54 

72 
50 

7  5 
46 

74 
54 

72 
50 

63 
45 

72 
49 

65 
54 

66 
49 

72 
48 

59 
39 

63 
48 

52 

73 
61 

70 
54 

73.1 
52.9 

HACKBERRV  S  SSW 

MAX 
MIN 

47 

65 
55 

53 

7  1 
58 

79 
60 

66 

61 

69 
58 

75 
59 

63 

71 
64 

71 
60 

76 
61 

78 
64 

73 
70 

73 
69 

76 
60 

49 

69 
55 

70 
62 

72 
59 

69 
48 

68 

52 

66 

60 

73 
54 

70 
52 

66 
52 

63 
56 

68 

60 

68 
60 

67 
62 

70.4 
58.2 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

56 

75 

54 

58 

80 
60 

58 

7  2 
61 

62 
61 

63 

7  7 
65 

75 

63 

58 

82 
63 

76 
69 

7  8 
71 

80 
72 

78 
66 

68 
43 

74 
47 

7  7 
54 

67 
56 

67 
52 

69 
51 

70 
54 

73 
57 

72 
52 

68 
49 

64 
44 

68 
51 

71 
54 

7  1 
62 

80 
61 

74.2 
57.6 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

MAX 
MIN 

44 

56 

56 

63 

7 1 
60 

6  0 

56 

64 

61 

58 

6  1 
61 

71 

75 
71 

78 
67 

67 
48 

69 
51 

69 

63 

72 
62 

69 
45 

63 
48 

69 
53 

67 
59 

69 
59 

73 
51 

65 
49 

62 
55 

68 
60 

69 
60 

70 
62 

71.1 
57.6 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MIN 

70 
49 

76 
57 

71 
52 

79 
62 

66 
62 

72 
63 

77 
59 

69 
59 

74 
62 

75 
67 

77 
60 

60 
54 

76 
70 

73 

70 

78 
70 

72 
49 

69 
43 

70 
49 

73 
58 

70 
52 

68 

45 

70 
50 

66 
55 

76 
61 

70 
53 

65 
49 

63 
46 

70 
53 

69 
58 

71 
63 

78 
59 

7  3  1 
'«  •  1 

56.7 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

68 
45 

70 
5t 

81 

48 

79 
57 

85 
57 

70 
60 

72 
60 

84 

55 

66 

60 

75 
68 

75 
56 

64 
50 

84 
69 

80 

71 

78 
71 

79 
56 

63 
41 

71 
43 

73 

52 

73 
56 

73 
43 

66 
46 

72 
51 

67 
55 

75 
50 

75 
47 

62 
42 

64 
50 

70 
57 

69 
61 

72 
61 

73.5 
54.7 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

65 

70 
56 

72 
56 

74 
54 

79 
60 

67 
6  1 

70 
60 

79 
6  0 

69 
6  3 

75 
66 

73 
60 

79 
57 

80 
66 

76 
69 

74 

70 

77 
65 

66 
46 

68 
49 

71 
56 

72 
61 

65 
48 

64 

50 

71 
53 

68 

57 

71 
55 

67 
50 

65 
47 

64 
53 

70 
57 

69 
59 

71 
62 

71.0 
57.2 

VERMILION  LOCK 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

63 
40 

70 
43 

74 
57 

72 
57 

72 
61 

65 
6  0 

70 
61 

80 
61 

72 
60 

73 
62 

73 
62 

81 
58 

79 
58 

76 

70 

76 
70 

78 
65 

73 
50 

66 

51 

70 
53 

72 
63 

68 
5! 

64 
47 

67 
50 

65 
58 

71 
58 

66 
53 

67 
47 

65 
51 

67 
57 

74 
57 

71 
63 

71.0 
56,8 

MAX 
MIN 

See  Heleranci  N 

3l«t  Following  Stall 

in  Indax 

-  8  - 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
MARCH 


SOUTH  CENTRAL 


MAX 
M1N 


Day  of  Month 


C ARV I LLE  2  SW 

MAX 

70 

77 

77 

74 

73 

74 

81 

76 

77 

78 

60 

76 

78 

61 

bo 

73 

64 

74 

74 

70 

66 

70 

71 

7  0 

70 

66 

64 

69 

72 

72 

79 

MIN 

44 

55 

54 

55 

57 

55 

60 

60 

57 

66 

59 

52 

66 

67 

69 

56 

45 

43 

49 

61 

51 

48 

52 

59 

52 

51 

42 

55 

57 

61 

63 

FRANKLIN  3  NW 

MAX 

72 

73 

7* 

79 

67 

75 

81 

70 

79 

78 

80 

81 

78 

82 

63 

74 

66 

73 

73 

69 

65 

73 

73 

71 

66 

6  3 

65 

69 

74 

73 

75 

MIN 

50 

44 

55 

61 

61 

62 

63 

62 

58 

71 

5  9 

53 

59 

72 

73 

50 

43 

46 

55 

55 

49 

47 

48 

49 

53 

50 

44 

34 

58 

65 

60 

LAFAYETTE  F A A  AP 

MAX 

74 

78 

76 

77 

68 

76 

83 

70 

77 

77 

60 

83 

80 

80 

61 

74 

67 

72 

73 

68 

65 

72 

70 

72 

69 

61 

64 

69 

72 

73 

81 

MIN 

50 

59 

58 

60 

59 

64 

57 

61 

60 

68 

64 

54 

71 

72 

73 

51 

44 

45 

53 

52 

49 

48 

52 

63 

54 

49 

4  1 

54 

58 

66 

56 

MORGAN  CITY 

MAX 

67 

71 

74 

74 

75 

»6 

74 

79 

72 

80 

77 

79 

79 

78 

61 

80 

73 

65 

73 

74 

6^ 

70 

71 

73 

72 

69 

6  9 

65 

75 

74 

MIN 

49 

59 

56 

59 

62 

61 

63 

63 

6: 

61 

64 

57 

65 

70 

72 

71 

47 

4^ 

50 

62 

50 

53 

54 

58 

51 

53 

47 

51 

60 

60 

NEW   IBERIA  5  NW 

MAX 

68 

74 

76 

73 

77 

73 

75 

62 

60 

77 

77 

BC 

62 

60 

80 

81 

73 

66 

71 

73 

68 

64 

71 

71 

72 

69 

61 

62 

69 

72 

6  9 

•          *  • 

MIN 

43 

57 

56 

57 

59 

58 

56 

61 

61 

63 

62 

54 

67 

70 

71 

72 

42 

43 

53 

60 

45 

42 

51 

58 

52 

49 

41 

49 

57 

60 

57 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHVILLE  WSO 

MAX 

71 

72 

70 

67 

73 

73 

65 

74 

75 

73 

72 

77 

78 

78 

75 

64 

71 

73 

73 

63 

66 

72 

70 

69 

64 

65 

70 

73 

73 

73 

MIN 

48 

55 

57 

56 

58 

58 

60 

60 

58 

65 

69 

63 

66 

67 

68 

55 

52 

47 

52 

6  0 

53 

54 

53 

62 

62 

5  6 

52 

55 

59 

65 

65 

D I AMDND  4  NW 

MAX 

69 

69 

70 

67 

66 

76 

79 

74 

75 

79 

75 

71 

79 

60 

61 

77 

61 

73 

73 

78 

75 

62 

71 

66 

68 

63 

63 

70 

70 

76 

79 

MIN 

39 

52 

54 

54 

55 

5B 

67 

58 

57 

64 

64 

63 

65 

70 

71 

58 

43 

39 

46 

63 

50 

44 

46 

56 

54 

55 

43 

48 

55 

64 

67 

O0NAL0SONVILLE  3  E 

MAX 

73 

77 

79 

77 

67 

77 

e  i 

6V 

83 

80 

81 

65 

64 

78 

77 

75 

75 

74 

69 

70 

70 

75 

MIN 

56 

59 

58 

59 

63 

61 

57 

54 

69 

72 

75 

4* 

41 

42 

66 

48 

53 

56 

45 

59 

64 

GALLIANO 

MAX 

67 

72 

72 

76 

73 

46 

75 

78 

67 

78 

61 

78 

72 

8  0 

81 

60 

74 

66 

71 

73 

75 

65 

69 

68 

73 

73 

65 

66 

69 

77 

75 

MIN 

45 

5  6 

60 

61 

59 

60 

65 

64 

56 

58 

57 

67 

68 

71 

72 

72 

49 

46 

50 

51 

50 

49 

53 

55 

54 

55 

44 

53 

59 

64 

67 

HOUMA 

MAX 

72 

76 

71 

72 

66 

75 

78 

79 

68 

75 

81 

75 

79 

62 

61 

73 

7* 

6  9 

64 

65 

69 

76 

7  6 

MIN 

46 

46 

60 

59 

61 

41 

64 

64 

59 

59 

66 

62 

69 

72 

73 

73 

45 

45 

45 

58 

49 

48 

52 

56 

55 

53 

44 

50 

56 

58 

6  6 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO 

AP 

MAX 

74 

80 

73 

76 

66 

74 

78 

67 

8  0 

79 

78 

77 

81 

83 

84 

78 

65 

72 

75 

75 

63 

69 

7* 

74 

73 

62 

65 

73 

72 

75 

78 

MIN 

41 

61 

61 

61 

60 

61 

62 

58 

54 

69 

59 

56 

71 

74 

75 

53 

44 

40 

47 

58 

50 

49 

45 

63 

57 

51 

42 

59 

6  2 

66 

56 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO 

C  I 

77 

64 

6  7 

78 

74 

78 

8  1 

8  1 

75 

63 

7  1 

7  5 

73 

62 

67 

7  1 

MIN 

48 

61 

60 

61 

59 

61 

65 

61 

57 

68 

6  3 

62 

69 

71 

73 

53 

47 

45 

51 

56 

53 

52 

53 

PARAD I S  7  S 

MAX 

70 

75 

73 

75 

73 

76 

76 

78 

77 

78 

79 

79 

80 

61 

8  0 

78 

65 

73 

75 

75 

74 

68 

71 

70 

72 

71 

64 

66 

73 

73 

79 

MIN 

47 

61 

59 

60 

59 

60 

68 

64 

57 

69 

62 

60 

69 

71 

74 

59 

46 

43 

56 

66 

52 

46 

52 

60 

57 

54 

42 

57 

58 

65 

68 

QUARANT I NE 

MAX 

61 

71 

71 

64 

67 

64 

70 

72 

66 

72 

74 

69 

73 

75 

74 

73 

69 

63 

66 

72 

68 

61 

66 

71 

70 

65 

61 

65 

69 

73 

70 

MIN 

50 

52 

50 

54 

59 

54 

57 

57 

55 

65 

61 

60 

60 

65 

6  6 

62 

52 

50 

56 

61 

54 

54 

55 

55 

59 

59 

54 

56 

58 

62 

61 

RESERVE 

MAX 

64 

70 

75 

77 

77 

68 

75 

76 

66 

80 

79 

8  0 

77 

60 

62 

82 

72 

73 

74 

75 

7? 

63 

68 

73 

71 

70 

65 

65 

70 

70 

73 

MIN 

43 

53 

57 

59 

59 

54 

56 

62 

57 

61 

62 

57 

63 

69 

73 

70 

43 

46 

44 

55 

51 

47 

47 

6  0 

53 

5  2 

44 

54 

59 

61 

6  5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

72 

80 

77 

75 

73 

74 

80 

78 

60 

78 

78 

74 

62 

6  6 

86 

82 

64 

75 

60 

77 

74 

69 

73 

68 

77 

75 

65 

72 

71 

76 

80 

MIN 

36 

61 

60 

61 

59 

59 

58 

62 

58 

63 

61 

66 

66 

68 

70 

52 

43 

40 

50 

63 

52 

46 

56 

53 

60 

54 

44 

50 

58 

64 

68 

SCHR I E VER 

MAX 

73 

78 

77 

78 

71 

77 

80 

75 

80 

80 

60 

78 

82 

85 

85 

77 

66 

76 

77 

77 

69 

69 

75 

70 

71 

65 

65 

70 

76 

74 

8  1 

MIN 

43 

62 

59 

61 

60 

6  0 

66 

62 

57 

65 

65 

58 

68 

61 

73 

37 

42 

41 

46 

66 

49 

45 

51 

61 

51 

52 

43 

54 

58 

65 

66 

25     26  27 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
MARCH  1973 


ALEXANDRIA   WSO  AP 
BATON  ROUGE  WSO  AP 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
N  0  MOISANT  WSO  AP 
SHRE VEPORT  WSO  AP 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


o 

a  % 

in  r_ 

<U  ■- 

a:  Q 


0)  Q. 
at  <s> 


2.9 

4.7 

h. 

5.0 

2.6 


9.3 
10.2 
12.5 
12.0 

8.6 


25++ 
28++ 
40++ 
36++ 
26  +  + 


o  — 

t—  t/> 

5^ 


13 
19 
18 
14 
17 


M-  E 

o  _ 

1/1 

is 


24+| 

24 

24 

24 

13 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 

00     06     12  18 


88 
88 
90 
65 
74 


91 
91 
92 
87 
79 


63  68 
66|  69 
74 
74 
58 


72 
70 
58 


Number  of  days  with 
precipitation 


> 
o 

9° 

CN  O 


2j  16 
21 
21 
21 
19 


41 


6.5 

1  7,3 
•I  7.1 

7.9 

7.2 


i-  o 

0)  <u  — 

O)   >  <D 

O    O  ifl 

a> 

>  - 


>-  C 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
MARCH  1973 


JS 

U> 

Day  of  month 

0) 

c 

Station 

Q. 
01 

Q 

(  IN) 

Tim 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

MAX 
MIN 

68 
45 

69 
45 

71 
50 

78 
5  I 

75 
55 

69 
54 

68 
56 

82 
57 

68 
59 

75 
60 

73 
63 

81 

57 

84 
57 

75 
68 

75 
69 

75 
63 

63 
45 

67 
45 

77 
47 

69 
53 

68 
52 

67 
48 

73 
48 

72 
54 

60 
51 

70 
51 

56 
49 

70 
49 

77 
53 

75 
62 

67 
bi 

71.5 
54. 1 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 

march  ma 


Day    Ol  Month 


10    11     12     13     14     15     16     17     18     19    20     21     22     23    24  25 


27     28     29     30  31 


NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN  EXP  STATION 


K00DK0RTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  0 
LSU  BEN-HUR  EXP  STA 


EVAP 
WIND 


EVAP 

MAX 

MIN 


EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 


,10  .02 

7  7 

8*  66 

58  39 


.18  .16 

9  27 

86  66 

56  38 


.11 
56  86 


.15,  .21]  .09  .12  .1*  .181  .191  .11 

22     33     94     75  104 


15    .18    .07  .18 

22     2*    26  41 


46     46  56 


.14 

15  39 

78  65 

50]  5T 


.OS  .09  .07  .141  ,os  3.63B 
45|     19|    26     39     41  1565 


.02  .05 
19  14 
68 


.001 

52  44 

65  72 

35  58 


See  Reference  NoteB  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


MARCH  1973 


STATION 


z 

O 

> 


u 

COUNTY  | 


_ 
p 
- 


_ 

= 

'J 
C 


z 

C 

— 


OBSERVATION 

:::  :z  a?c 

7A21E5 


cu   a   <x  <! 

|      =      >      r  - 


OBSERVER 


iBEE. 

ALEXANDRIA 

a.exa  -2: :  -  »s:  ts 

AMITE 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 
ASHLAND  2  S 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BAYOU  3:«*EL  LOCK 
BEE*"AN   3  NE 

BELAH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
BODCAU  P IRE  TOWER 
BOGALUS A 
BOOTHVILLE  WSO 
BUNK IE 

CALHOUN  EXP  STATIDN 
CARVILLE  2  SW 
CHATHAM 
CLINTON 

COCODRIE 
COLFAX 

columbia  locks 
converse 
cotton  valley 
covington  4  nnw 
crowley  exp  sta-::  . 
curtis  1  sse 
de  quincy  4  n 
de  ridder 


DIAMOND  4  NW 
DONALDSONVILLE 
ELIZABETH 
EPPS  6  W 
EJNICE 
FARMERVILLE 
FRANKLIN  3  NW 
FRANKL I NTON  3 

GLOSTER  1  W 


3  E 


5. 


GONZALES 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  GATEAU 

-  ■  :  \ \ 

GRAND  ISLE  NO  2 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
GREENWOOD  FIRE  TQwER 
HACKBERRY  8  SS« 

3  .« 

HANNA  3  S 

HARRISONBURG  LOCK  NO  2 
HAYNESVILLE  2  WSW 
HINESTON  *  NNE 
HODGES  GARDENS 
HOMER  EXP  STATION 

-:ss*:  • 
-: .  - . 

JEANERETTE  EXP  STA 
JENNINGS 

JONESBQRO  FIRE  TOWER 

JONESVILLE  LOCKS 

KAPLAN  S  S 

KEITHVILLE 

KENTWOOD 

KINDER  3  W 

K  Z  "  A  N 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE   FA A  AP 

LAKE   ARTHUR   10  S» 


lit  .ERMILION 
05  RAPIDES 

05  RAPIDES 

*6  " L\Z\f a-ia 
02  claiborne 

<a-:-:'::-e; 
2  3  horehouse 
'.6  E  si": 

Ofl  IBERVILLE 
.3  MOREHOUSE 

09  LA  SALLE 
'-2  BIENVILLE 

:.  izii.-- 

06  «as-:n;':'v 

09  PLAQUEMINES 

5  AVOYELLES 
C2  OUACHITA 
08  IBERVILLE 
02  JACKSON 
2  s  E  F E . :  C  I  -  - 

2  9  TERREBONNE 

05  GRANT 

02  CALDWELL 
04  SABINE 
01  WEBSTER 

06  ST  TAMMANY 

07  AC  AO  i  A 

b:ss:er 
91  beauregard 
d"i  beauregare 


:3 

.5 


:9  i . . ; .  E  :  ie  : 

09  ASCENSIDN 
9J  ALLEK 

WEST  CARROLL 

ST  landri 
'-2  UN  I  on 

03  ST  MARY 
9fl  MASH]  IGTC 
19  LAFOURCHE 
01  DE  SCTC 

09  ASCENSION 

04  NATCHITOCHES 

.5  s*  landri 

NATCHITOCHES 

. -. : : :  - • : 

ST  HELENA 

:  =  -":•• 

CAMERON 

*ANo:?A-;i 


2. 

99 
'.2 

:5 
:  - 

-2 


r  e  :  : : .  e  ; 
.i 
• 

:  - : : :  E  2 

SABINE 
CADDO 

2  9  terrebc  e 
23  :ee=:a 

9"!  ,E  =  :  OAVIS 

02  JACKSON 
9§  Ci'i-OULA 
07  VERMILION 
01  CADDO 
2s  -iNGIPAHDA 
91  ALLEN 
01  BOSSIER 
.3  LAFAYETTE 
:a  .AFAYETTE 
07  C AMERDN 


3  35  33 

3  •:  ot 

-  2-2  ;i 

-  3  3  r 
3:  3: 

9  32  4s 
29  49 

3;  49 

2  5 

33  .3 


3 : 

31  35 

3:  2-- 
2:  3.  «.= 
2;  .- 

30  50 

2- 

32  25 
29  53 
3  :  33 


.1 


3;  .3 

3.  3? 

35  :2 

32  21 

3 :  ;  -. 

30  3C 

32  25 
3.  .3 

33  .2 

■:  :: 


5  2  ;\ 

52  33 


5">       51  52 


? :  3  - 

'3  '3 

53  :- 

-2  -2 

92  25 

90  07 

92  22 

93  3s 
5  2  It 
93  .3 

39  50 

5  2  5  t 


90  54 
5  2  5- 
92  02 
5  3  2^ 
5  .  2  2 
90  40 
5  2  55 

:-  2 : 

25 

- :  2 ; 


-2  -2 

5.  52 
92  16 
2  50 
90  31 
92  i<- 
5  3  3  = 
92  01 
-  59 
92 


.50 


10 

363  59 


BA 


BA 


- 
- 

H 
- 
- 
- 


- 

H 

:  - 


CITH  ABBEVILLE 
ALEXANDRIA  H*-'-  PLANT 
RATI  .EA'-ES   i  E  -  .  2  3  c 
JIBE:'  -::.E'23 
LOUISIANA  f;:es-5 •  ;;»m 

::.:-:•>  :-.  rartix 

CIT1  := 


»  e  i  *  -  e  ;  :?; .  ::e 

.3  2:^=:  ::  ENGINEER5 
INACTIVE  1/1/73 

LOUISIANA  FORESTRY  CDMH; 
SOUTHER*  NATURAL   5AS   2  3 

_:.:::i'>i  forestri  2:»m 

CROW*  ZELLERBACH 
NATL   1 E       '-  • 

sou) 

.  3    -  NORTH  LA  E':  STA 

-  s  f.e.::  -Ei."-  -:s; 
:• .  1  e  * :  i  ■ . : 5 

KENNETH  -1  CAIN 

inactive  7/29/66 
«.  :.  »;:-ar:s 

.  S  :;?SS  22=  E3:E:S3 
WILLIA"  R.  3TT 

..  a..:'> 
ST  .:3E:-  aBB  E - 
RICE   E';E:>E>"  :"i 
LSU  RED  RIVER  VL Y  EXP 
LA  C:=:   i'>2    [WE  22- 
: 2 "  '   WATER  PLANT 

.1 .  PLAQ  PARISH  EX?  STA 
FIRST   NITRDGEH   2  2-=. 

:a.;as:e.  :i=£:  :: 

TRUCKLINE  GAS  CO. 
=3=   -.  FDNTENOT 

h.  w.  thurston*  jr. 
i  \  -■  ..  la,  e.  e  cth  :  c  2  : 
e:."-e:  >  na-  ;a3  :: 
lafdurche  d 

-A:2iiE*  .i-:E3'> 

c  :  " •  ;=  gonzales 
.:.:s:ana     =  e  s~=  •  ::»m 
3-  ;-^.E3  ::..  =  22 

WALLACE   2 : 3 1 2 1 E :    . : . 

BRANO  :;-E 
-3.     ;=  BREENS3URC 
MRS.   LAURA  L.  CAMFBE.. 
.A  Ft^sj-i-  CONK 

.  3  .;.:.:==  22^  ::■ 
an*  ■  lam 

2  *::: 

: '-ACTIVE  4/i  "2 

• ;  2  •  \  ■  :  2 . 

IRVIN  C.  MORRISON 
-.223.  . 

LA   -  :  . .    :  i;  -    :  :  :    2  ". 

thdmas  :,  :- i a .  =  s 

i :  -  -.  ■ .  2  5TI 
.s:a  i  .s. 

.  :  F F Ei  2  3  BAY 1 5  :  -  :  I  2  - 
LOUISIANA  FORESTRY  COM 

.3  2:  —  ;  :=  e  ne  :  a  i  ■ : 

TRUNKLlNE    2.3  22 

mrs  lillian  alexanoei 
af:-:e  .  "Ixon 

22.= . I ..E 
JNITEC    '.- 1    PIPELINE   2  3. 

- .  : : : :  - .  ■ .  - 

.  s  =  = :  -:■  :  ■ 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
MARCH  1973 


STATION 


O 

Z 
X 

w 

Q 
Z 


COUNTY 


w 
Q 

H 
H 
< 
►J 


U 
Q 

!D 
H 

o 

2 

o 


z 

o 

> 

u 
w 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


til 

°-  ■ 

m  - 


OBSERVER 


LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
LOGANSPORT  4  ENE 
LONGVILLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
MAMOU  4  S 
MANSFIELD  3  WSW 
MANY 

MARION 
MARKSVI lle 
MARTIN   FIRE  TOWER 
MELVILLE 
MERMENTAU 
MINDEN 
MITTIE  2  SE 
MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 
MORGAN  CITY 


NATCHITOCHES 
NEW  IBEPIA  5 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 


NW 

NF  WSO  CI 
MOI  WSO  APR 
AUO  WSO  CIR 
ALGIERS 
CITRUS 
DUBLIN 
JEFFERSON 
JOURDAN 


NEW  ORLEANS  LONDON  I 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 
OAKDALE 
OAK  GROVE 
OAKNQL I A 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 
PARADIS  7  S 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
PLAIN  DEALING 
QUARANTINE 
RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
RUSTON 

RUSTON-L A  TECH  UNIV 

SAINT  BERNARD 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

ST.  LANDRY 

SCHRIEVER 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SHREVEPORT  WSO  AP  I 
SIMMESPORT  1  SE 
SIMPSON  10  ESE 
SINGER 

SLIDELL 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 
SPRINGHILC 

SPRINGVILCE  FIRE  TOWER 

STERL INGTON 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

TALLULAH  2  SW 

VERMILION  LOCK 

V I  DAL  I A  NO  2 


5074 
5078 
5090 
5266 
5527 
558* 
5620 
5852 
5874 
5892 

5908 
5920 
5935 
6117 
6U2 
6244 
6271 
6303 
6310 
6394 

6582 
6657 
6659 
6660 
6664 
6666 
6668 
6669 
6671 
6672 

6675 
6679 
6836 
6866 
6911 
6938 
6962 
6978 
6995 
7096 

7161 
7304 
7344 
7572 
7767 
7932 
7950 
8046 
8065 
8067 

8108 
8137 
8163 
8169 
8295 
8405 
8440 
8507 
8515 
8519 

8539 
8669 
8683 
8715 
8785 
8828 
8831 
8923 
9319 
9357 


CALCASIEU 
CALCASIEU 
EAST  CARROLL 
VERNON 
DE  SOTO 
BEAUREGARD 
E   BATON  ROUG 
EVANGEL INE 
DE  SOTO 
SABINE 

UNION 

AVOYELLES 

RED  RIVER 

ST  LANDRY 

ACADIA 

WEBSTER 

ALLEN 

DUACHITA 

OUACHITA 

ST  MARY 

NATCHITOCHES 

IBERIA 

ORLEANS 

JEFFERSON 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 
ORLEANS 
ALLEN 

WEST  CARROLL 
E  FELICIANA 
ALLEN 

POINTE  COUPE 
LA  SALLE 
ST  LANDRY 
ST  CHARLES 

ST  TAMMANY 

ST  HELENA 

BOSSIER 

PLAQUEMINES 

ST  JOHN  BAPT 

CAMERON 

CADDO 

VERNQN 

LINCOLN 

LINCOLN 

ST  BERNARD 

W  FELICIANA 

TENSAS 

EVANGELINE 

TERREBONNE 

WASHINGTON 

CADDO 

POINTE  COUPE 

VERNQN 

BEAUREGARD 

ST  TAMMANY 

UNION 

WEBSTER 

LIVINGSTON 

OUACHITA 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 

MADISON 

VERMILION 

CONCORDIA 


11 
1 
7 

11 
4 
9 
9 
1 

11 
2 
5 

a 

8 

a 

6 
8 
8 
8 

8 
6| 
4 
3 
6 
4 
8 
11 
2 
5 

10 
b 

11 
8 
8 
5 

11 
4 
91 
9 

5 
8 
8 
2 
5 
10 
11 
1 
4 
4 

6 
9 
11 
6 
9 
4 
4 
3 
5 
8 


30  15 

30  07 
32  49 

31  09 

31  59 
30  36 
30  22 

30  34 

32  01 

31  34 

32  54 

31  09 

32  06 
30  41 
30  11 
32  36 

30  42 
32  31 
32  33 

29  41 

31  46 

30  03 
29  57 
29  59 
29  56 

29  56 

30  03 
29  57 
29  56 
29  59 

29  59 

29  59 

30  49 

32  52 
30  44 

30  36 

31  00 

31  52 
30  32 

29  47 

30  27 
30  42 

32  54 

29  13 

30  04 

29  44 
32  58 

30  57 
32  32 
32  31 

29  52 

30  43 

31  57 
30  51 

29  44 

30  51 

32  28 

30  59 

31  13 
30  39 

30  17 

32  54 

33  00 
30  26 
32  43 
30  51 

30  13 
32  24 
29  47 

31  35 


93  13 
93  13 
91  12 
93  16 
93  57 
93  14 

91  10 

92  26 

93  44 
93  29 

92  15 

92  02 

93  14 

91  45 

92  35 

93  18 
92  53 
92  03 

92  07 
91  11 

93  05 

91  53 
90  05 
90  15 
90  08 
90  02 

89  59 

90  08 
90  06 
90  01 

90  04 

90  07 

92  41 

91  23 

90  59 

92  47 

91  40 

92  16 

92  06 
90  26 

89  47 

90  45 

93  41 

89  16 

90  34 

92  49 

94  00 

93  17 
92  36 
92  39 

89  50 

91  18 

91  14 

92  16 

90  49 
89  59 

93  49 

91  48 

92  50 

93  25 

89  46 

92  34 

93  27 

90  39 

92  05 

93  01 
93  23 

91  13 

92  12 
91  26 


5 
9 

105 
240 
210 
114 
21 
55 
373 
260 

190 
87 

270 
30 
16 

250 

120 
78 
80 
5 

130 
25 

4 
6 

2 
0 

22 
2 

10 

12 

0 

103 
115 
130 
67 
70 
100 
65 
6 

30 
190 
291 
5 
13 
4 

200 
238 
300 
275 

5 
60 
78 
50 
15 
330 
254 
40 
220 
150 

10 
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240 
32 
60 
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12 
85 
14 
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8A 
MIDI  Ml  D 


8A 
8A 
5P 

9A 
5P 

8A, 


8A 


84 
3A 
5P 
74 
94 
?P 
74 
84 

84 
84 


8A 
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8A 
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7A 
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8A  8A 


5P 
8A 
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MIDI  MID 
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7A 
8A 
7A 
IP 
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8A 
7A 
4P 


9A 
8A 
8A 

4P 


74 
8A 
8A 
8A 


8A 

5P 
5P 
8A 

6P 
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84 


8A 
8A 
8A 


8A 
IP 
7A 
8A 
8A 
8A 
7A 
8A 

8A 

5P 
5P 
8A 

6P 
IP 
MID 
7A 
7A 
8A 

8A 
IP 
7A 
IP 
8A 
7A 
8A 
8A 
8A 
8A 


C  HJ 
H 

C  H 
C  H 
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H 

C  H 
H 

C 

c 

C  H 
H 

C  HJ 
C  H 


8A  GH 
C 

H 

C  HJ 


U  S  CORPS  OF  ENGINFERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C.   R.  EVANS 
JAMES  M,  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
USDA-ARS 

TRANSCONTINENTAL  G  V  C 
BENNETT  STRANGE 
ROBERT  R.  GENTRY 

TOWN  QF  MARION 

TOWN  OF  MARKSVI LLE 

HERSHEL   L.  CULPEPPER 

RUTH  T.  HEBERT 

RAYLN  FALL 

W.   G.  SPARKMAN 

THOMAS  V.  BURNITT 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  MONROE 

U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 
GULF  S.  RESEARCH  INST. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 

SWG  AND  WATER  BOARD 
N.  0.  SWG.  AND  WTR.  BD. 
LEONARD  A.  RICHMOND 
J   D  SANFORD 
PERCY  E.  DREHER 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 
HAROLD  L.  BAQUE 
R.   MELANCON/  JR. 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LEON  SANDERS;  JR. 
DELTA  NAT  WILDLIFE  REF. 
GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 
LA  WLDLF  t  FISH  CUMM 
MRS.   JO  B.  HARTSELL 
LSU  WEST  LA  EXP  STA 
CITY  OF  RUSTON 
LA  TECH  UNIVERSITY 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NE  LA  EXPERIMENT  STA 
CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 
CDNRAD  M,  LEBLANC 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
LEWIS  GREMI LL ION 
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REV.  BOBBY  N.  PARISH 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 
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A.  D.  MATLOCK 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA  POWER  &  LIGHT  CO 
MISS  NETA  A.  TURNER 
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USDA-ARS  ENTOMOLOGY  RES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 
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WESTDALE  3  SW 

WINNFIELD  2  W 
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RED  RIVER 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE-  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

Ho  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  ayerage  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourlv 
Precipitation  Data.)  K  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

°    £e?0Mdin?,R^n  Gag!  station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data     bulletin       I'  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issi 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20C  single  copy;   20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


Ju««cy^r!htahe;iUe?"^MSuSriSS8W.the  Natl°nal  """"^  A™*"<=  *-i»i.tr.tion,  and  „  copied  fro.  records  on  fil.  at   the  NatiOna! 

Director,  National  Climatic  Center 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

4       STATIONS  88       DATE  26+ 

LOwFST  TEMPERATURE 
ASHLAND  2   S  27       DATE  10 

GRFATE'ST  TOTAL  PRECIPITATION 
DIAMOND  4  NW  15.56 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ASHLAND  2   S  4.99 


GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
MC.lP.GAN  CITY  7.81     DATE  18 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 
APRIL  1973 


SUtton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1 .00  or  More 

g  s 

5  3 

*  k 

*       •  * 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

TO  i  2 

49  6 

59  9 

B 1 

23 

3  3 

12  + 

197 

0 

0 

1 

9 

7,33 

2.72 

25 

a  0 

o 

e 

4 

2 

L0GANSP0RT  4  ENE 

72.6 

49.4 

61. 0 

83 

25 

29 

11  + 

168 

0 

0 

3 

0 

6.52 

1.87 

1.71 

17 

.0 

0 

9 

6 

2 

MINOEN 

71.0 

50.4 

60.7 

-  4.9 

62 

23 

32 

11  + 

171 

0 

0 

2 

7.03 

2.10 

16 

.0 

0 

7 

5 

3 

PLAIN  DEALING 

70.1 

48.6 

59.4 

-  5.2 

81 

23 

30 

11  + 

208 

0 

0 

4 

0 

8.14 

2.55 

2.48 

16 

.0 

0 

9 

5 

3 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

72.3 

51.7 

62.0 

-  3.3 

83 

22 

33 

11 

145 

0 

0 

0 

0 

6.44 

1.87 

2.04 

24 

.0 

0 

10 

<• 

2 

WESTDALE   3  SW 

71.0 

49.2 

60.  1 

82 

23 

31 

11 

194 

o 

0 

3 

0 

5.38 

1.59 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

60.5 

-  4.7 

6.81 

1.84 

.0 

#       *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

72.1 

SO.l 

61.1 

83 

14 

31 

1 1 

167 

0 

a 

2 

0 

6.09 

1.92 

24 

.0 

0 

12 

4 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

71.9 

50.9 

61.4 

-  4.0 

82 

26 

31 

11 

162 

0 

0 

1 

0 

6.58 

1.64 

2.44 

25 

.0 

0 

9 

4 

3 

CHATHAM 

73.2 

49.5 

61.4 

83 

26 

30 

11 

165 

0 

0 

2 

0 

7.79 

1.88 

25 

.0 

0 

10 

5 

3 

FARMERVI LLE 

73.  1 

50.6 

61.9 

82 

14 

32 

11 

144 

0 

0 

1 

0 

7.  37 

2.75 

16 

.  0 

0 

8 

4 

2 

HOMER   EXP  STATION 

70.5 

49.9 

60.2 

81 

15 

31 

11 

183 

0 

0 

2 

0 

7.99 

1.92 

25 

.0 

0 

9 

6 

3 

MONROE   FAA  AP 

70.1 

50.7 

60.4 

80 

19  + 

35 

11  + 

173 

0 

0 

0 

0 

5.15 

1.12 

24 

.0 

0 

12 

3 

2 

MONROE  CITY 

73.2 

52.8 

63.0 

83 

25 

35 

10 

120 

0 

0 

0 

0 

6.88 

1.56 

24 

.0 

0 

10 

5 

2 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

71.0 

50.6 

60.8 

61 

15 

31 

11 

169 

0 

0 

2 

0 

5.31 

1.75 

25 

.0 

0 

7 

4 

2 

WINNFIELD  2  H 

73.2 

50.6 

61.9 

62 

25  + 

30 

11 

150 

0 

0 

3 

5.51 

1.83 

18 

.0 

0 

8 

3 

3 

DIVISION 

61.3 

-  4.1 

6.52 

1.37 

.0 

*       *  » 

NDRTHEAST  03 

74  •  3M 

52 .  5M 

63  ■  4M 

3  3 

20+ 

34 

1 1 

120 

0 

0 

0 

0 

6.55 

2.03 

24 

•  C 

o 

6 

4 

3 

EPPS  6  W 

71.9 

52^2 

62.1 

82 

22  + 

33 

11 

150 

0 

0 

0 

-> 

7.75 

2.17 

18 

.0 

0 

6 

4 

4 

LAKE  PROVIDENCE 

72 . 1 

52  . 5 

62 . 3 

83 

22 

35 

11  + 

139 

0 

0 

0 

0 

8.74 

3. 10 

18 

.0 

0 

7 

4 

4 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

71.8 

52.6 

62.2 

-  3.3 

83 

15 

34 

11 

140 

0 

0 

0 

0 

9.51 

4.35 

2.53 

18 

.0 

0 

7 

5 

4 

TALLULAH  2  SW 

72.7 

53.2 

63.0 

-  2.1 

84 

21 

35 

11  + 

134 

o 

0 

0 

0 

7.50 

2.61 

2.64 

18 

.0 

0 

6 

3 

3 

WINNSBORO 

72.3 

52.9 

62.6 

-  3.3 

82 

20  + 

34 

11 

137 

o 

0 

o 

0 

8.66 

4.32 

2.41 

25 

.0 

0 

7 

4 

4 

OIVISION 

62.6 

-  2.8 

8.45 

3.48 

.0 

*       »  * 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

71.6 

49.1 

60 . 4 

84 

15 

27 

10 

195 

0 

0 

3 

1 

4.99 

2.01 

25 

o 

7 

4 

1 

CONVERSE 

73.0 

50.0 

61.5 

83 

26 

30 

11 

163 

a 

0 

2 

0 

5.55 

1.39 

25 

.'c 

0 

6 

5 

3 

GORUM  FIRE  TOWER 

74. 7M 

52. 2M 

63. 5M 

84 

25 

31 

10 

104 

0 

0 

1 

0 

9.39 

4.35 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

LEESVILLE 

73.6 

51.4 

62.5 

85 

26 

32 

11* 

148 

0 

0 

2 

0 

9.59 

4.40 

16 

.0 

0 

6 

3 

3 

MANY 

72.5 

50.0 

61.3 

83 

26 

30 

11 

174 

0 

0 

3 

0 

5.72 

1.66 

18 

.0 

0 

7 

4 

2 

NATCHITOCHES 

75  •  9 

51.6 

63,8 

85 

25 

33 

13  + 

118 

0 

0 

0 

0 

5.54 

1.35 

17 

q 

3 

it 

1 

DIVISION 

62.2 

-  4.1 

6.80 

1.67 

.0 

«       «  * 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

73.0 

54.0 

63.5 

84 

26 

35 

11 

123 

0 

0 

0 

0 

7.64 

2.43 

7 

.0 

0 

7 

4 

3 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

71,9 

51.2 

61.6 

-  4.2 

82 

25 

32 

10 

162 

0 

0 

1 

0 

8.75 

3.05 

2.82 

17 

.0 

0 

9 

9 

3 

BELAH   FIRE  TOWER 

72.8 

52.5 

62.7 

84 

26 

34 

10 

138 

o 

0 

o 

0 

10.72 

3.30 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

BUNK  I E 

74. 1 

54.7 

64,4 

-  2.7 

8  5 

25 

37 

10 

106 

0 

0 

0 

0 

11.00 

5.22 

4.55 

18 

o 

7 

3 

COLFAX 

72.9 

52.4 

62.7 

63 

26 

34 

10 

141 

0 

0 

0 

0 

3.49 

16 

.0 

0 

GRAND  COTEAU 

74.1 

55.0 

64.6 

87 

25 

37 

1 1 

103 

0 

0 

0 

0 

8.85 

3.82 

16 

.0 

0 

7 

3 

3 

HINESTON  4  NNE 

72.7 

50.8 

61.8 

84 

26 

31 

11 

162 

o 

o 

2 

o 

9.97 

4.12 

16 

.0 

0 

6 

5 

3 

JONESVILLE  LOCKS 

72,4 

54.3 

63.4 

83 

26 

31 

11 

115 

0 

0 

1 

0 

10.69 

3.57 

18 

.0 

0 

8 

5 

5 

MAMOU  4  s 

75  ,  8 

55  .3 

65.6 

87 

25 

38 

10 

79 

0 

0 

0 

0 

10.19 

2.55 

16 

o 

8 

6 

4 

MELVILLE 

73.5 

54.9 

64.2 

-  3.7 

85 

25 

37 

11+ 

99 

0 

0 

0 

0 

7.30 

2.45 

2.20 

17 

.0 

0 

6 

4 

3 

NEW  ROADS  5  ESE 

73.5 

54.0 

63.8 

84 

24 

36 

11 

114 

0 

0 

0 

0 

6.91 

2.38 

17 

.0 

0 

7 

3 

3 

OLD  RIVER  LOCK 

72.4 

54.8 

63.6 

84 

26 

42 

10  + 

101 

o 

o 

o 

o 

10.32 

2.75 

17 

.0 

0 

8 

4 

4 

OLLA   3  SSW 

72.6 

50.7 

61.7 

83 

15 

29 

11 

158 

0 

0 

3 

0 

7.58 

2.65 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

WDOOWORTH  STATE  FOREST 

73.5 

53.9 

63.7 

85 

26 

33 

10 

119 

0 

0 

0 

0 

7,25 

2.75 

7 

.  0 

o 

7 

3 

3 

DIVISION 

63.4 

-  3.9 

9.03 

3.71 

.0 

*       »  * 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

76.0 

52.7 

26 

11 

105 

0 

0 

0 

0 

14.21 

4.52 

17 

.  0 

5 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

R 

75.4 

55.6 

65.5 

-  2.7 

67 

25 

37 

1 1 

91 

0 

0 

0 

0 

10.10 

5.33 

4.32 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

BOGALUSA 

75.5 

54.4 

65.0 

-  2.0 

85 

25  + 

35 

11 

97 

0 

0 

0 

0 

12.06 

6.54 

3.69 

18 

.0 

0 

6 

4 

4 

CLINTON 

75.1 

51.9 

63.5 

84 

25  + 

31 

1 1 

125 

0 

0 

2 

0 

10.62 

3.44 

17 

.0 

0 

a 

5 

4 

COVINGTON  4  NNW 

75.3 

53.0 

64.2 

-  3.0 

84 

25 

36 

11+ 

101 

Q 

o 

o 

o 

10.49 

5.23 

3.70 

16 

.0 

0 

1 

5 

4 

FRANKLINTON  3  SW 

75.  B 

50.8 

63.3 

86 

25 

31 

11 

128 

0 

0 

1 

0 

13.84 

4.58 

17 

.0 

a 

9 

4 

4 

GREENSBURG 

76.3 

51.3 

63.8 

64 

25+ 

31 

10 

102 

0 

0 

1 

0 

12.46 

4.00 

18 

.0 

0 

1C 

5 

4 

HAMMOND  3  NW 

75.4 

52.7 

64.1 

85 

26 

32 

I  \ 

113 

u 

0 

1 

0 

14.26 

5.10 

1  6 

.0 

0 

6 

3 

3 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

75.9 

54,3 

65.1 

87 

23 

35 

11 

88 

0 

0 

0 

0 

7.79 

2.00 

16 

.0 

0 

9 

3 

4 

SLIDELL 

73.9 

55.3 

64.6 

84 

26 

33 

11 

101 

0 

0 

0 

0 

10.45 

4.42 

18 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

64.4 

-  2.2 

11.63 

6.37 

.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 
APRIL  1973 


Temperature 


Precipitation 


■3^ 
a  o 


SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 
0E   OUINCY  4  N 
DE  RIBDER 
ELIZABETH 
HACKBERRY  8  SSW 

JENNINGS 

LAKE   ARTHUR   10  SW 
LAKE   CHARLES   WSO  AP 
OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

VERMILION  LOCK 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

CARVILLE   2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
LAFAYETTE   F AA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW   IBERIA  5  NW 

DIVISION 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

DIAMOND  4  NW 

DONA L DSONV I L LE   3  E 

GALLIANO 

HOUMA 

NEW  ORLEANS   MOI   WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
PARADIS  7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 

saint  bernard 
schriever 


73.1 
73.8 
73.1 
74.8 
71.3 

75.2 
72.3 
72.6 
7*. 7 
72.6 

72.7 


75.2 
74.4 
74.9 
73.5 
74.4 


72.9 
75.3 
76. 5M 
74.8 
75.4 

73.4 
71. 8M 
75.4 
70.1 
74. 2M 

76.1 
76.7 


54.4 
51.5 
52.6 
51.4 
58.9 

56.5 
57.8 
56.4 
54.3 
57.8 

55.9 


55.1 
57.3 
56.7 
57.7 
56.0 


59.2 
55.8 
58. 7M 
57.8 
56.2 

55.0 
57. 5M 
57.3 
59.5 
55. 4M 

56.2 
55.6 


63.8 
62.7 
62.9 
63.1 

65.1 

65.9 
65.1 
64.5 
64.5 
65.2 

64.3 

64.3 


65.2 
65.9 
65.8 
65.6 
65.2 

65.5 


66.1 
65.6 
67. 6M 
66.3 
65.8 

64.2 
64. 7M 
66.4 
64.8 
64.  8M 

66.2 
66.2 


2.3 
3.4 


2.7 


1.4 
3.1 


3.7 
4.2 


111 
140 
130 
131 
80 

82 
92 
99 
104 
64 

101 


54 
74 
64 

71 
72 

114 
91 
79 
59 
93 

67 
67 


7.79 
8.29 
8,48 
7.01 
11.57 

B.46 
9.22 
10.95 
11.51 

11.29 

13.18 
9,80 


9.99 
12.35 

6.34 
15.30 

9.17 

10.63 


5.48 
15.56 

9. 10 
15.25 
14.06 

10.47 
11.30 
11.92 
6.04 
10.30 

8.94 
11.89 

10.86 


3.31 
1.69 


3.39 
5.25 
6.58 


1.65 
10.76 


2.60 
2.35 
3.19 
2.24 
4.00 

3.44 
3.40 
5.50 
3.45 
4.46 

6.25 


3.48 
5.75 
2.52 
7.81 
3.30 


1.50 

18 

6:50 

17 

3.96 

3.00 

17 

7.73 

17 

9.58 

5.89 

17 

5.92 

3.27 

16 

5.76 

4.06 

17 

6.85 

4.65 

17 

2.03 

26 

5.38 

4.03 

17 

3.40 

18 

3.53 

16 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


16 

17 

18 

19  J 

20  | 

21 

22  [ 

23  ] 

24 

25  | 

26  | 

27 

i 

85 

.12 

.10 

.11 

.32 

2.29 

1.49 

i 

96 

.13 

.  :t 

.05 

.28 

.30 

2.72 

.09 

.35 

.01 

.  25 

.21 

.55 

2.75 

.02 

L 

7  3 

T 

1.05 

T 

T 

.07 

,21 

1.65 

1 

.32 

.63 

1  23 

1.53 

B7 

7 

.80 

■  05 

.02 

7 

T 

T 

2.66 

7 

.03 

2 

56 

7 

.14 

.  1« 

.13 

.17 

3. 14 

1 

04 

.  56 

T 

.02 

.11 

7 

.  ;- 

2.11 

2 

Oj 

.21 

.  04 

.59 

1.70 

.13 

70 

1.71 

.02 

.06 

.01 

1.25 

.50 

i 

26 

1.24 

.09 

■  06 

.04 

2.25 

.03 

•  02 

2 

10 

.12 

.05 

.04 

1.17 

1.85 

.23 

.12 

.03 

7 

.30 

1.17 

2.30 

.06 

3 

12 

.24 

.  75 

.12 

.26 

.7i 

1.90 

: : 

10 

1 

so 

.31 

T 

.12 

.09 

7 

.17 

.63 

3.41 

.04 

1 

33 

T 

.  "9 

.08 

.05 

■  18 

1.59 

.02 

1 

8  5 

.72 

.32 

.35 

1.70 

1  .  '5 

.  14 

70 

.42 

.23 

.11 

.10 

.01 

7 

.  55 

.  .92 

.04 

.01 

1.75 

T 

.12 

7 

.02 

.43 

2.44 

.12 

.11 

1 

50 

T 

1.51 

.24 

7 

.18 

1.88 

.25 

.31 

1 

25 

]  .  46 

.02 

1 . 73 

.30 

•  26 

2 

75 

T 

.65 

.12 

T 

.04 

7 

2.31 

.20 

T 

1 

70 

.15 

.08 

.04 

.19 

.34 

2.54 

.09 

1 

73 

.51 

.30 

.04 

1.59 

1.92 

.13 

1 

39 

.15 

.49 

1.98 

.12 

2 

10 

.04 

.62 

T 

.29 

7 

.06 

2.39 

.04 

.37 

..07 

.11 

.20 

7 

.38 

1.12 

.24 

90 

.0' 

1.42 

.32 

•  02 

.24 

1  .  56 

.78 

.37 

.01 

.52 

T 

.01 

.03 

.37 

1.75 

.10 

1 

.35 

.78 

.07 

.  10 

1.02 

1.54 

.07 

1 

61 

06 

1  .  '.  8 

02 

2.75 

14 

1 

24 

.26 

1.83 

.25 

T 

.02 

7 

7 

.43 

.17 

.06 

i 

25 

.15 

1.75 

7 

.26 

7 

7 

.16 

1.63 

.20 

.13 

1 

97 

.06 

1.83 

.48 

.01 

2.73 

.46 

.43 

I 

55 

.02 

2.1' 

.06 

2.05 

.19 

.02 

.03 

2.10 

.16 

1.82 

.  17 

1 

67 

.01 

3.00 

.17 

2.07 

.47 

2 

34 

.94 

!.J3 

T 

7 

1.01 

.31 

.0B 

1 

74 

.07 

2.64 

7 

.42 

.22 

.02 

1 

61 

.13 

1.97 

r 

2.41 

.47 

65 

.50 

■  08 

.02 

.10 

2.01 

.  10 

1 

20 

1.22 

.07 

7 

1.39 

.05 

L, 

35 

.15 

1.97 

.36 

.52 

1 

30 

T 

1  .52 

.14 

7 

.07 

7 

7 

.  72 

.08 

.01 

2 

95 

.16 

2.39 

.19 

.51 

4 

40 

.10 

2.27 

.05 

.13 

.40 

1 

61 

•  04 

1.59 

T 

■  08 

7 

T 

.23 

,51 

.02 

55 

1.35 

.20 

.05 

.05 

.05 

.01 

.98 

.15 

2 

o  i 

.22 

1  .90 

.01 

.65 

1 

95 

.20 

1.93 

.02 

7 

T 

.18 

.70 

2 

02 

2.82 

.01 

.01 

7 

7 

T 

.47 

.01 

.45 

1.10 

2  .  70 

T 

.06 

7 

7 

7 

.50 

.55 

2 

30 

.  34 

2  .  70 

.02 

.05 

.35 

.81 

.05 

35 

1.42 

4  .  55 

.58 

2 

49 

.27 

- 

.20 

• 

- 

37 

2.53 

3.58 

.29 

.71 

3 

82 

2.52 

.03 

.06 

.10 

.38 

4 

12 

.66 

2.19 

.04 

■  01 

7 

7 

7 

.07 

.6 

7 

1 

03 

.27 

3.57 

1.12 

2.12 

.12 

2 

55 

2.25 

1.45 

.55 

.62 

1 

12 

.68 

7.81 

T 

.06 

.26 

1.20 

22 

2.20 

2.17 

T 

.50 

.36 

16 

2.38 

2.11 

.17 

.24 

21 

2.75 

2.52 

T 

.  18 

.37 

1.70 

2 

65 

T 

1.73 

.17 

.73 

.26 

.05 

38 

3.67 

2.71 

.57 

2  9 

3.45 

2.60 

T 

7 

7 

1.20 

i!so 

1 

0j 

1.73 

2.67 

4.15 

1.06 

.03 

1 

49 

.39 

2.01 

.12 

.35 

10 

4.58 

3.29 

.09 

1.25 

.06 

09 

4.52 

4.29 

T 

1.73 

.66 

.03 

32 

2.96 

.02 

7 

7 

.09 

.60 

2.82 

3.69 

.19 

T 

7 

.23 

2.79 

10 

3.44 

2.71 

70 

1.70 

2.10 

T 

T 

.86 

.10 

2 

25 

4.58 

.32 

.15 

2.20 

.  14 

10 

3.23 

4.00 

.16 

.02 

.75 

1.58 

.2! 

4.60 

2.96 

.  19 

.01 

.20 

.67 

.03 

05 

4.89 

5.10 

.32 

.  10 

2 

30 

2.30 

2.00 

.40 

1.10 

7 

.20 

1 .40 

.10 

05 

3.95 

2.73 

.04 

1.05 

.79 

2.30 

4.40 

.40 

.31 

1.03 

.0! 

64 

3.89 

2.12 

.03 

.10 

2.19 

.26 

2 

00 

1.73 

.64 

.02 

1.19 

.23 

26 

3.60 

-.60 

.05 

2.15 

.20 

2.78 

-.42 

.16 

7 

.17 

7 

43 

.01 

.60 

.  10 

15 

3.30 

2.95 

.  10 

.12 

.25 

35 

2.35 

2.60 

.13 

.53 

2 

00 

.S3 

2.35 

T 

.02 

7 

.03 

.36 

2 

19 

.60 

1.80 

T 

7 

.79 

1 

26 

.65 

2.24 

.02 

.01 

.26 

NQR7HWEST  0 

BO0CAU  FIRE  TOWER 
COTTON  VALLEY 
CUR7IS  1  SSE 
GLOSTER  1  W 
GREENWOOD  FIRE  TOWER 

HANNA  3  S 
HO  S  STOJN 
KE I7HVI L  LE 
KORAN 

LOGANSpnRT  4  ENE 


n5n 


MANSFIELD 
MINDEN 

PLAIN  DEALING 
ROOESSA 

SMREVEPORT  WSD  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 

COLUMBIA  LOCKS 

FARMERVI LLE 
HAVNESVI LLE  2  WSW 
HOMER  EXP  S7A71DN 
J0NES8OR0  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITV 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  FIRE  TDWER 
S7ERL INC70N 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


2  SW 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEES  VI LLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   EXP.  STA. 
SIMPSON   10  ESE 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  I  E 

COLFAX 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HIN6ST0N  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 

MAMOU  4  S 

MARKSVI L  LE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

SIMMESPORT  1  SE 

V I  DAL  I A  NO  2 

WOODWORTH  STATE  FOREST 


EA5*  CENTRAL 


0  6 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  RDUGE  WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKLINTON  3  SW 
GRE  ENS8URG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWOOO 
OAKNDL I A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
ST  FRANC ISVILLE  6  SE 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIOELL 

SPRINCVILLE  FIRE  TOWER 


SOUTHWEST 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
OE  OUINCY  4  N 
DE   R I  DDF  R 
ELIZABETH 


7.91 

7.33 
7.06 
6.54 
8.05 

5.72 


8.23 
6.09 
6.58 
7.79 
6.74 

7.37 
7.22 
7.99 
6.41 
6.84 


8.53 
7.75 
8.74 
8.94 


5.53 
9.39 
5.23 
8.13 

9.59 
5.72 
5.54 


7.64 
8.75 
9.54 
10.72 
11.00 


9.70 
8.85 
9.97 
10.89 


10.32 

7.58 
9.82 
11.54 
13.79 
7.25 


11.32 
14.21 
10.10 
12.06 
10.62 

10.49 
13.84 
12.46 
11.46 
14.26 

12.30 
10.99 
11.19 
12.90 


14.31 
10.45 
11.14 


8.29 
8.48 
7.01 


1.02 
.90 
1.48 


.71 
.81 
.95 


2.95 
2.84 
3.20 


1.98 
1.52 
2.05 


•  lollowing  SlaUon  Indoi 


DAILY  PRECIPITA  TION 


HACKBERRY  B  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN  8  S 

KINDER  3  W 

LAKE  ARTHUR   10  Sw 

LAKE   CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LONGVlLLE 
MERMENTAU 
MITT  I E  2  SE 

QAKDALF 

OBERLIN  FIRE  TQwEP 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SINGER 
SUGARTOWN 

VERMILION  LOCK 


e .  79 

11.51 
11.29 
6.73 
6.74 

13.18 


2.3* 

i.es 


Day  of  Month 
13  I  14  |  15 


19     20  21 


.78  1.57  3.90 
1.76  5.50 

6     .96  2.38 


1.05  .80  2.97 

1.55  1.15  2.78 

1.29  4.46  3.15 

1.14  .56  1.87 


.10  6.25  3.15 


.15  .69 
.57  1.13 
.02  .03 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SCRREL  LOCK 
CARVILLE   2  SW 
FRANKLIN  3  NH 
JEANERETTE  EXP  ST  A 
LAFAYFTTE  F A A  AP 


10.33 
9.99 

12.33 
9.29 
6.34 


4.10  3.23 

3.48  1.50  1.43 
3.67  5.75 

.06  3.79  2.19 


SOUTHEAST  09 

BJOTHVILLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
DONALOSONVILLE   3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

PARADIS  7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHR1EVER 


5.46 
15.56 

9.10 
15.25 
14.06 

12.04 
10.47 
11.30 
12.07 
B.77 

11.01 
12.02 
12.24 
11.13 
11.09 

11.92 
6.04 

10.30 
8.94 

11.89 


.04 

.04 
.05 
.02 
,06 


2.00 
.51 
1.49 
1.36 


1.03 
1.00 
1  .07 


1.62 
2.03 
1.62 


1.97 
1.79 
2.30 


.49  1.50 
6.50  5.40 
3.00  2.95 
7.75  3 
5.89  4.10 

4.32 


3.22  4.71 
4.03  4.66 
3.08  3.45 
3.19  3.85 

.65  4.65  2.40 

.03  l.B 
T  4.03  3.B 
.25  .63  3.40 
3.55   1.75  2 


DAILY  TEMPERATURES  wuisun* 

 APRIL  1973 


Day  of  Monlh 

0 

O) 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 6 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

*         *  * 

NORTHWEST 

Oi 

COTTON  VALLEY 

MAX 

73 

72 

77 

64 

60 

66 

61 

5B 

69 

55 

59 

67 

73 

62 

66 

76 

8  0 

73 

78 

81 

74 

69 

79 

67 

70 

74 

79 

70.2 

MIN 

49 

41 

41 

40 

34 

34 

44 

36 

40 

33 

33 

33 

48 

45 

47 

59 

56 

59 

59 

70 

69 

69 

69 

69 

59 

5B 

51 

44 

46 

32 

49.6 

LOGANSPQRT  4  ENE 

MAX 

75 

80 

68 

58 

69 

68 

64 

7  0 

56 

61 

68 

75 

70 

79 

73 

76 

79 

75 

79 

81 

79 

76 

83 

71 

71 

74 

79 

79 

72.6 

MIN 

40 

A  1 

52 

40 

30 

40 

46 

37 

36 

29 

29 

4(1 

49 

45 

55 

58 

60 

53 

59 

71 

69 

64 

67 

63 

57 

56 

48 

39 

47 

62 

49.4 

MINDEN 

MAX 

76 

73 

78 

65 

60 

6B 

60 

60 

70 

56 

60 

68 

75 

67 

61 

70 

70 

66 

77 

80 

72 

80 

82 

72 

70 

80 

70 

70 

73 

80 

71.0 

MIN 

45 

43 

50 

38 

35 

32 

46 

39 

39 

36 

32 

42 

51 

47 

54 

59 

59 

57 

59 

71 

67 

68 

69 

60 

60 

58 

50 

43 

50 

53 

50.4 

PLAIN  DEALING 

MAX 

73 

72 

77 

62 

61 

66 

62 

59 

69 

55 

59 

69 

75 

60 

78 

71 

72 

66 

76 

7B 

72 

79 

81 

73 

68 

79 

66 

70 

74 

79 

70.1 

MIN 

47 

40 

40 

41 

32 

32 

42 

37 

39 

30 

30 

38 

47 

45 

45 

57 

56 

58 

58 

70 

68 

68 

68 

65 

57 

56 

49 

41 

42 

57 

48.6 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

74 

78 

62 

64 

69 

60 

61 

72 

57 

61 

71 

.'6 

74 

79 

73 

73 

67 

77 

80 

74 

81 

83 

74 

70 

81 

71 

71 

75 

61 

80 

72.3 

MIN 

48 

44 

44 

40 

35 

43 

44 

39 

40 

34 

33 

45 

53 

48 

54 

62 

61 

57 

63 

72 

70 

71 

68 

61 

60 

55 

52 

43 

50 

63 

51.7 

WE  STDAL  E  3  SW 

MAX 

75 

73 

77 

63 

62 

68 

57 

62 

72 

56 

60 

69 

75 

66 

79 

65 

77 

79 

74 

78 

82 

74 

73 

81 

70 

69 

74 

60 

71.0 

•          *  * 

MIN 

46 

42 

48 

40 

32 

34 

44 

36 

39 

32 

31 

33 

46 

44 

47 

56 

56 

56 

58 

71 

69 

67 

69 

67 

60 

57 

50 

43 

44 

60 

49.2 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE   3  NE 

MAX 

74 

't 

65 

60 

69 

60 

60 

74 

56 

60 

68 

76 

74 

83 

73 

6  8 

78 

80 

76 

78 

82 

73 

74 

81 

71 

70 

75 

80 

80 

72.1 

MIN 

47 

42 

43 

37 

32 

40 

43 

37 

40 

33 

31 

41 

50 

45 

54 

59 

56 

57 

64 

70 

68 

68 

68 

62 

62 

56 

48 

42 

50 

59 

50.1 

CALHUUN  EXP  STATION 

MAX 

77 

73 

77 

70 

59 

69 

64 

56 

70 

57 

56 

66 

75 

66 

8  1 

72 

7  4 

69 

78 

81 

75 

78 

80 

75 

73 

82 

74 

69 

74 

71.9 

MIN 

48 

40 

51 

41 

33 

41 

48 

37 

39 

33 

31 

42 

50 

45 

48 

60 

59 

59 

61 

71 

66 

66 

69 

69 

62 

61 

49 

42 

49 

53 

50.9 

CHATHAM 

MAX 

79 

75 

79 

71 

61 

71 

61 

60 

73 

59 

62 

70 

76 

65 

72 

69 

81 

62 

75 

78 

82 

76 

75 

83 

76 

72 

76 

73.2 

MIN 

45 

39 

48 

37 

33 

38 

47 

35 

39 

32 

30 

40 

49 

44 

51 

59 

59 

58 

59 

70 

68 

66 

67 

66 

61 

60 

47 

40 

45 

53 

49.5 

FARMERVILLE 

MAX 

75 

75 

75 

60 

68 

62 

54 

69 

69 

59 

68 

76 

75 

82 

78 

60 

75 

77 

78 

80 

75 

81 

81 

71 

73 

73 

80 

73.1 

MIN 

50 

40 

51 

42 

34 

44 

48 

38 

40 

35 

32 

48 

50 

45 

53 

59 

56 

58 

60 

70 

67 

67 

67 

61 

60 

56 

49 

42 

44 

51 

50.6 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

75 

71 

77 

65 

59 

67 

67 

59 

74 

54 

5e 

67 

74 

62 

81 

75 

66 

76 

79 

72 

78 

80 

72 

68 

79 

70 

68 

74 

79 

70.5 

MIN 

49 

40 

50 

38 

33 

42 

42 

37 

38 

32 

31 

46 

50 

43 

46 

59 

59 

57 

61 

70 

66 

68 

69 

64 

59 

57 

48 

41 

46 

56 

49,9 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

73 

75 

71 

58 

66 

60 

55 

67 

57 

59 

64 

74 

68 

80 

69 

71 

67 

75 

80 

75 

75 

78 

72 

72 

79 

74 

66 

71 

75 

75 

70.1 

MIN 

48 

42 

47 

41 

35 

39 

45 

37 

39 

35 

35 

44 

49 

46 

55 

57 

57 

60 

62 

69 

66 

66 

66 

60 

61 

55 

51 

44 

51 

57 

50.7 

MONROE  CITY 

MAX 

76 

76 

74 

61 

65 

66 

57 

67 

67 

60 

66 

76 

72 

79 

78 

73 

70 

79 

80 

77 

77 

79 

77 

74 

83 

82 

71 

73 

78 

79 

73.2 

MIN 

49 

45 

52 

42 

41 

43 

49 

4  0 

42 

35 

36 

48 

53 

48 

55 

61 

59 

59 

63 

73 

68 

67 

68 

59 

61 

58 

53 

46 

50 

61 

52.8 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

76 

73 

76 

67 

59 

68 

61 

59 

70 

55 

59 

67 

75 

69 

81 

70 

72 

68 

78 

78 

74 

78 

80 

74 

68 

60 

73 

69 

73 

71.0 

MIN 

48 

42 

51 

37 

33 

40 

48 

36 

40 

32 

31 

44 

50 

46 

53 

59 

58 

58 

60 

70 

68 

67 

69 

62 

61 

59 

48 

43 

48 

57 

50.6 

WINNFIELD  2  W 

MAX 

77 

78 

71 

60 

69 

61 

60 

72 

65 

60 

69 

72 

77 

82 

72 

72 

67 

79 

81 

74 

77 

82 

82 

77 

82 

75 

70 

74 

79 

73.2 

•           •  • 

MIN 

46 

41 

52 

38 

3: 

39 

49 

36 

40 

32 

30 

4  6 

53 

44 

52 

61 

58 

58 

61 

71 

67 

66 

68 

64 

63 

57 

49 

41 

46 

58 

50.6 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

79 

78 

78 

62 

68 

68 

68 

71 

61 

61 

68 

73 

72 

8  3 

73 

80 

83 

83 

76 

81 

77 

76 

82 

81 

70 

73 

79 

74.3 

MIN 

51 

44 

51 

44 

39 

42 

48 

39 

41 

37 

34 

50 

54 

56 

60 

59 

59 

62 

70 

67 

67 

69 

61 

61 

59 

46 

44 

50 

59 

52.5 

EPPS  6  w 

MAX 

76 

71 

76 

72 

58 

65 

64 

4s 

68 

58 

58 

64 

72 

71 

82 

70 

70 

77 

81 

82 

82 

80 

78 

75 

80 

75 

68 

71 

78 

71.9 

MIN 

49 

42 

52 

40 

37 

41 

49 

3^ 

43 

34 

33 

48 

50 

50 

57 

62 

59 

60 

62 

70 

64 

66 

68 

68 

61 

63 

51 

46 

48 

57 

52.2 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

78 

73 

76 

73 

60 

65 

65 

59 

68 

58 

60 

65 

75 

67 

75 

79 

69 

70 

76 

62 

81 

83 

82 

77 

•? 

80 

76 

69 

72 

78 

72.1 

MIN 

50 

47 

56 

41 

39 

43 

50 

41 

42 

35 

35 

45 

52 

47 

55 

52 

61 

60 

63 

69 

63 

67 

67 

66 

60 

62 

50 

47 

50 

59 

52.5 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

78 

74 

75 

70 

58 

64 

60 

58 

70 

57 

56 

64 

73 

76 

83 

70 

69 

70 

75 

8  2 

81 

82 

80 

80 

'8 

80 

75 

68 

70 

77 

71.8 

MIN 

53 

47 

55 

41 

37 

41 

50 

40 

43 

36 

34 

43 

52 

52 

55 

62 

60 

61 

63 

70 

63 

64 

64 

67 

62 

61 

52 

46 

51 

53 

52.6 

TALLULAH  2  SW 

MAX 

80 

74 

78 

74 

59 

65 

60 

57 

70 

57 

58 

65 

74 

70 

82 

71 

70 

71 

78 

83 

84 

83 

82 

80 

:a 

61 

77 

69 

72 

72.7 

MIN 

51 

46 

58 

48 

38 

41 

50 

41 

43 

35 

35 

44 

53 

52 

56 

61 

61 

60 

62 

74 

69 

64 

62 

63 

61 

63 

52 

46 

49 

36 

53.2 

WINNSBORO 

MAX 

79 

75 

78 

74 

59 

66 

59 

6  0 

69 

58 

60 

65 

75 

72 

8  2 

69 

77 

82 

80 

60 

80 

80 

n 

81 

76 

68 

71 

72.3 

•           •  • 

MIN 

56 

54 

51 

42 

37 

41 

49 

3< 

42 

37 

34 

44 

50 

46 

5B 

62 

58 

59 

61 

69 

67 

67 

68 

69 

61 

61 

52 

45 

50 

59 

52.9 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

75 

73 

75 

67 

60 

68 

60 

6  1 

71 

56 

61 

68 

75 

78 

84 

67 

79 

80 

74 

78 

80 

81 

73 

82 

71 

70 

71 

7 1 

71.6 

MIN 

42 

40 

45 

34 

29 

34 

35 

42 

39 

27 

28 

38 

45 

51 

60 

58 

59 

55 

58 

70 

67 

68 

69 

67 

65 

58 

48 

39 

45 

58 

49.  1 

CONVERSE 

MAX 

78 

77 

81 

65 

64 

69 

57 

62 

71 

58 

61 

69 

76 

79 

80 

69 

64 

77 

79 

75 

in 

82 

82 

81 

83 

72 

72 

75 

80 

73.0 

MIN 

47 

42 

47 

40 

31 

36 

45 

37 

39 

34 

30 

41 

48 

48 

46 

58 

56 

55 

58 

71 

70 

69 

69 

66 

60 

60 

50 

42 

49 

57 

50.0 

GORUM  FIRE  TOWER 

MAX 

78 

80 

77 

62 

65 

62 

71 

69 

63 

71 

79 

80 

81 

74 

71 

70 

78 

77 

75 

77 

82 

79 

80 

84 

79 

71 

75 

78 

78 

74.7 

MIN 

48 

49 

57 

39 

36 

43 

43 

37 

31 

39 

44 

50 

49 

56 

58 

59 

55 

61 

69 

67 

65 

67 

67 

62 

58 

48 

48 

51 

57 

52.2 

LEESVILLE 

MAX 

79 

78 

80 

70 

63 

66 

57 

63 

73 

59 

62 

71 

78 

82 

81 

69 

73 

64 

79 

76 

76 

77 

83 

81 

62 

65 

74 

72 

76 

79 

73.6 

MIN 

43 

44 

48 

39 

35 

40 

48 

36 

40 

32 

32 

35 

48 

47 

57 

60 

59 

57 

63 

72 

71 

69 

70 

68 

66 

59 

51 

43 

48 

61 

51.4 

MANY 

MAX 

76 

73 

79 

67 

60 

67 

60 

62 

71 

61 

60 

63 

75 

78 

81 

68 

74 

65 

77 

78 

76 

78 

82 

81 

80 

83 

72 

70 

74 

72.5 

MIN 

43 

42 

46 

38 

32 

36 

37 

41 

38 

32 

30 

40 

49 

46 

55 

60 

58 

56 

60 

70 

70 

68 

69 

67 

63 

59 

50 

40 

48 

56 

50.0 

NATCHITOCHES 

MAX 

78 

79 

77 

64 

71 

69 

69 

74 

74 

62 

69 

78 

76 

60 

80 

80 

76 

76 

83 

83 

78 

85 

83 

71 

75 

82 

75.9 

•          •  * 

MIN 

50 

47 

57 

42 

37 

44 

49 

40 

40 

34 

35 

33 

33 

35 

58 

60 

61 

57 

57 

69 

69 

59 

69 

67 

64 

60 

52 

47 

52 

60 

51.6 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

78 

73 

79 

74 

61 

66 

58 

61 

70 

60 

60 

66 

77 

79 

80 

70 

70 

65 

78 

81 

77 

79 

81 

80 

61 

84 

75 

71 

75 

76 

73.0 

MIN 

52 

49 

62 

42 

41 

44 

49 

43 

43 

36 

35 

46 

45 

51 

50 

55 

62 

60 

64 

71 

69 

69 

69 

70 

65 

6? 

54 

49 

53 

60 

54.0 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

76 

77 

71 

60 

63 

58 

60 

70 

57 

59 

67 

75 

76 

80 

68 

68 

65 

77 

81 

7? 

78 

81 

80 

81 

82 

73 

69 

73 

78 

79 

71.9 

MIN 

46 

44 

50 

41 

36 

39 

43 

3b 

37 

32 

33 

42 

48 

48 

57 

60 

61 

60 

64 

70 

68 

6? 

69 

64 

64 

55 

50 

44 

47 

58 

51.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  J 

1 

2 

3 

4 

5  | 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.9  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

80 

77 
46 

79 
59 

70 

61 
37 

66 

4  1 

59 

49 

60 
40 

69 
»  1 

59 

34 

62 
35 

70 
4  5 

77 
51 

5  0 
4  7 

61 
59 

68 
59 

67 
58 

65 

59 

79 
61 

80 
68 

76 
67 

79 
67 

78 
6  8 

30 
60 

80 
63 

84 
61 

74 
4  ^ 

71 
45 

75 
46 

78 

6  0 

72.8 
52.3 

BUNK IE 

MAX 

82 

79 

7  = 

76 

61 

65 

59 
51 

62 
43 

71 
-3 

59 
37 

6  1 

66 

78 

79 
5  3 

82 
6  0 

71 
6  2 

75 
6  2 

67 
61 

77 
63 

82 

70 

77 
69 

80 
69 

83 
6  8 

3  2 
70 

85 
68 

84 
61 

76 
53 

70 
49 

74 

5  3 

78 
55 

74.1 
54.7 

COLFAX 

MAX 

80 

75 

7  8 

79 

60 

66 
3  7 

60 
48 

6  0 
4' 

70 
3» 

58 
34 

58 

6^ 
45 

71 

7  9 
57 

77 
56 

70 
58 

74 
61 

6  6 
5  8 

80 
59 

60 
70 

75 
69 

76 
66 

3  0 
66 

80 
60 

80 
65 

83 
61 

72 
52 

70 
45 

75 
4  7 

80 
60 

72.9 
52.4 

GRAND  COTEAU 

MAX 

78 

79 
50 

77 

64 

66 
40 

59 
4  6 

64 
50 

70 
44 

61 
43 

62 
38 

68 
3  7 

75 
46 

79 
50 

8  2 

50 

71 
62 

71 
64 

68 
62 

77 
59 

81 
70 

76 
7  0 

61 
6  8 

81 
68 

67 
67 

82 
60 

87 

77 

78 
61 

72 
51 

75 
49 

77 
51 

79 
58 

74.1 
55.0 

HINESTJN  4  NNE 

MAX 
MIN 

80 

77 
43 

79 
56 

71 
40 

61 

34 

66 
3  6 

55 

45 

61 

35 

72 
40 

58 
32 

62 
3  1 

70 
37 

72 
47 

80 

4  5 

80 
53 

69 
59 

71 
60 

55 
5  8 

78 
58 

79 
71 

76 

69 

79 
68 

6: 

68 

79 
69 

81 
66 

84 

60 

73 
50 

70 
42 

7  5 
47 

78 
58 

72.7 
50.8 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 
MIN 

79 

76 
56 

79 
5  6 

72 

60 
42 

64 

45 

60 
50 

60 
48 

70 
45 

58 
40 

61 
3  1 

65 

4  4 

73 
55 

77 
5  5 

60 
5  5 

69 
62 

69 
61 

68 
61 

76 
61 

60 
68 

70 
68 

79 
67 

78 
67 

SO 

68 

82 
6  3 

83 
55 

75 
52 

70 
52 

72 

42 

77 
55 

72.4 
54.3 

MAMOU  4  S 

MAX 
MIN 

79 

79 
53 

78 

72 

67 

6* 

66 
51 

70 
46 

69 
42 

64 
38 

6« 

76 
4  6 

79 
52 

81 
5  4 

75 
60 

71 
65 

71 
6  5 

76 
5  8 

82 
64 

79 
69 

80 
60 

82 
69 

82 
67 

84 
60 

87 

71 

85 
56 

73 
5  5 

76 
50 

79 
5  5 

78 
52 

75.8 
55.3 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

79 

80 
51 

76 
63 

72 

6« 

40 

6  5 

62 
50 

62 

4h 

6  7 

44 

61 
37 

67 
3  7 

77 

4  7 

78 
5 1 

75 
5 1 

?3 
6: 

68 
66 

66 
6  2 

59 

5 : 

80 
67 

76 
60 

70 
6  8 

80 
65 

BO 
66 

61 
68 

85 

67 

70 
60 

71 
5  1 

73 
48 

77 
5  3 

77 
58 

73.5 
54.9 

NEW  ROADS  5  6SE 

MAX 
MIN 

81 
53 

77 
53 

78 
55 

76 
45 

63 
43 

64 
-7 

51 

44 

69 

44 

60 
38 

59 
36 

66 

44 

74 
49 

77 
5  1 

61 
59 

71 
63 

71 
61 

71 
56 

80 
66 

8  2 
69 

76 
64 

81 
66 

B3 
64 

64 
64 

83 
67 

63 
61 

77 
53 

69 
49 

72 
46 

78 
58 

73.5 
54.0 

old  river  lock 

MAX 
MIN 

79 
51 

78 
52 

78 

52 

76 
48 

64 
42 

65 
47 

60 
50 

61 

69 

4« 

60 
42 

6  0 

43 

67 
46 

71 
52 

78 
55 

72 
57 

69 
55 

6? 
64 

66 
60 

78 
62 

71 
69 

78 
6  6 

79 
64 

8  1 
67 

79 
67 

82 
67 

64 
60 

76 
56 

70 
50 

74 
54 

76 
55 

72.4 
54.8 

OLLA  3  SSW 

MAX 
MIN 

80 
45 

75 
42 

76 
4" 

70 
40 

6  7 
32 

62 
-.4 

57 
47 

62 

70 
41 

58 
32 

50 
29 

60 
4  1 

75 
49 

78 
44 

83 
53 

70 
60 

72 
57 

68 
58 

80 
60 

BO 

70 

77 
6" 

78 
65 

Bl 
67 

78 
65 

80 
62 

82 
60 

73 
40 

70 
41 

74 
46 

79 
57 

72.6 
50.7 

woodwqrth  state  forest 
*        *  » 

MAX 
MIN 

81 

79 

79 

74 

61 
3  ^ 

65 

58 
50 

6  | 

42 

7  l 
41 

60 
33 

62 

68 

78 

79 
50 

81 

70 
61 

70 
6  1 

68 

79 
64 

60 
70 

77 
6  9 

79 
69 

81 
6  0 

79 

70 

82 
67 

e5 

6  1 

75 
50 

69 
56 

75 
4  7 

79 
57 

73.3 
53.9 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
MIN 

81 
47 

79 

48 

81 
5^ 

76 
46 

65 
3! 

66 
46 

62 
51 

6  6 
42 

73 
44 

63 

36 

62 
33 

70 
4 '. 

77 
43 

6, 

4  8 

84 
5  7 

72 
66 

7" 
5  6 

7  0 
60 

62 
65 

ao 

70 

6  0 
63 

83 
61 

84 
67 

64 
67 

85 

66 

86 
60 

6o 
52 

BO 
46 

75 
47 

79 
54 

76.0 
52.7 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

78 

50 

81 
51 

78 
55 

65 

45 

65 
43 

61 
49 

65 
52 

72 
4- 

62 
46 

60 
40 

6  6 
37 

77 

4  5 

80 
52 

83 
52 

72 
59 

73 
63 

70 
61 

8  0 
64 

82 
73 

70 

70 

63 
6  5 

84 
68 

85 
6  5 

85 

68 

87 

72 

70 
60 

72 
53 

74 
50 

79 
5 1 

82 
57 

75.4 
55.6 

BOGALUSA 

MAX 
MIN 

81 
52 

79 
47 

82 
56 

74 
48 

65 
4  1 

66 
46 

63 
51 

67 

45 

72 
45 

62 
39 

60 
3  5 

66 
43 

76 
52 

78 
5  1 

6  2 
5  5 

76 
60 

70 
63 

69 
65 

82 
69 

82 
70 

8  0 
62 

83 
64 

83 
66 

85 
69 

85 

7  2 

84 
63 

BO 
54 

80 
48 

72 
47 

78 
53 

75.5 
54.4 

CLINTON 

MAX 
MIN 

77 
45 

8C 
46 

75 
60 

72 
44 

65 
36 

62 
4  1 

62 
50 

72 
3 '7 

68 
43 

59 

32 

6  9 
31 

76 
3  8 

79 
44 

63 
46 

75 
5  7 

71 
62 

67 

6  1 

81 

64 

81 
65 

70 
69 

82 
64 

84 
67 

83 
66 

84 
66 

84 
67 

80 
60 

72 
5  1 

74 
43 

79 

79 
56 

75.1 
51.9 

COVINGTON  4  NNW 

MAX 
MIN 

79 
48 

61 

46 

78 
60 

74 
49 

67 
37 

65 
4  5 

67 
53 

72 
42 

63 
47 

61 
36 

69 

36 

76 
40 

79 
44 

83 
47 

75 
60 

71 
63 

68 
6  4 

81 
66 

80 
69 

70 

70 

6  7 
5  9 

89 
62 

62 
6  3 

61 
6  5 

84 
66 

Si 

6  3 

75 
5  3 

75 
43 

77 
4  4 

76 
51 

75.3 
53.0 

FRANKLINTON  3  SW 

MAX 
MIN 

79 

81 
46 

72 

4  2 

65 
4  1 

66 
3  7 

61 
4  4 

68 
51 

75 
42 

62 
43 

61 
35 

67 
3  1 

77 
30 

80 

84 

7? 
5  3 

71 
64 

67 
6  2 

85 

81 

81 
6  9 

83 

84 
64 

81 

6  3 

86 
5  3 

88 

81 

72 

77 
43 

6  0 

78 
51 

75.8 
50.8 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

80 
51 

81 
58 

84 
45 

75 
37 

66 
43 

72 
44 

7 1 
49 

41 

68 
3^ 

60 
31 

59 
38 

76 
44 

63 
45 

81 
4  5 

79 
49 

70 
59 

70 
61 

31 
64 

80 
69 

79 
62 

80 
63 

82 
62 

84 
66 

83 
65 

84 
61 

78 
50 

78 
51 

79 
44 

78 
49 

77 
59 

51.3 

HAMMOND  3  NW 

MAX 
MIN 

80 
47 

79 
47 

79 
60 

75 
47 

66 
38 

67 
46 

62 
52 

67 
4  1 

72 
■,5 

64 
35 

62 
32 

79 
40 

77 
44 

79 
47 

82 
54 

72 
67 

70 
6  0 

63 
62 

83 
69 

80 

70 

77 
63 

80 
63 

81 
66 

83 
55 

83 
70 

85 
61 

72 
51 

71 
44 

75 
45 

76 
5  1 

75.4 
52.7 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

MAX 
MIN 

83 
42 

81 
55 

61 
61 

78 
48 

67 
40 

65 
48 

63 
51 

73 
44 

6h 
43 

61 
42 

68 
35 

79 
45 

77 
46 

75 
46 

73 
63 

72 
62 

68 
62 

8  1 
56 

84 
64 

60 
70 

83 
65 

84 

68 

87 
68 

84 

57 

84 
66 

62 
61 

72 
53 

73 
50 

79 
52 

77 
53 

75.9 
54.3 

SL I  DEL  L 

•          *  • 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
49 

78 
61 

74 
51 

66 
40 

65 
48 

63 
55 

67 
44 

66 
47 

63 
41 

61 
33 

65 
44 

73 
50 

78 
50 

79 
5  5 

75 
68 

70 
65 

70 
5  5 

79 
66 

79 

7  0 

77 
6  7 

80 
67 

8  0 
60 

62 
5  7 

81 
72 

8, 
63 

81 
55 

73 
45 

74 
46 

76 
54 

73.9 
55.3 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

77 
49 

76 
51 

79 
6  1 

76 
43 

63 
40 

65 
46 

60 

50 

66 
44 

6  9 

- : 

60 
37 

61 
38 

67 
49 

75 
52 

77 
5  It 

79 
59 

71 
65 

6° 
59 

67 
5  5 

76 
61 

79 
59 

76 
60 

79 
69 

60 
60 

31 

70 

81 
72 

86 

60 

76 
52 

72 
47 

74 
5  4 

75 
58 

73.1 
54.4 

DE  OUINCY  *  N 

MAX 
MIN 

80 
44 

79 
45 

70 
5  5 

72 
41 

62 
34 

66 
4"' 

60 
47 

64 
41 

70 
37 

60 
33 

6  4 

3  3 

70 
39 

78 

50 

e; 

60 
5  8 

71 
62 

72 
57 

65 

5  3 

76 
5  5 

77 
7  1 

7e 

6  0 

78 
69 

8; 

6  8 

8  1 
7o 

82 
70 

6  6 
5  8 

76 
5  0 

72 
43 

76 

77 
58 

73.8 
51.5 

DE  R I  DOER 

MAX 
MIN 

80 
45 

79 
46 

78 
57 

72 
41 

61 
36 

67 
42 

57 

48 

63 
41 

71 
38 

60 
34 

63 
34 

70 
42 

76 
5  I 

so 

50 

60 
55 

70 
60 

72 
5  6 

65 
5  6 

72 
60 

72 
72 

77 
7  0 

77 
69 

81 
6  7 

60 
6  9 

83 
70 

81 
60 

75 
5  1 

71 
4  5 

76 

78 
59 

73-1 
52.6 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

81 

4? 

80 
43 

63 
55 

75 
40 

64 
37 

7U 

yi 

57 
49 

6  2 
46 

72 
40 

60 
3  1 

63 
3  3 

72 
39 

79 
46 

80 
49 

81 
5  2 

82 
55 

70 
5  0 

64 
5  9 

78 
61 

79 
7  1 

8  0 
70 

80 
69 

62 
6  8 

6  5 
69 

82 

87 
6  0 

77 
5  1 

73 
4  2 

75 

78 
52 

74.8 
51.4 

HACK8ERRY   8  SSW 

MAX 
MIN 

78 
59 

75 
61 

76 
6h 

71 
46 

61 
48 

63 
52 

60 
51 

66 
51 

67 
43 

60 
43 

62 
4  5 

05 
54 

71 
58 

75 
62 

75 
62 

71 
62 

68 
6  3 

66 
5  8 

71 

75 

6  2 

75 

74 

7  2 

76 

78 
7  2 

78 

81 

77 

71 

73 

75 
68 

71.3 
58.9 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

78 
53 

79 
62 

78 
63 

74 
44 

66 
4  1 

65 
45 

66 

45 

72 
44 

67 
42 

62 
38 

69 
38 

76 

50 

80 
53 

79 
5  8 

76 
59 

71 
62 

72 
64 

74 
56 

79 

77 
70 

78 

70 

79 
69 

81 
72 

80 
70 

88 
7 1 

3  2 

75 

76 

77 

79 
62 

75.2 
56.5 

lake  Arthur  10  sw 

MAX 
MIN 

76 
55 

76 
58 

7  6 
61 

77 
48 

64 
42 

65 
46 

60 
51 

67 
45 

67 
4  2 

61 
41 

62 

4  3 

66 
49 

72 
55 

76 
58 

75 
66 

75 
68 

69 
63 

66 
5  6 

73 
63 

76 
71 

7  5 

71 

75 
71 

77 

71 

73 

72 

78 
72 

87 
63 

79 
5  6 

77 

5  3 

73 
5  3 

74 
68 

72.3 
57.8 

lake  Charles  wSO  ap 

MAX 
MIN 

77 
50 

77 
52 

74 
53 

63 
46 

65 
42 

60 
45 

66 
51 

69 

45 

61 
42 

64 

40 

66 
41 

72 
5  0 

77 
54 

78 
54 

70 
66 

70 

63 

65 
58 

72 
56 

78 
70 

78 
72 

78 
71 

78 
70 

78 
70 

70 
71 

87 
72 

77 
61 

7  2 
54 

73 
50 

76 
56 

77 
66 

72.6 
56.4 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

83 
47 

81 
49 

80 
62 

77 
42 

64 
37 

67 
42 

57 
50 

6  6 
4  4 

72 
39 

63 

34 

65 
35 

7  0 
44 

8  0 
51 

80 
50 

81 
57 

70 
64 

70 
61 

67 
56 

75 
65 

78 
72 

70 
71 

79 
70 

61 
69 

61 
70 

82 
71 

68 
61 

78 
56 

74 

49 

76 
53 

77 
59 

74.7 
54.3 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

75 
54 

78 
57 

78 
61 

75 
48 

63 
47 

64 

50 

60 
51 

6* 

51 

69 
42 

60 
42 

6  1 

71 
51 

72 
56 

76 
50 

76 
64 

72 
61 

66 
6  1 

67 
57 

"6 
60 

77 
70 

77 
70 

77 
69 

78 
69 

80 
70 

80 
7  1 

84 
6  3 

77 
5  7 

73 
5  1 

75 
5  1 

77 
67 

72.6 
57.8 

VERMILION  LOCK 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

80 
57 

78 
56 

78 
58 

73 
48 

64 
44 

66 
46 

62 
51 

65 
47 

66 
44 

60 
40 

60 
41 

65 

4  0 

71 
52 

76 
52 

77 
57 

75 
57 

70 

6  0 

68 
61 

77 
63 

76 
70 

76 
60 

77 
71 

78 
70 

BO 
59 

83 

70 

84 
62 

78 
55 

72 
52 

73 
53 

74 
63 

72.7 
55.9 

See  Reference  Notes  Following  Suilon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

APRIL  1973 


Day  ol  Month 


4 

5 

6 

'I' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 
 L 

75 

67 

66 

65 

72 

71 

61 

68 

76 

80 

79 

73 

73 

67 

79 

78 

75 

79 

79 

81 

79 

86 

65 

76 

77 

77 

77 

46 

48 

50 

52 

4h 

44 

41 

39 

44 

50 

51 

59 

63 

6  1 

63 

66 

68 

63 

65 

64 

65 

70 

61 

53 

49 

52 

59 

65 

66 

63 

67 

6  9 

62 

61 

6  9 

73 

80 

80 

77 

72 

6" 

78 

79 

78 

81 

81 

82 

79 

84 

79 

72 

74 

7  6 

75 

47 

43 

53 

52 

47 

44 

38 

39 

48 

53 

59 

63 

62 

64 

63 

72 

71 

71 

69 

68 

72 

72 

61 

53 

50 

53 

65 

63 

67 

61 

67 

71 

62 

6  2 

68 

76 

79 

8  2 

74 

73 

70 

78 

61 

79 

82 

82 

81 

81 

87 

80 

71 

75 

77 

79 

45 

42 

50 

5  2 

4  5 

45 

40 

39 

48 

52 

53 

6  5 

64 

64 

63 

73 

72 

72 

70 

69 

72 

73 

60 

53 

49 

54 

61 

78 

64 

73 

65 

66 

67 

60 

60 

65 

72 

78 

77 

74 

72 

70 

77 

78 

78 

79 

80 

31 

78 

80 

79 

71 

74 

75 

50 

47 

49 

52 

5  2 

46 

45 

42 

44 

53 

56 

59 

66 

63 

62 

64 

72 

70 

70 

71 

70 

72 

63 

57 

56 

56 

61 

79 

65 

67 

61 

69 

70 

61 

61 

69 

7  5 

80 

6  0 

75 

72 

69 

79 

80 

79 

80 

82 

82 

80 

79 

79 

72 

74 

75 

41 

49 

5  i 

4  4 

43 

46 

38 

47 

51 

53 

6; 

66 

62 

61 

66 

70 

70 

73 

67 

71 

73 

61 

52 

47 

51 

59 

65 

62 

69 

70 

65 

61 

62 

70 

75 

75 

75 

74 

73 

76 

76 

76 

78 

77 

79 

78 

»0 

80 

70 

73 

74 

75 

55 

,9 

56 

56 

53 

52 

4" 

50 

50 

55 

57 

57 

65 

6  5 

68 

66 

67 

65 

64 

65 

65 

71 

63 

59 

55 

56 

60 

71 

62 

63 

69 

77 

75 

61 

67 

72 

77 

75 

78 

72 

72 

78 

80 

78 

60 

81 

83 

80 

79 

83 

79 

74 

76 

76 

40 

5  2 

52 

56 

50 

46 

43 

36 

44 

49 

50 

55 

64 

64 

66 

70 

68 

66 

64 

66 

69 

68 

60 

58 

46 

49 

56 

65 

69 

63 

66 

70 

62 

77 

78 

82 

76 

72 

77 

79 

82 

83 

83 

86 

84 

87 

60 

80 

*  J 

53 

53 

48 

40 

45 

52 

54 

61 

70 

61 

62 

72 

72 

67 

67 

70 

73 

62 

61 

67 

73 

66 

66 

70 

6  9 

69 

64 

63 

68 

75 

77 

79 

77 

74 

73 

76 

80 

78 

80 

80 

80 

79 

82 

80 

73 

74 

77 

51 

43 

54 

56 

47 

48 

43 

39 

46 

51 

55 

59 

68 

62 

62 

71 

70 

69 

68 

(0 

70 

73 

63 

57 

53 

54 

58 

72 

68 

65 

68 

71 

64 

62 

6' 

75 

80 

79 

77 

74 

69 

74 

80 

60 

61 

81 

82 

79 

83 

81 

74 

76 

76 

77 

50 

42 

51 

53 

46 

47 

43 

39 

41 

51 

5  2 

56 

66 

62 

63 

66 

71 

66 

68 

70 

70 

73 

64 

56 

49 

53 

56 

63 

6  2 

62 

65 

66 

61 

59 

66 

76 

79 

8  2 

78 

76 

70 

78 

78 

77 

60 

79 

80 

79 

83 

80 

70 

72 

74 

75 

47 

3' 

50 

5  3 

46 

39 

3  5 

43 

50 

49 

61 

69 

65 

67 

71 

69 

66 

63 

66 

70 

72 

63 

47 

44 

45 

57 

65 

64 

63 

66 

70 

62 

60 

73 

77 

78 

75 

72 

70 

77 

79 

76 

80 

82 

77 

67 

70 

74 

75 

52 

46 

54 

56 

4  8 

4' 

45 

47 

54 

55 

61 

67 

6^ 

68 

71 

70 

70 

72 

61 

52 

49 

52 

59 

79 

6  6 

66 

64 

69 

69 

63 

67 

75 

78 

77 

76 

74 

76 

78 

80 

60 

78 

78 

81 

81 

84 

83 

80 

74 

74 

75 

51 

41 

52 

54 

44 

47 

43 

37 

43 

50 

50 

60 

68 

69 

66 

72 

71 

69 

69 

70 

72 

73 

63 

56 

47 

49 

64 

7  1 

63 

63 

68 

66 

65 

63 

60 

62 

67 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

74 

7  5 

75 

76 

'8 

75 

75 

73 

68 

7  1 

73 

56 

55 

56 

59 

56 

54 

49 

50 

54 

55 

56 

59 

68 

66 

64 

65 

66 

64 

63 

64 

64 

65 

62 

60 

59 

56 

62 

79 

65 

66 

62 

6  9 

70 

63 

61 

62 

75 

79 

73 

72 

79 

81 

79 

80 

62 

83 

62 

84 

80 

72 

75 

77 

50 

43 

51 

53 

44 

45 

41 

38 

45 

51 

61 

64 

64 

67 

71 

64 

63 

64 

67 

72 

62 

55 

49 

51 

53 

78 

6  6 

65 

70 

69 

66 

62 

66 

76 

80 

78 

76 

74 

70 

83 

80 

78 

6- 

82 

84 

81 

88 

67 

75 

74 

78 

76 

51 

42 

49 

60 

5  1 

49 

41 

36 

,6 

48 

53 

57 

63 

63 

65 

65 

64 

64 

66 

69 

70 

70 

62 

56 

48 

50 

58 

77 

69 

63 

67 

72 

70 

62 

70 

78 

81 

a; 

78 

73 

6" 

79 

82 

8  0 

82 

84 

85 

84 

85 

61 

74 

76 

79 

79 

5n 

41 

52 

53 

4  4 

45 

41 

37 

4  6 

49 

50 

58 

60 

65 

67 

71 

70 

67 

66 

66 

6  9 

66 

63 

55 

48 

50 

56 

50UTH  CENTRAL 
CARVILLE   2  S* 
FRANKLIN  3  NW 
LAFAYETTE   FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  NW 

•  •  » 

SOUTHEAST 
BOOTHV I LLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
DONALOSONVILLE  3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  MDI  WSO 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO 
PARADIS  7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 

schr i ever 


76  76  79 
63     56  66 


MAX 
MIN 

79 
50 

78 

51 

83 
64 

MAX 
MIN 

78 

52 

80 
53 

78 
49 

MAX 

MIN 

81 
56 

80 
54 

81 
65 

MAX 
MIN 

80 
51 

6  1 
54 

83 
56 

MAX 
MIN 

76 
52 

79 

49 

74 

61 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

79 
54 

79 
51 

80 
65 

MAX 
MIN 

66 

58 

6  8 
57 

73 
62 

MAX 
MIN 

77 
50 

79 
51 

72 
63 

MAX 
MIN 

82 
53 

80 
53 

77 
65 

MAX 
MIN 

80 
49 

81 

51 

6  1 
64 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
APRIL  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

ant 

a> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

0> 

.50-. 99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  fo  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

Total 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

18 

2.5 

9.0 

23  +  + 

19 

30  + 

87 

92 

59 

62 

4 

3 

4 

2 

1 

2 

16 

m 

6.3 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

17 

2.4 

9.9 

32  +  + 

14 

17 

82 

90 

57 

61 

3 

4 

2 

1 

1 

2 

13 

5.5 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

14 

4.2 

12.3 

44++ 

6 

17 

86 

90 

63 

66 

4 

3 

4 

1 

2 

I 

15 

5.9 

N  0  MOISANT  WSO  AP 

16 

3.4 

11.5 

31  +  + 

14 

17 

87 

92 

65 

68 

4 

2 

3 

1 

1 

3 

14 

5.1 

SHREVEPORT   WSO  AP 

19 

2.2 

8.2 

28++ 

27 

15 

78 

83 

56 

59 

3 

4 

6 

2 

1 

1 

17 

42 

6.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
APRIl  1973 


t 

a 

Day  of  month 

0) 

en 

Station 

9 

Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

MAX 
MIN 

76 
54 

77 
53 

75 
53 

74 
51 

61 
46 

75 

46 

60 
52 

60 
47 

80 
47 

67 
42 

66 
41 

76 
43 

78 
51 

81 
55 

89 
56 

68 
61 

68 
64 

66 

62 

84 
64 

81 
70 

80 
65 

83 
65 

84 
68 

83 
69 

80 
67 

89 
68 

82 
58 

75 
54 

85 
56 

85 
56 

76.3 
56.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
APRIL  1973 


Station 

Day 

Ol  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  * 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  station 

EVAP 

.33 

.23 

.15 

.10 

.12 

.19 

.08 

.06 

.22 

.21 

.20 

.17 

.  1  6 

.10 

.22 

.04 

.06 

.12 

.14 

.11 

.07 

.10 

.14 

.03 

_ 

.17 

.18 

.21 

.21 

.25 

4.528 

WIND 

70 

53 

27 

70 

53 

30 

29 

44 

89 

97 

56 

24 

13 

30 

34 

84 

17 

61 

39 

103 

61 

52 

55 

15 

32 

24 

<53 

46 

15 

42 

1480 

*      *  * 

CENTRAL  05 

H00DH0RTH  STATE  POREST 

EVAP 

.28 

.12 

.  14 

.12 

.10 

.10 

.03 

.13 

.20 

.15 

.15 

.16 

.16 

.14 

.04 

.05 

.10 

.  1  1 

.07 

.07 

.12 

.09 

.  1  1 

.14 

.22 

.15 

.15 

.20 

3.B6B 

HIND 

25 

13 

12 

28 

21 

U 

16 

11 

29 

25 

21 

11 

11 

e 

17 

24 

1  1 

23 

34 

72 

43 

26 

28 

18 

15 

14 

36 

23 

10 

30 

666 

w 

84 

82 

79 

76 

67 

70 

54 

60 

90 

72 

71 

77 

83 

84 

84 

74 

69 

63 

85 

76 

73 

78 

81 

79 

82 

'1 

81 

78 

83 

84 

76.7 

MIN 

54 

54 

57 

47 

45 

47 

51 

46 

47 

42 

43 

45 

58 

57 

60 

61 

62 

59 

62 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

67 

53 

«3 

58 

bO 

56.7 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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Index 


STATION  INDEX 


Din!  J \J  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

\s\J  U  IN  1  I 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

VDOIifi  V  J-jXi 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMI L ION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

3A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  F IRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

11 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8  A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSCI  AP 

010* 

05 

RAPIDES 

3 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANG  I P AHOA 

6 

30 

43 

90 

So 

180 

8A 

8A 

H 

RUBERT    5.  MtCLENDUN 

ANTIQCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

1  P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

11 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

9P 

H 

CITY  QF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

9  1 

09 

64 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  UF  ENGINEERS 

8E AVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEEKMAN  3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

91 

51 

107 

8A 

CLOSEO  1/1/73 

SELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

38 

92 

11 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BDSS I ER 

11 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

1  PI  1  1  T  ff  T  A  HI  A     cnuctTov     r  nMIJ 

LUUISIANA    FUKC5IRY  vunM 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8  A 

H 

CROWN   ZeLLERBACH  COKP 

BOOTHVI LLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

GILBERT  GDUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8  A 

c 

H 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

11 

32 

19 

92 

27 

180 

8A 

8A 

H 

GUY  E  TRAYLOR 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

5P 

8A 

c 

H 

KENNETH  M,  CAIN 

COCDDRIE 

1929 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8A 

a  A 

INACTIVE  7/29/66 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

1 1 

31 

31 

92 

43 

90 

8A 

8A 

H 

W.   D.  RICHARDS 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CQRr5  Or  cNGINEfcRs 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R,  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1 1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

RUBY  Vt  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

ST  JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

BA 

H 

RICE  EXPERIMENT  STA 

CURTIS   1  SSE 

2235 

01 

BOSSIER 

1 1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

c 

LSU  red  RIVER  VLY  EXP 

DE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORP   AND  IND  SCH 

DE  R I  ODER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQ  PARISH  EXP  STA 

DONALDSONV I L L E  3  E 

253* 

09 

ASCENSION 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

CF   INDUSTRIES,  INC 

EL  1  ZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

E  P  P  S  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8  A 

c 

H 

TRUCKLINE  GAS  CO. 

EUNICE 

2961 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

ROYNE  H,  FONTENOT 

FARMERVILLE 

3079 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H.  W.  THURSTON,  JR. 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

11 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE   PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

11 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSIDN 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

c 

CITY  OF  GONZALES 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

11 

3t 

25 

92 

54 

360 

5P 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

380* 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

WALLACE  DESADIER  JRt 

GRAND  ISLE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TOWN  QF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

1 1 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

LA  FORESTRY  COMM 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

5P 

5P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

11 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HARRISONBURG  LOCK  NO  2 

4100 

05 

CATAHOULA 

9 

31 

47 

9  1 

49 

6C 

8A 

c 

INACTIVE  4/6/72 

HAYNESVILLE   2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

11 

92 

4! 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C«  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

3A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

11 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOS  S  TON 

4398 

01 

CADDO 

11 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  Ci  GRAVES 

HOUM  A 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE   EXP  ST A 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

USDA  C  LSU 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION  E  BLANCHARD 

JONESBQRQ  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNK L I NE  GAS  CO 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

c 

MRS  LILLIAN  ALEXANDER 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 
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U 

< 

CJ  o 

u 

u 

> 

U  J 

H 

DC 

a, 

w  - 

MID 

MID 

H 

8A 

8A 

H 

8A 

MIC 

MID 

C  HJ 

R  A 
o  A 

8A 

H 

BA 
0  A 

8A 

C  H 

5  P 

5P 

C  H 

7A 

Q  A 
~  A 

9A 

9A 

=i  D 
3  r 

5P 

7A 

H 

8A 

8A 

H 

8A 

8A 

c 

A  A 
O  A 

8A 

H 

8A 

Q  A 

8A 

C  H 

7A 

MID 

H 

5P 

5P 

c 

6A 

8A 

c 

?  r 

5P 

C  H 

A  A 
0  A 

8A 

H 

MID 

urn 

niu 

MID 

C  HJ 

nil) 

MID 

C  H 

MID 

MID 

MID 

MID 

MID 

MID 

MID 

A  A 
o  A 

8A 

H 

7A 

8A 

7A 

9A 

IP 

H 

A  A 

O  A 

8A 

C 

8A 

8A 

c 

7A 

4P 

H 

8A 

IP 

7  A 

i  A 

7A 

H 

fl  A 

8A 

H 

Q  A 
OA 

8A 

H 

ft  A 
0  A 

8A 

C 

7A 

8A 

C 

8  A 

8A 

H 

4  D 

3  r 

5P 

5  D 
3  r 

5P 

ft  A 

0  A 

8A 

8A 

OH 

C 

OK 

6P 

H 

IP 

M  I  D 

MID 

C  HJ 

7A 

7A 

8A 

8A 

8A 

H 

IP 

C 

7A 

c 

IP 

H 

8A 

7A 

8A 

8A 

OBSERVER 


LAFAYETTE  FAA  AP 
LAKE  ARTHUR  10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
L0GANSPORT  4  ENE 
LONGVILLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
MAMDU  4  S 

MANSFIELD  3  WSW 
MANY 
MARION 
MARKSVILLE 
MARTIN  FIRE  TOWER 
MELVILLE 
MERMENTAU 
MINDEN 
MITTIE  2  SE 
MONROE  FAA  AP 

MONROE  CITY 
MORGAN  CITY 
NATCHITOCHES 
NEW  IBERIA  5  NW 
NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MOl  WSO  APR 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 
NEW  ORLEANS  ALGIERS  R 
NEW  ORLEANS  CITRUS  R 
NEW  ORLEANS  DUBLIN  R 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON  R 
NEW  ORLEANS  JOURDAN  R 
NEW  ORLEANS  LONDON  I 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 
NEW  ROADS  5  ESE 
OAKDALE 
OAK  GROVE 
OAKNOL  I A 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

PARADIS  7  S 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

PLAIN  DEALING 

QUARANTINE 

RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SAINT  BERNARD 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

ST.  LANDRY 

SCHR I  EVER 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SHREVEPORT  WSO  AP  I 

SIMMESPORT  1  SE 
SIMPSON  10  ESE 
SINGER 
SLIDELL 

SPEARSVILLE  F I  RE  TOWER 
SPRINGHILL 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

STERLINGTON 

SUGARTQWN 

SULPHUR 


5026 
5065 
5074 
5078 
5090 
5266 
5527 
5584 
5620 
5852 

5874 
5892 
5908 
5920 
5935 
6117 
6142 
6244 
6271 
6303 

6310 
6394 
6582 
6657 
6659 
6660 
6664 
6666 
6668 
6669 

6671 
6672 
6675 
6679 
6686 
6836 
6866 
6911 
6938 
6962 

6978 
6995 
7096 
7161 
7304 
7344 
7572 
7767 
7932 
7950 

8046 
8065 
8067 
8108 
8137 
8163 
8169 
8295 
8405 
8440 

8507 
8515 
8519 
8539 
8669 
8683 
8715 
8785 
8828 
8831 


LAFAYETTE 

CAMERON 

CALCASIEU 

CALCASIEU 

EAST  CARROLL 

VERNON 

DE  SOTO 

BEAUREGARD 

E  BATON  ROUG 

EVANGEL INE 

DE  SOTO 

SABINE 

UNION 

AVOYELLES 

RED  RIVER 

ST  LANDRY 

ACADIA 

WEBSTER 

ALLEN 

OUACHITA 

OUACHITA 

ST  MARY 

NATCHITOCHES 

IBERIA 

ORLEANS 

JEFFERSON 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

PDINTE  COUPE 

ALLEN 

WEST  CARROLL 
E  FELICIANA 
ALLEN 

POINTE  COUPE 

LA  SALLE 
ST  LANDRY 
ST  CHARLES 
ST  TAMMANY 
ST  HELENA 
BOSSIER 
PLAQUEMINES 
ST  JOHN  BAPT 
CAMERON 
CADDO 

VERNON 

LINCOLN 

LINCOLN 

ST  BERNARD 

W  FELICIANA 

TENSAS 

EVANGELINE 

TERREBONNE 

WASHINGTON 

CADDO 

POINTE  COUPE 

VERNON 

BEAUREGARD 

ST  TAMMANY 

UNION 

WEBSTER 

LIVINGSTON 

OUACHITA 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 


30  12 

30  00 

30  15 

30  07 
32  49 

31  09 

31  59 
30  36 
30  22 

30  34 

32  01 

31  34 

32  54 

31  09 

32  06 
30  41 
30  11 
32  36 

30  42 
32  31 

32  33 

29  41 

31  46 

30  03 
29  57 
29  59 
29  56 

29  56 

30  03 
29  57 

29  56 

29  59 

29  59 

29  59 

30  41 
30  49 

32  52 
30  44 

30  36 

31  00 


31  52 

30  32 

29  47 

1  Oj  30  27 

6 
U 


30  42 

32  54 

29  13 

30  04 

29  44 
32  58 

30  57 
32  32 
32  31 

29  52 

30  43 

31  57 
30  51 

29  44 

30  51 

32  28 

30  59 

31  13 
30  39 
30  17 

32  54 

33  00 
30  26 
32  43 
30  51 
30  13 


91  59 

92  43 

93  13 
93  13 
91  12 
93  16 
93  57 
93  14 

91  10 

92  26 

93  44 
93  29 
92  15 

92  02 

93  14 

91  45 

92  35 

93  18 
92  53 
92  03 

92  07 
91  11 

93  05 
91  53 
90  05 
90  15 
90  08 
90  02 

89  59 

90  08 

90  06 
90  01 
90  04 

90  07 

91  22 

92  41 

91  23 

90  59 

92  47 

91  40 

92  16 

92  06 
90  26 
«9  47 
90  45 

93  41 

89  16 

90  34 

92  49 

94  00 

93  17 
92  36 
92  39 

89  50 

91  18 

91  14 

92  16 

90  49 

89  59 

93  49 

91  43 

92  50 

93  25 
H9  46 

92  34 

93  27 

90  39 

92  05 

93  01 
93  23 


33 
10 
5 
9 

105 
240 
210 
114 
21 
55 

373 
260 
190 

87 
270 

30 

16 
250 
120 

78 

80 
5 

130 
25 

4 
fe 
2 

0 
22 

2 
10 
12 
0 
45 
103 
115 
130 
67 
70 

100 
65 
6 
30 
190 
291 
5 
13 
4 

200 

238 
300 
275 
5 
60 
78 
50 
15 
330 
254 

40 
220 
150 

10 
200 
240 

32 

60 
175 
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U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WILDLIFE  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINFERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C.  R.  EVANS 
JAMES  M,  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 

CLOSED  3/31/73 
TRANSCONTINENTAL  G  P 

BENNETT  STRANGE 
ROBERT  R .  GENTRY 
TOWN  OF  MARION 
TOWN  QF  MARKSVILLE 
HERSHEL  L  ■  CULPEPPER 
RUTH  T.  HEBERT 
RAYLN  FALL 
W.   G.  SPARKMAN 
THOMAS  V.  BURNITT 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  MONROE 
U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 
GULF  S.  RESEARCH  INST. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 

SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
N.   0.   SWG.   AND  WTR.  BD. 
CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 
LEONARD  A.  RICHMOND 
J  D  SANFORD 
PERCY  E  <  DREHER 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 
HAROLD  L.  BAQUE 
R.   MELANCQN>  JR. 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LEON  SANDERS*  JR. 
DELTA  NAT  WILDLIFE  REF 
GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 
LA  WLDLF  I  FISH  COMM 
MRS.   JO  B.  HARTSELL 

LSU  WEST  LA  FXP  STA 
CITY  QF  RUSTON 
LA  TECH  UNIVERSITY 
SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 
CROWN  ZELLERBACH  CORP. 
NE  LA  EXPERIMENT  STA 
CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 
CONRAD  M.  LEBLANC 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 

LEWIS  GREMILLION 
J  M  INGALLS 
REV.  BOBBY  N.  PARISH 
NOAA-NATL  WEATHER  SERV 
JACK  N.  HQLLIS 
A.   D.  MATLOCK 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA  POWER  I  LIGHT  CO 
MISS  NET A  A,  TURNER 
INACTIVE  8/1/72 
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TALLULAH  2  SW 
VERMILION  LOCK 
V I  DAL  I  A  NO  2 
WESTDALE  3  SW 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
W I  NONA  FIRE  TOWER 
WOODWGRTH  STATE  FOREST 
CLOSED  STATIONS 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

NEW  STATIONS 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
BEAVER  FIRE  TOWER 
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9357 
9610 
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9806 
9809 
9865 
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COUNTY 


MADISON 
VERMILION 
CONCORD  I A 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 


E  BATON  ROUG 


ST  TAMMANY 
EVANGELINE 


W 
Q 

H 
H 
< 
>-J 


32  24 

29  47 

31  35 

32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  08 


30  22 


30  26 
30  47 
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Q 
P 

H 

o 
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91  13 

92  12 

91  26 

93  30 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 


91  10 


90  03 
92  34 


2 

o 

H 
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85 
14 
60 
140 
160 
80 
220 
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21 


30 
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8A 

7A 
6P 
8A 
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9A 
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8A 
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7A 
7A 
8A 
IP 
9A 


9A  9A 


9A 


2  S 

u  g 
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OBSERVER 


USDA-ARS  ENTOMOLOGY  RES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIOALIA  FIRE  DEPT 
AB SOLUM  P.  DILL 
ESTES  B,  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.  FORESTRY  COMM 


CLOSED  3/31/73 


LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 


*  DRAINAGE  CODE:  1-ATCHAFALAYA  2-BAYOU  TECHE- VERMILION  3-BLACK  4-CALCASIEU  5-GULF  OF  MEXICO 
6-LAKE  PONTCHARTRA I N  7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI  9-OUACHITA  10-PEARL  11-RED 
12-SABINE 

USCOMM-NOAA-ASHEV I LLE ,    N.C.  6/1/73-890 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
"Wind  table."     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  ;  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING : 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published   later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R1.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing .20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NO A A ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn:  Publications.   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natic 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHFST  TFMPERATURE 
NATCH  J  TC1CHFS 

LDWEST  TEMPERATURE 
ASHLAND  2  S 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
HOUMA 


100       DATE  11 
39       DATE  16 


GREATEST  TDTAL  PRECIPITATION 
MAMDU  4  S  10.26 


.56 


GREATEST   1    DAY  PRECIPITATION 
DBERLIN  FIRE  TOWER  5.25     DATE  02 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      ^™  ^ 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

is 

Q 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 
Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

a  | 

•J. 

si 

»       s  « 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

81.9 

55.9 

68.9 

90 

11 

42 

17  + 

28 

1 

0 

0 

0 

2.40 

1  .30 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

L0GANSP0RT  4  ENE 

84  1 0 

57.6 

70 .  8 

9  1 

10 

41 

16  + 

2  1 

3 

0 

0 

0 

4.24 

1  .57 

1.27 

2 

*  0 

0 

6 

3 

2 

MINDEN 

82.3 

57.6 

70.0 

-  2.8 

90 

27  + 

42 

17 

14 

2 

0 

0 

0 

3.34 

1.81 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

PLAIN  DEALING 

81.6 

55.3 

68.5 

-  3.6 

90 

1 1 

42 

17  + 

26 

1 

0 

0 

0 

1  .93 

■ 

2.98 

.66 

7 

.0 

0 

4 

2 

0 

SHREVEPORT  WSO   Ap  R 

83.2 

60.2 

71.7 

-  1.4 

92 

10 

46 

16 

9 

2 

0 

0 

0 

2.00 

- 

2.79 

1.00 

7 

.0 

0 

4 

2 

I 

WESTDALE   3  SW 

81.8 

57.3 

69.6 

90 

27  + 

42 

16 

25 

3 

0 

0 

0 

4  .09 

1.15 

7 

.0 

0 

6 

4 

1 

D I  V  I S I  ON 

69.9 

-  2.7 

3.00 

m 

2.02 

.0 

*       *  # 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

83.0 

58.1 

70.6 

92 

10 

42 

16 

16 

3 

0 

0 

0 

3.81 

1  .32 

7 

.0 

0 

8 

2 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

81,4 

57.8 

69.6 

-  3.3 

91 

1 1 

43 

1  6 

27 

2 

0 

0 

0 

3  . 40 

- 

1 .72 

1 .10 

7 

.0 

0 

8 

Z 

1 

C  HATHAM 

82,7 

57.0 

69.9 

93 

11 

42 

16 

22 

■ 

0 

0 

0 

5,61 

1.80 

2 

.0 

0 

8 

3 

2 

FARMERVILLE 

82.8 

58.8 

70.8 

91 

11  + 

45 

16  + 

14 

2 

0 

0 

0 

3.07 

1.23 

7 

.0 

0 

a 

1 

1 

HOMER  EXP  STATION 

80.8 

57.5 

69.2 

91 

1 1 

42 

16 

29 

1 

^ 

0 

3.23 

1.25 

7 

.  0 

0 

5 

2 

2 

MONROE   FAA  AP 

80.0 

59.5 

69.8 

90 

23 

47 

16 

13 

1 

0 

0 

0 

4  .  84 

1 .46 

2 

.  0 

0 

0 

3 

2 

MONROE  CITY 

83.6 

60.5 

72.  1 

93 

10 

47 

16+ 

9 

5 

0 

0 

0 

4.51 

1.52 

2 

.0 

0 

8 

4 

2 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

81  .4 

58.6 

70.0 

91 

11 

42 

16 

24 

2 

0 

0 

0 

3.43 

1.29 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

WINNFIELO  2  W 

83.0 

58.2 

70 . 6 

9  1 

10 

42 

16 

21 

4 

0 

0 

0 

6.19 

1.54 

7 

.0 

0 

8 

3 

3 

0  I  V  I S I  ON 

70.3 

-  2.4 

4.23 

.  95 

.  0 

»       »  * 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

85.0 

59 . 8 

72.4 

93 

11  + 

47 

16 

3 

6 

0 

0 

0 

5.86 

1.45 

24 

.0 

0 

9 

6 

2 

EPPS   6  W 

81,0 

59.5 

70.3 

89 

24  + 

47 

5 

16 

0 

0 

0 

0 

5.87 

1.33 

7 

.  0 

0 

1  0 

5 

3 

LAKE  PROVIDENCE 

81.0 

60.4 

70.7 

90 

1  1 

50 

16  + 

7 

1 

0 

0 

0 

5,22 

1.18 

12 

.0 

0 

10 

5 

1 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

80.  1 

60.5 

70.3 

-  2.5 

89 

27 

47 

16 

14 

0 

0 

0 

0 

7.50 

2.48 

2.08 

3 

.  0 

0 

9 

6 

3 

TALLULAH  2  SW 

81. 1M 

60. 3M 

70. 7M 

-  1.3 

90 

31  + 

48 

16  + 

18 

3 

0 

0 

0 

4.52 

.00 

1.63 

7 

.0 

0 

8 

4 

1 

WINNSBORO 

80.9 

60.5 

70.7 

-  2.6 

89 

31  + 

47 

16 

18 

0 

0 

0 

0 

4.87 

.21 

1.37 

7 

.0 

0 

10 

3 

2 

DIVISION 

70.9 

-  2.2 

5.64 

1.03 

WEST   CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

82.0 

56.3 

69.2 

91 

27  + 

39 

16 

39 

3 

0 

0 

0 

5.14 

1.61 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

CONVERSE 

82.3 

56.6 

69.5 

90 

27  + 

40 

16 

38 

3 

0 

0 

0 

3.64 

1.07 

7 

0 

9 

3 

GORUM  fire  tower 

83. OM 

58. 9M 

71. OM 

90 

10 

42 

16 

8 

1 

0 

0 

0 

7.03 

2.77 

7 

.0 

0 

7 

4 

3 

Ltt  iVILLt 

83,8 

59 . 4 

71.6 

91 

28  + 

44 

16 

12 

6 

0 

0 

0 

7.67 

2.72 

7 

.0 

0 

6 

4 

4 

MANY 

82.8 

57.4 

70.  1 

91 

12 

41 

16 

28 

4 

0 

0 

0 

5.05 

1  .36 

7 

.0 

0 

7 

4 

2 

NATCHITOCHES 

86.6 

61.2 

73.9 

100 

11 

47 

17  + 

3 

12 

0 

0 

0 

4.17 

1.64 

7 

.0 

0 

5 

2 

2 

0  I  V  I S I  ON 

70.9 

-  2.4 

5.48 

- 

.09 

.0 

CENTRAL  05 

AL E  X ANDR  I  A 

82.7 

62.7 

72.7 

90 

27 

50 

16 

2 

1 

0 

0 

0 

6.61 

2.28 

7 

.0 

0 

4 

4 

3 

ALEXANDRIA   WSO  Ap 

81.7 

59.5 

70.6 

-  2.3 

90 

10 

46 

16 

14 

1 

0 

0 

0 

7.70 

2.  16 

2.77 

7 

.  0 

0 

7 

4 

2 

BCLfln    P  IKt     1  UWtr> 

82.0 

60.9 

71.5 

91 

11 

47 

16  + 

10 

1 

0 

0 

0 

6.57 

2.60 

7 

.0 

0 

9 

3 

2 

BUNK  I E 

83.5 

62.2 

72.9 

-  1.3 

92 

27 

50 

16 

4 

4 

0 

0 

0 

6.63 

.04 

1.55 

3 

.0 

0 

5 

5 

4 

COLFAX 

83.9 

60.2 

72.  1 

91 

27  + 

49 

4 

4 

7 

0 

0 

0 

2,02 

7 

0 

6 

2 

83 .  5M 

63.9M 

73. 7M 

90 

26 

0 

1 

0 

0 

0 

7.64 

2.66 

7 

.0 

0 

6 

4 

3 

HINESTQN  4  NNE 

82.0 

58.0 

70.0 

90 

28  + 

44 

16  + 

21 

2 

0 

0 

0 

6.61 

1.82 

2 

.0 

0 

6 

4 

4 

.   ^  .  .    l  e     -■  . 

81. OM 

64. OM 

72. 5M 

90 

24 

50 

16 

5 

I 

0 

0 

0 

6.21 

1.99 

6 

.0 

0 

7 

5 

5 

MAMOU  4  S 

85.0 

64  .  3 

74.7 

92 

29  + 

50 

16 

0 

9 

0 

0 

0 

10.26 

4.60 

2 

.0 

0 

0 

4 

3 

MELVILLE 

82.8 

63.4 

73.  1 

-  1.4 

89 

26  + 

50 

1 6 

0 

0 

a 

0 

0 

2.65 

3.38 

.96 

7 

.  0 

3 

0 

NEW  ROADS  5  ESE 

82.7 

62.5 

72.6 

91 

26 

49 

16 

5 

3 

0 

0 

c 

3.72 

1.64 

.0 

0 

6 

3 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

81.2 

62.7 

72.0 

88 

24 

48 

16 

3 

0 

0 

0 

0 

4.32 

1.24 

8 

.0 

0 

6 

3 

3 

OLLA   3  SSW 

82.0 

58.6 

70.3 

92 

11 

43 

16 

22 

3 

0 

0 

0 

5.14 

1.15 

7 

.0 

0 

10 

4 

2 

WOODWORTH   STATE  FOREST 

82  .  3M 

61. 8M 

72.  1M 

90 

27  + 

47 

16 

7 

2 

0 

0 

6.54 

2.39 

3 

.0 

0 

5 

4 

4 

DIVISION 

72.2 

-  2.0 

6.37 

.54 

.0 

EAST   CENTRAL  06 

84.5 

60.8 

72.7 

92 

i  4 

46 

16  + 

3 

7 

0 

0 

0 

5.42 

2.12 

7 

.0 

0 

6 

4 

2 

BATPKl    Q  H  l  1  r*  C     uCn     An  a 

84.0 

64.2 

74.  1 

-  .7 

89 

30  + 

51 

16  + 

0 

0 

0 

0 

0 

5.60 

.80 

3.19 

7 

.0 

0 

5 

3 

2 

83.7 

62.4 

73.1 

-  1.3 

9  0 

29  + 

46 

16 

5 

6 

0 

0 

0 

4.59 

.69 

2.08 

8 

.0 

0 

4 

3 

2 

CLINTON 

83.2 

59.4 

71.3 

90 

25 

44 

16  + 

12 

1 

0 

0 

0 

5.26 

1.32 

7 

.0 

0 

7 

6 

1 

COVINGTON  4  NNW 

83.6 

60.9 

72.3 

-  1.8 

89 

3r  + 

44 

16 

9 

0 

0 

0 

0 

4.37 

.82 

1.82 

7 

.0 

0 

6 

2 

2 

FRANKL INTON   3  SW 

85.1 

59.2 

72.2 

94 

22 

44 

16 

6 

9 

0 

0 

0 

4.99 

1.60 

7 

.0 

0 

7 

4 

2 

GREENSBURG 

83. 6M 

58. 4M 

71. OM 

89 

31  + 

45 

16 

5 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

7 

4 

2 

HAMMOND  3  NW 

83.9 

60.8 

72.4 

92 

24 

44 

16 

13 

7 

0 

0 

0 

5.05 

2.11 

13 

.0 

0 

6 

5 

2 

ST  FRANC  I SVI LLE   6  SE 

84.6 

63.4 

74.1 

91 

25  + 

42 

16 

6 

6 

0 

0 

0 

3.57 

2.01 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

SL ICELL 

82. 7M 

62  .8M 

72. 8M 

90 

27  + 

46 

16 

4 

2 

0 

0 

0 

1.29 

1.18 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

72.6 

-  1.1 

4.22 

.95 

.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  2  - 
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Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

* 

Q 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sr. . 

v.  Sleet 

N 

5.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More 

|    .SO  or  More 

1.00  or  More 

S< 

si 

.S-J 

*       »  * 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

82.7 

64.  1 

73.4 

90 

27 

50 

16+ 

4 

1 

0 

0 

0 

5.80 

.68 

2.40 

8 

.0 

0 

5 

3 

3 

DE  CUINCY  4  N 

83.4 

59.1 

71.3 

92 

28 

45 

4 

9 

3 

c 

j 

4.91 

1.48 

2 

.0 

0 

4 

4 

4 

DE   R I  ODER 

8  2.6 

59.5 

7 1  •  1 

90 

16 

^  3 

3 

0 

0 

0 

.  0 

4 

ELIZABETH 

83)9 

59.4 

71.7 

-  2.8 

91 

25 

45 

16 

13 

2 

0 

0 

8.29 

2.  14 

2.95 

3 

.  0 

0 

6 

4 

3 

HACKBERRY  8  SSW 

80*3 

68.8 

74.6 

87 

31  + 

58 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

3.12 

2.35 

3 

.0 

0 

2 

2 

1 

JENNINGS 

83.3 

66.0 

74.7 

-  .5 

5  0 

30 

52 

4 

0 

1 

0 

0 

4  .  50 

-  1.37 

1.60 

11 

.0 

0 

4 

3 

2 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

80.5 

66.  1 

73.3 

88 

31 

53 

4 

1 

0 

0 

0 

a 

4.45 

-  .57 

1.82 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

"111 

64  3 

72.7 

_  2.9 

90 

30 

5  2 

4 

1 

0 

0 

0 

7.48 

2  ■  8  7 

3.91 

0 

£ 

4 

3 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

83.9 

62^ 

73.1 

91 

25 

47 

16 

5 

: 

0 

0 

0 

9.16 

5.25 

2 

.0 

0 

5 

4 

4 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

80.9 

66.7 

73.8 

87 

31 

56 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

5.  13 

2  •  66 

3 

.  0 

0 

3 

3 

z 

uedmti  inrM  i  nrK 

80. a 

64.3 

72.6 

87 

27 

53 

5  + 

2 

0 

0 

0 

0 

1  .60 

1.18 

13 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

72.9 

-  2.0 

5.67 

.32 

.0 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVlLLE   2  SW 

84.1 

63  9 

74  •  0 

16+ 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

4 

2 

I 

FRANKLIN  3  NW 

83.1 

65)7 

74.4 

91 

30 

50 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

1.06 

.44 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAFAYETTE   FAA  AP 

83.5 

64.2 

73.9 

-  1.0 

91 

26 

52 

16  + 

0 

1 

0 

0 

0 

6.01 

.97 

1.97 

7 

.0 

0 

5 

4 

3 

MORGAN  CITY 

81.4 

66.6 

74.0 

-  1.6 

87 

31 

55 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

.99 

-  3.77 

.81 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEW  IBERIA  5  NW 

83.5 

64.4 

74.0 

90 

26  + 

51 

16 

1 

?_ 

0 

0 

0 

2.93 

1.05 

8 

.0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

74 .  1 

2  .86 

-  1.94 

•  0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I L L E  WSO 

80.3 

69.2 

74.8 

86 

31  + 

56 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

1  .00 

1.00 

8 

.0 

0 

1 

1 

1 

DIAMOND  4  NW 

82.3 

64  .6 

73.5 

91 

29 

51 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

.78 

.35 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

DONA  LOSDNV I L  L  E   3  E 

84.3 

63.9 

74.1 

-  1.6 

91 

25 

51 

17 

0 

4 

0 

0 

0 

2  .59 

-  3.07 

1.50 

8 

.0 

0 

4 

2 

1 

GALLIANO 

82.8 

65.1 

74.0 

89 

31 

52 

0 

0 

0 

0 

0 

.79 

.45 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

HOUMA 

83.8 

64.6 

74.2 

-  .9 

91 

25 

53 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

.56 

-  4.25 

.20 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP  P. 

82.0 

62.9 

72.5 

-  1.9 

90 

22 

46 

16 

9 

1 

0 

0 

0 

4  .68 

.30 

2.04 

24 

.0 

0 

7 

2 

2 

NEW  ORLEANS   AUD  WSO  CI  R 

79. 6M 

64.  1M 

71. 9M 

-  3.8 

86 

28 

52 

16 

3 

0 

0 

0 

0 

4  .  14 

-  .72 

2-16 

24 

.0 

0 

6 

3 

PARADIS  7  S 

83.5 

65.8 

74.7 

90 

26 

50 

16 

1 

1 

0 

0 

0 

3.94 

-  1.42 

3.10 

8 

.0 

0 

5 

1 

1 

QUARANT I NE 

77. OM 

67. 6M 

72. 3M 

B4 

26 

59 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

1  .64 

1.14 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

RESERVE 

83.0 

63.5 

73.3 

.  1.8 

89 

26 

51 

17 

3 

0 

0 

0 

0 

4.92 

.02 

2-17 

8 

.0 

0 

4 

2 

2 

SAINT  BERNARD 

85.5 

65.2 

75.4 

94 

28+ 

50 

16 

1 

a 

0 

0 

0 

2.77 

1.36 

8 

.0 

0 

5 

2 

1 

SCHRIEVER 

84.5 

63.2 

73.9 

91 

26 

50 

15 

0 

3 

0 

0 

0 

1.53 

1.05 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

73.7 

-  1.6 

2.45 

-  2.24 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

D  i  v 

t  1 

2  1 

3 

4       5  6 

7  1 

8   1  9 

10 

11 

12 

13  1 

NL(R  T  HwE  S  T                      *J  1 

PQDCA-J  FIRE  TOWFR 

2.30 

.  -. 

.05 

.05 

1.45 

.  .  3 

COTTON  VAL  LEV 

2.40 

T 

T 

1.30 

.  u5 

C  URT  IS    1    S  S  E 

2.01 

.01 

.45 

.  17 

.  79 

CLQSTER   1  * 

2  .53 

.05 

.17 

.21 

.77 

.  .  " 

liREENiJQflD  FIRF  TQwEP 

3.20 

.33 

1. 12 

.27 

MANNA  3  S 

6.12 

.15 

.31 

1 .90 

T 

.18 

.  ■  - 

HOSSTON 

1.93 

i 

T 

•  11 

.22 

T 

KEITHVlLLE 

1  . 95 

T 

1 .35 

!53 

KORAN 

3.  28 

•  06 

.  17 

1.62 

4.24 

1  .27 

.37 

.35 

1.14 

MANSFIElD  3  WSW 

4,35 

.08 

.87 

.26 

1.01 

.08 

.40 

kflNBEN 

3.3* 

1.81 

.10 

PLAIN  QFALINC 

1.93 

.02 

.05 

.08 

.66 

.  ..  9 

T 

P0DE5S A 

2.75 

.01 

.07 

.11 

.  10 

1.32 

SHREVEPORT  wSO  AP  R 

2  .00 

.07  .05 

1 .00 

.14 

SPRINGHlLL 

3.28 

T 

.  17 

.04 

1 .66 

T 

WESTOAiF   3  SW 

4.09 

.07 

.97 

.26 

1  .15 

.66 

NORTH  CENTRAL  U2 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

.49 

BIENVILLE    3  NE 

3.81 

.22 

.79 

.25 

1.32 

.02 

CAlMQON  exp  station 

3.40 

.65 

.40 

.18 

1.10 

.09 

.32 

C  HATH AM 

5.61 

1  .80 

.  .  6 

.29 

\'zl 

.05 

.77 

.06 

COLbMP I  A   LOCK  S 

4.14 

FARWEHVI LLE 

3.07 

.30 

.  3o 

1.23 

.31 

HflYNtSvlLLE   2  WSW 

2.78 

.36 

.13 

1  .43 

3.23 

.  14 

.  03 

1.25 

jONESBOPC  FIRE  TQWER 

4.  16 

1.00 

.25 

1.65 

.09 

.13 

.31 

M  A  R.  I  On 

A. 81 

T 

.  89 

T  T 

MONROE   F fl A  AP 

4  ,  64 

.35 

1.46 

.19 

.84 

1.09 

MONROE  CITY 

4.51 

1.52 

T 

.21 

1.23 

.25 

.52 

PUSTQN-Li.   TECH  UNIV 

3  .43 

T 

.29 

.69 

.13 

1.29 

.04 

.43 

SPEAPSVILLE    FIRE  TQwEP 

4.68 

.31 

.51 

.  10 

1.18 

.03 

S  T  E  R  L  int. ton 

3.85 

T 

^  I  NNF  I  £  I  D  2  W 

6.19 

■  46 

1.51 

.12 

1.54 

.28 

.39 

H  1  NONA   F IRE  TOWER 

9.33 

T 

1.83 

3.89 

.20 

1.26 

.  19 

NOR THt  AST  ' 

BASTRT? 

5.86 

.72 

.33 

.11 

1.09 

.88 

EPPS  6  W 

5.87 

1.14 

.52 

.12 

1.33 

.02 

1.10 

LAKE  PROVIDENCE 

5.22 

.52 

.63 

.07 

.^7 

.12 

1- IB 

4.  38 

.51 

.  1  1 

.83 

.09 

.98 

SAINT   JOSEPH  FXP  STA 

7.5C 

.07 

TALLULAH  2  SW 

4.52 

.58 

.13 

1.63 

.35 

.23 

.02 

WlNNSftOPO 

4.b7 

I. 00 

.76 

.11 

1.37 

.  4  1 

.44 

.06 

*       *  * 

WEST   CENTRAL  04 

aShlano  2  S 

5. 14 

.46 

1.57 

.22 

1.61 

.09 

CONVERSE 

3.64 

.  35 

GORUM  FJRf  TOwEP 

7.03 

1.32 

.  14 

2^77 

.46 

GRAND  ECORE 

4.50 

,69 

.72 

.07 

1.42 

.01 

T 

.05 

HOOGES  GARDENS 

4.69 

.33 

1.25 

.07 

1.84 

.12 

.  |  1 

LEESVlLLE 

7.87 

1  .38 

1  .44 

2.72 

1  .  80 

5.U5 

NATCHI TOCHES 

4  .  17 

L  I  IS 

.08 

1.64 

•  01 

.04 

POSEF-INF   ExP.  STA, 

9.28 

2.38 

2.62 

T 

2.38 

1.33 

SIMPSON   10  ESE 

CcNTRAl  05 

ALEXANDRIA 

2.17 

.55 

.08 

2.28 

1  .38 

T 

.03 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

7^70 

,94 

2,19 

.07 

2.77 

.07 

9.30 

2.65 

2.15 

.03 

1.60 

.05 

.39 

.06 

BElAH  FIRE  TjwEP 

6.57 

.92 

1.1! 

.  1  1 

2.80 

.02 

.16 

6.63 

COLFix 

_ 

— 

.75 

2.02 

.61 

.36 

EUNICE 

6.79 

3.81 

l,\t 

.43 

.92 

.45 

7.  84 

1.74 

1.75 

.77  .02 

2.6fc 

.29 

T 

HlNESTnMT^4NNF 

6.61 

1  .82 

1.13 

.06 

1.78 

1.12 

.06 

.11 

jONESVILLE  LOCK.i 

8.21 

1  .37 

1.78 

.03 

1.40 

1  .99 

.07 

.12 

MAMOU  *  S 

10.26 

4,60 

1.70 

.18 

.10 

markSi/IllE 

7.83 

MELVILLE 

2.65 

I?* 

T 

!96 

1  .  19 

.04 

NEW  ROAHS  5  ESc 

3.72 

.73 

T 

1.64 

.48 

.  14 

OLD  RIVER  1 OCK 

4.32 

1.03 

T 

.47 

1.24 

.02 

J  L  L  A   3  S  S  W 

5.  14 

1.03 

.91 

.13 

1.15 

.32 

.25 

IP  E  L  0  OS  AS 

5.46 

4.18 

1.15 

l.OC 

1.40 

^50 

T 

T 

IOALIA  NT  2 

9.  14 

.76 

1.90 

.05 

1.53 

1.56 

.59 

.20 

^OOwHRTH  STATE  FOREST 

6.54 

1.32 

2.39 

.04 

1.29 

1.18 

.13 

.01 

* 

AS     C   N    ,£iL  06 

TA  SPRINGS  FIRE  TwR 

3.55 

.24 

1.56 

1.30 

.10 

.02 

Tfc 

5.42 

.29 

.62 

T 

2.12 

1  .44 

.22 

5  .60 

T 

1 .01 

T 

.01 

3.19 

.38 

.01 

T 

4,59 

.  - 

.64 

.04 

*.oe 

.04 

an 

5.26 

.61 

.03 

GTQN   4  NNW 

4  .37 

T 

1.82 

1.20 

.44 

.07 

LINTON   3  i¥ 

4.99 

.08 

1.60 

.70 

.16 

.5)5 

.47 

.15 

.27 

Ell  s  p  p  i  n  f  ■  s 

6 .  52 

.09 

.61 

2.54 

2.38 

.20 

1  3  NX 

5.05 

.19 

.52 

1.04 

.69 

2.11 

1 

5.65 

.30 

T  .40 

2.10 

T 

.05 

.30 

3.59 

.18 

.71 

.2? 

1.94 

.  16 

VER  LOC"   NG  I 

i  fire  t  owe  r 

4.23 

.39 

.57 

.10 

1.63 

.52 

.  .  5 

SVtLLE  6  SF 

3.57 

.49 

.69 

2.01 

.07 

.10 

.02 

IRE  TOWER 

6.97 

.23 

1.25 

.  10 

1.75 

.32 

.90 

.12 

1.29 

.04 

T 

T 

1 .18 

T 

FIRF  TQt>ER 

3.50 

1.37 

.  10 

.53 

07 

3.73 

T 

1 .03 

.07 

.35 

2.28 

\f  ION 

5.80 

.  10 

1.67 

2.40  .11 

1.47 

4.91 

1.48 

.  .  . 

1.28 

.03 

T 

1.06 

7.89 

1.50 

2.52 

1.95 

1.57 

.04 

8.29 

2.92 

2.93 

1.30 

.64 

.10 

19     20  1 

 1  L 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 

 L- 

26 

• 

27 

28  |  29  30 

 '  '  

T 

T 

■  14 

.07 

T 

.  .  6 

.12 

.60 

T 

.31 

.06 

.56 

■  40 

■  15 

.02 

.32 

.40 

.61 

T 

.29 

.55 

.20 

.  ■.  9 

T 

.11 

.22 

.42 

.21 

.46 

T 

T 

.37 

.09 

.45 

■  IB 

.37 

.15 

.09 

1.25 

.22 

.18 

.03 

.  08 

.30 

.  10 

.04 

.27 

.52 

.  1 1 

.38 

T 

.01 

.56 

'.10 

*  17 

.07 

.12 

.83 

T 

.61 

■  31 

.06 

.22 

.  32 

•  20 

.20 

T 

.10 

.02 

•  31 

.01 

.  38 

.05 

T 

.  14 

•  26 

.07 

.04 

.04 

.34 

.23 

.22 

.27 

.  17 

.05 

.15 

!lO 

.56 

.20 

.07 

.06 

.48 

.08 

.74 

T 

T 

.47 

.85 

.12 

!so 

,  33 

.27 

.  04 

.  1 1 

T 

•  16 

.54 

.  12 

.02 

.  U 

.  30 

T 

•  04 

•  |! 

.23 

T 

.  86 

.  19 

.25 

.39 

.81 

.18 

T 

1 .43 

T 

.05 

.41 

.53 

.93 

.44 

.54 

T 

1  .45 

tlt 

.63 

.4] 

.04 

.  14 

•  3] 

■  1 1 

.29 

•  02 

.32 

.02 

.30 

.28 

.08 

•  34 

.05 

1.19 

.35 

.67 

T 

.30 

.  13 

.23 

T 

.11 

.05 

.22 

.03 

.  15 

.81 

.46 

.  5  1 

.13 

.10 

.90 

.26 

1.20 

.06 

T 

.22 

.07 

•  83 

.01 

.41 

.12 

.38 

■  65 

T 

i^e 

.04 

!ij 

.45 

.12 

.o; 

.48 

.11 

.  ii 

2.10 

.05 

•  02 

.44 

.  1  3 

•  42 

•  40 

.60 

.05 

.55 

.49 

T 

1.14 

.02 

T 

!29 

.05 

.26 

.08 

.10 

.04 

.  2  5 

.  2  5 

.40 

.6C 

.25 

.  10 

.03 

.  10 

T 

.04 

.09 

.05 

.21 

.01 

.64 

.05 

.04 

.6E 

T 

1 .64 

■  1! 

.9C 

.76 

.05 

.  lfi 

T 

1  .26 

.28 

.03 

.55 

.03 

.70 

.50 

1.8C 

.33 

•  4S 

.26 

.  17 

L.BS 

.05 

.35 

•  OS 

.07 

T  T 

.3C 

.53 

.05 

.02 

.02 

.20 

.11 

.38 

T 

Sec  ie!*f*nce  not 


DAILY  PRECIPITATION 


HACKBERPY  8  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN  B  S 

KINDER    3  W 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

LAKE   CHARLES   2  N 
LAKE   CHARLES  HSO  AP 
LONGVI LLE 
MERMENTAU 
MITT  I E   2  SE 

DAKDALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SINCE* 
SUGARTDWN 

VERMUION  LOCK 


8.*t9 
l.t>0 


.31  3.66 
.13  3.91 

1.92  1.56 

2.55  2.25 


5.25  1.50 
2.66 
1.55  2.50 
I ,90  2.66 


1.40 
1.42 
1.12 


Day  of  Month 
13  I   14  I  15 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVlLLE   2  SW 
FRANKLIN   3  NW 
JEANERETTE   EXP  STA 
LAFAYETTE   Ffta  AP 


2.3* 
3.31 
1.06 
2.33 
6.01 


SOUTHEAST  09 

BOOTHV I L LE  HSO 
DIAMOND  *  NW 
OONALOSONVILLE    3  E 
GALLUNO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  C I 
NEW  ORLEANS   MO  I    HSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  HSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  C  ITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  DRLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOUR  DAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  ME  TA  IRI E 

PARADIS   7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 


1.00 
.78 

2.59 
.79 
.56 


*.92 
2.77 
1.53 


.07 
.56 
.04 


.  1* 
.15 


1.00 
.08 
1.50 


.07 
.13 
.  2  . 


Sre  loleience  not**  lollowing  Stotlo 
-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES  Louisiana 

Mi  Y 


Day  of  Monlh 

D> 

Station 

0) 

1 

2  j 

3 

4 

5 

g 

7  ' 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  l 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•          •  » 

NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 

MAX 

77 

79 

83 

72 

78 

78 

73 

83 

8  2 

6  5 

90 

e  7 

75 

76 

74 

75 

81 

78 

82 

87 

88 

87 

89 

68 

88 

84 

89 

8  1 

75 

85 

87 

61.9 

M1N 

54 

6  8 

46 

45 

45 

47 

60 

53 

5 '» 

53 

61 

65 

49 

50 

49 

42 

42 

49 

,9 

63 

66 

68 

68 

65 

62 

62 

67 

63 

55 

55 

56 

55.9 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

79 

79 

78 

85 

88 

91 

90 

86 

78 

77 

76 

61 

80 

64 

86 

88 

8  8 

88 

89 

69 

86 

90 

88 

82 

86 

88 

89 

84.0 

MIN 

66 

67 

45 

41 

45 

5b 

61 

54 

50 

60 

69 

66 

49 

55 

50 

41 

51 

Hb 

60 

66 

69 

63 

71 

69 

66 

62 

68 

59 

52 

52 

56 

57.6 

MAX 

78 

80 

8 1 

7  3 

78 

75 

75 

82 

6  3 

85 

90 

86 

76 

80 

78 

76 

82 

80 

84 

87 

87 

88 

87 

9  8 

88 

83 

90 

63 

75 

66 

68 

62.3 

MIN 

61 

67 

47 

48 

50 

55 

59 

55 

53 

57 

64 

64 

51 

55 

53 

45 

42 

53 

48 

63 

68 

67 

68 

64 

63 

64 

68 

61 

57 

56 

58 

57.6 

plain  pealing 

MAX 

7 1 

78 

81 

73 

78 

7B 

71 

8; 

82 

65 

90 

66 

75 

79 

76 

76 

82 

80 

81 

88 

87 

87 

87 

66 

87 

85 

88 

80 

75 

66 

8  9 

81.6 

MIN 

62 

65 

66 

44 

44 

48 

59 

52 

51 

53 

59 

63 

52 

55 

46 

42 

42 

49 

48 

61 

69 

66 

66 

63 

60 

60 

62 

61 

54 

55 

56 

55.3 

SHREVEPDRT  WSO  AP 

MAX 

ao 

81 

73 

77 

80 

74 

85 

84 

89 

92 

69 

77 

79 

76 

75 

81 

79 

84 

89 

88 

69 

88 

89 

b^ 

82 

90 

84 

77 

85 

87 

68 

83.2 

MIN 

70 

61 

51 

47 

50 

60 

61 

57 

54 

65 

71 

60 

54 

57 

50 

46 

54 

53 

63 

68 

70 

69 

71 

67 

63 

65 

67 

59 

59 

59 

60 

60.2 

WESTDALE  3  SW 

MAX 

80 

80 

7  s 

71 

7  7 

78 

74 

8 1 

8 1 

86 

96 

90 

74 

76 

76 

75 

8  0 

80 

85 

86 

88 

87 

87 

b6 

86 

64 

90 

83 

76 

85 

87 

81.6 

»          *  » 

MIN 

61 

69 

48 

44 

47 

51 

62 

56 

52 

55 

62 

65 

51 

54 

52 

42 

43 

49 

50 

69 

68 

67 

67 

70 

65 

64 

67 

60 

55 

54 

57 

57.3 

UflDTU     6  E  M  T  D  A  1 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

82 

75 

7  3 

79 

79 

75 

79 

83 

8  7 

92 

91 

77 

80 

77 

75 

60 

81 

86 

88 

88 

89 

88 

88 

69 

84 

90 

84 

70 

86 

68 

89 

83.0 

MIN 

67 

62 

4  6 

44 

46 

58 

62 

54 

5  0 

61 

67 

5B 

54 

52 

50 

42 

53 

54 

63 

67 

oe 

67 

68 

64 

64 

66 

66 

61 

54 

56 

57 

56.1 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

79 

8  1 

73 

71 

77 

79 

75 

75 

81 

87 

91 

67 

71 

76 

75 

73 

8" 

79 

84 

87 

67 

65 

66 

88 

87 

86 

90 

83 

74 

65 

88 

81.4 

MIN 

60 

68 

50 

45 

46 

50 

60 

58 

51 

55 

64 

66 

52 

51 

52 

43 

48 

47 

56 

66 

69 

68 

70 

65 

64 

66 

66 

62 

57 

58 

58 

57.6 

CHATHAM 

MAX 

79 

80 

77 

75 

79 

79 

76 

76 

83 

88 

93 

90 

70 

79 

78 

77 

8  2 

B2 

83 

88 

67 

87 

87 

89 

88 

86 

90 

83 

75 

86 

90 

82.7 

MIN 

60 

67 

48 

43 

44 

54 

61 

55 

-9 

54 

65 

65 

50 

h9 

51 

42 

50 

47 

56 

66 

67 

67 

69 

64 

64 

66 

66 

61 

54 

55 

58 

57.0 

PARMERVILLE 

MAX 

82 

80 

75 

77 

78 

77 

73 

82 

85 

91 

91 

86 

77 

76 

75 

60 

80 

84 

87 

87 

84 

86 

87 

85 

86 

88 

88 

81 

85 

87 

88 

82.6 

MIN 

66 

67 

47 

45 

47 

58 

58 

58 

52 

62 

65 

65 

54 

52 

52 

45 

56 

49 

65 

64 

64 

67 

70 

63 

62 

64 

68 

61 

57 

56 

60 

58.8 

HOHER  EXP  STATION 

MAX 

74 

79 

81 

72 

73 

79 

73 

80 

81 

86 

91 

85 

74 

77 

76 

74 

80 

77 

82 

e  i 

6  6 

87 

86 

87 

67 

64 

89 

81 

73 

85 

84 

80.8 

MIN 

62 

68 

44 

44 

49 

56 

58 

59 

51 

64 

64 

63 

50 

53 

47 

42 

55 

69 

54 

64 

6  8 

66 

69 

61 

60 

63 

66 

61 

55 

56 

61 

57.3 

MONROE    p A A  AP 

MAX 

76 

72 

68 

74 

75 

72 

70 

79 

63 

89 

85 

7  0 

75 

74 

75 

79 

77 

86 

86 

85 

82 

86 

90 

8  5 

87 

86 

62 

73 

84 

87 

86 

80.0 

MIN 

64 

62 

51 

51 

49 

59 

61 

58 

53 

61 

68 

65 

54 

60 

6T 

47 

56 

51 

63 

64 

67 

68 

68 

62 

63 

64 

65 

61 

55 

58 

61 

59.! 

MONROE  CITY 

MAX 

79 

79 

71 

77 

78 

77 

75 

82 

87 

93 

92 

86 

76 

76 

75 

82 

82 

83 

89 

8  3 

65 

88 

90 

90 

87 

90 

89 

84 

85 

89 

69 

63.6 

MIN 

66 

66 

47 

49 

50 

59 

62 

59 

54 

65 

70 

04 

57 

56 

56 

47 

60 

51 

66 

63 

61 

68 

71 

64 

65 

67 

67 

62 

59 

61 

62 

60.5 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

MAX 

77 

80 

73 

71 

77 

78 

75 

77 

82 

65 

91 

87 

73 

78 

75 

75 

80 

79 

83 

86 

67 

81 

82 

89 

67 

66 

90 

84 

75 

86 

69 

81.4 

MIN 

62 

66 

47 

45 

49 

57 

61 

56 

51 

62 

69 

64 

52 

51 

51 

42 

56 

50 

62 

66 

6  8 

67 

70 

64 

63 

69 

67 

60 

54 

57 

59 

56.6 

WINNPIElO  2  W 

MAX 

79 

75 

72 

77 

79 

76 

75 

82 

87 

91 

90 

8  5 

77 

75 

76 

BO 

81 

8  5 

88 

86 

89 

69 

90 

86 

8  3 

90 

8  7 

83 

85 

87 

85 

8  3.0 

*            *  * 

MIN 

66 

67 

69 

43 

45 

58 

62 

56 

50 

57 

69 

64 

50 

48 

52 

42 

53 

47 

62 

69 

66 

68 

69 

67 

66 

66 

67 

61 

54 

55 

57 

58.2 

NORTHEAST 

03 

Bastrop 

MAX 

90 

79 

79 

78 

79 

79 

75 

82 

86 

93 

93 

8  8 

78 

7  8 

92 

83 

62 

84 

89 

89 

6  6 

87 

89 

89 

88 

90 

84 

84 

85 

67 

90 

85»o 

MIN 

65 

65 

50 

48 

48 

59 

62 

60 

55 

64 

67 

6? 

53 

52 

54 

47 

59 

51 

65 

64 

70 

68 

71 

60 

62 

61 

63 

63 

58 

61 

68 

59.8 

EPPS  6  W 

MAX 

78 

7B 

79 

69 

76 

77 

75 

74 

79 

84 

69 

68 

75 

75 

76 

74 

79 

76 

88 

88 

87 

85 

85 

89 

65 

85 

6  6 

86 

76 

83 

87 

8 1 . 0 

MIN 

63 

64 

51 

46 

47 

59 

62 

60 

55 

62 

63 

61 

58 

52 

55 

48 

56 

50 

58 

66 

69 

6B 

70 

62 

63 

66 

67 

61 

58 

61 

62 

59.5 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

77 

79 

81 

70 

75 

78 

76 

73 

81 

85 

90 

67 

72 

76 

76 

73 

80 

78 

81 

8  »• 

65 

87 

87 

89 

82 

67 

88 

84 

77 

83 

65 

81.0 

MIN 

64 

63 

53 

50 

55 

60 

60 

60 

5b 

62 

65 

53 

59 

56 

5  7 

57 

54 

66 

62 

69 

67 

70 

62 

64 

67 

67 

60 

58 

60 

64 

60.4 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

78 

78 

81 

68 

75 

78 

75 

73 

80 

82 

87 

84 

70 

74 

75 

75 

79 

78 

81 

83 

e  6 

8  5 

6  6 

89 

78 

8  3 

88 

MIN 

62 

65 

54 

48 

52 

59 

60 

62 

57 

60 

67 

67 

59 

51 

54 

47 

53 

51 

60 

67 

68 

67 

6  6 

67 

67 

71 

64 

59 

60 

63 

60.5 

TALLULAH  2  SW 

MAX 

80 

80 

8", 

68 

74 

75 

75 

81 

85 

90 

88 

71 

74 

75 

74 

60 

78 

82 

67 

69 

86 

86 

3  = 

66 

90 

80 

77 

84 

90 

81.1 

MIN 

56 

64 

53 

48 

49 

63 

6 1 

57 

62 

67 

6  5 

59 

52 

56 

48 

58 

49 

6 1 

7  o 

73 

6  9 

75 

5  8 

5  8 

WINNS8JRU 

MAX 

77 

78 

78 

69 

■6 

78 

75 

75 

8  1 

85 

B8 

87 

70 

74 

75 

75 

80 

77 

82 

85 

Be 

8  ! 

86 

8  0 

8  5 

86 

89 

79 

85 

89 

8n,9 

*          *  * 

MIN 

61 

65 

53 

48 

49 

55 

62 

6  1 

55 

61 

66 

65 

55 

50 

57 

47 

5  5 

5  0 

56 

68 

69 

70 

72 

67 

68 

69 

75 

64 

59 

59 

61 

60.5 

WEST  CENTRAL 

0* 

ASHLAND  2  S 

MAX 

81 
67 

82 

73 

72 

78 

74 

75 

73 

81 

85 

90 

91 

70 

72 

75 

75 

80 

80 

86 

87 

8  3 

89 

88 

69 

89 

85 

76 

83 

85 

69 

82,0 

MIN 

58 

46 

42 

45 

5  6 

62 

52 

49 

55 

61 

66 

52 

46 

50 

39 

47 

47 

57 

65 

67 

67 

67 

67 

65 

64 

68 

31 

55 

55 

56 

56.3 

CONVERSE 

MAX 

80 

79 

73 

73 

72 

8.. 

76 

82 

83 

88 

90 

90 

70 

78 

78 

77 

80 

81 

86 

86 

87 

68 

88 

89 

86 

66 

90 

85 

77 

65 

66 

82*3 

MIN 

6] 

69 

.? 

42 

43 

it 

62 

51 

51 

56 

62 

65 

50 

49 

4  9 

40 

4  1 

47 

55 

67 

67 

68 

69 

66 

65 

65 

72 

61 

54 

54 

56 

56.6 

GORUM  FIRE  TOWER 

MAX 

78 

73 

73 

76 

78 

75 

8  3 

87 

90 

89 

7  5 

76 

78 

76 

82 

61 

87 

87 

68 

8  9 

89 

88 

69 

6  9 

88 

67 

83.0 

MIN 

65 

65 

51 

50 

52 

59 

58 

50 

61 

65 

64 

56 

54 

54 

55 

55 

63 

64 

64 

65 

68 

61 

65 

39 

59 

65 

58.9 

LEESVlLLE 

MAX 

79 

79 

7  1 

74 

7  8 

8' 

78 

80 

86 

B9 

9  1 

9 

72 

80 

79 

79 

81 

8  5 

9  1 

MIN 

63 

69 

52 

45 

47 

55 

63 

5  6 

53 

57 

64 

68 

57 

50 

51 

44 

50 

55 

61 

68 

65 

70 

72 

73 

64 

67 

7° 

60 

55 

55 

58 

sl'.l 

MANY 

MAX 

79 

80 

74 

79 

77 

78 

79 

BO 

62 

88 

90 

91 

76 

76 

76 

75 

80 

60 

86 

87 

88 

89 

88 

89 

90 

86 

87 

77 

84 

86 

62.8 

63 

6  8 

4  9 

4  3 

4  5 

59 

69 

50 

4  1 

50 

63 

66 

66 

68 

71 

68 

61 

67 

74 

60 

54 

54 

5  8 

57.4 

NATCHITOCHES 

MAX 

82 

79 

1h 

79 

80 

78 

80 

82 

93 

95 

i  00 

93 

80 

80 

79 

84 

84 

89 

91 

90 

92 

93 

92 

9  1 

Q  n 

8  8 

89 

89 

*          *  • 

MIN 

67 

68 

49 

51 

61 

62 

59 

58 

63 

7  6 

66 

56 

52 

57 

47 

47 

54 

63 

69 

69 

71 

63 

66 

69 

72 

63 

58 

59 

62 

61 '.2 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

79 

78 

7  6 

74 

76 

77 

76 

75 

8  2 

87 

8  8 

8  8 

73 

78 

78 

79 

60 

84 

85 

86 

87 

88 

86 

88 

89 

88 

90 

89 

62 

67 

69 

82.7 

MIN 

60 

68 

54 

51 

54 

68 

63 

61 

59 

59 

69 

71 

60 

56 

58 

50 

56 

59 

67 

70 

67 

66 

71 

'0 

68 

69 

76 

63 

59 

60 

65 

62.7 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

76 

77 

72 

75 

77 

76 

74 

82 

86 

90 

87 

72 

76 

75 

76 

79 

81 

83 

86 

85 

69 

88 

89 

87 

87 

89 

87 

79 

83 

86 

63 

81.7 

MIN 

65 

65 

52 

47 

48 

6; 

62 

58 

53 

61 

70 

6  2 

54 

50 

51 

46 

53 

53 

65 

68 

64 

68 

69 

68 

68 

66 

64 

59 

57 

55 

59 

59.5 

Se«  FUioronce  Nolea  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


MAY  197; 


Station 

Day  of  Month 

age  t 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

.6 

17 

18 

I.  | 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4) 
> 
Kg 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

77 
66 

78 
67 

77 
53 

72 
47 

77 
49 

78 

75 
62 

73 
56 

83 
54 

87 

91 
70 

88 

72 

77 
5 1 

78 

47 

80 

82 

83 

6  6 

37 

89 

8s 

89 
67 

66 
68 

87 
67 

89 

85 
60 

76 

85 

6  B 

82.0 

BUNK  I E 

MAX 

80 
61 

78 
66 

78 
5  8 

72 

75 

79 
5  6 

79 

75 

82 
57 

87 

8B 

69 

79 

76 

77 

80 

81 

86 

67 

66 

89 

86 

90 
7  1 

90 
72 

91 
68 

89 
70 

92 
74 

83 
64 

84 

87 

88 

83.5 
62.2 

COLFAX 

MAX 

80 

80 
67 

76 

75 

78 

8: 

75 

73 

80 
56 

8» 

90 

69 

76 

80 
5  2 

79 
52 

80 
50 

61 

6  0 

62 

87 
5  5 

66 
6  7 

89 
6  * 

90 
69 

91 

70 

90 
66 

9n 
66 

90 
67 

91 
74 

89 
6  1 

89 
58 

86 

60 

89 
61 

83.9 
60 . 2 

GRAND  CDTEAU 

MAX 

78 
68 

80 

73 
59 

79 

76 

84 

87 
58 

86 

88 

S? 

77 

77 

78 
60 

84 

6  0 

82 
6  2 

83 

85 
66 

65 
6  5 

88 

70 

86 
69 

6  B 
73 

8  9 

90 
72 

6  1 

7  7 

86 
65 

B6 
59 

88 
59 

84 
64 

83.5 
63.9 

HINESTON  *  NNE 

MAX 

78 

76 

74 

72 

77 

76 

75 

75 

83 
53 

88 

89 

66 

73 
56 

77 

77 

76 

44 

8" 
5  6 

8  4 
5  4 

87 
5  5 

76 
6  6 

87 
65 

88 
66 

86 

70 

89 
72 

90 
64 

86 
64 

8  3 

73 

90 
57 

60 
5 

85 
55 

es 

54 

82.0 
58,0 

JONESVIUE  LOCKS 

MAX 

78 

78 

78 

69 

72 

76 

72 

72 

82 
65 

83 

87 

69 

80 

60 

76 
6  ,: 

76 
62 

76 
50 

78 
64 

76 
6  1 

63 
60 

85 
69 

65 
71 

88 

71 

90 
6  6 

8^ 

7  1 

66 
61 

63 
'4 

86 
68 

60 
65 

84 
66 

87 
69 

81.0 
64  •  0 

MAMOU   4  S 

MAX 
MIN 

77 
65 

76 
6  5 

75 
5  8 

78 
54 

79 
5  5 

77 

77 

87 

90 
63 

87 

89 

87 

78 

87 

79 

80 

8? 

6  5 

85 

67 

6  6 

90 

68 

92 
73 

90 
6  9 

92 
72 

90 

92 
6  5 

92 

91 

69 

85.0 

MELVILLE 

MAX 

76 

77 

72 

77 

79 

7  b 

77 

63 

85 
57 

86 

87 

66 
68 

76 

77 

"6 

82 
50 

84 
5  6 

83 

85 

87 
68 

86 
6" 

6" 
6  5 

88 

70 

66 

73 

89 

7  1 

89 
7? 

87 

85 
6  5 

34 
5  9 

67 
6  1 

8  6 
66 

82.8 
63.4 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 
MIN 

79 
62 

80 
67 

80 
59 

73 
51 

77 
53 

76 

62 

75 
62 

79 
63 

82 
57 

84 
61 

89 
67 

88 

70 

76 
62 

77 
55 

78 
57 

77 
49 

78 
53 

83 

63 

84 
63 

86 
65 

86 
63 

87 
68 

89 
68 

88 
72 

63 
69 

9l 
71 

90 
71 

90 
72 

B6 
5  9 

64 

60 

68 
63 

82.7 
62.5 

old  river  lock 

MAX 
MIN 

78 
60 

77 
65 

78 
59 

72 
55 

77 
54 

76 
64 

75 
62 

74 
63 

63 
60 

81 
63 

86 

70 

86 

70 

74 
64 

74 
5S 

77 

56 

78 
48 

78 
57 

82 
58 

83 

62 

63 
66 

85 
66 

67 
66 

67 

69 

68 
69 

87 
67 

83 
69 

87 
72 

64 
65 

83 
63 

B5 
62 

86 
64 

81.2 
62.7 

OLLA  3  SSw 

MAX 
MIN 

79 
62 

79 
67 

76 
52 

74 
54 

76 
45 

'6 
58 

77 
62 

72 
56 

82 
50 

87 
5" 

92 
67 

90 
67 

71 
52 

76 
47 

7! 
53 

75 
43 

8' 
51 

79 
47 

64 
63 

87 
66 

86 
65 

89 
65 

6  8 
67 

89 
67 

80 
66 

86 
66 

90 
74 

87 
59 

86 
5  5 

85 
55 

67 
58 

82. 0 
58.6 

WOODWORTH  STATE  FOREST 
*          *  • 

MAX 
MIN 

79 
67 

78 
68 

75 

73 

76 

76 

76 

75 

83 
55 

88 

89 

70 

88 

73 

'7 

7B 

78 

80 

63 
5  7 

86 

e2 

68 

89 

69 

90 

86 

90 

87 

62 

85 

68 

82.3 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
MIN 

78 

80 

83 

78 

80 
50 

81 

75 

8  0 

87 
55 

87 

90 

91 

79 

61 

79 

BO 

79 

85 

64 

83 

87 

90 

91 

92 

84 

91 

72 

89 

88 

87 

89 

84.5 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

82 

83 

75 

78 
5  1 

81 

77 

80 

84 

86 

59 

89 

89 

81 
66 

79 

7  9 

70 

78 
5 1 

84 

6  0 

64 

86 

67 

88 

89 

7 1 

89 

72 

65 

89 

89 

6  9 

66 

85 

89 

8'. 

84,0 

BOGALUSA 

MAX 
MIN 

79 
58 

79 

83 

75 

50 

77 
50 

81 
5  4 

72 
62 

81 

85 
57 

85 

90 

68 

7 1 

78 

79 

79 

6  0 

79 

78 
5  0 

82 

84 

60 

B7 

88 

89 

90 

- 

8' 

90 

8^ 

90 

90 

85 

B8 

83.7 

CLINTON 

MAX 
MIN 

80 

81 
67 

74 
59 

77 

80 
46 

75 

73 
63 

B5 

86 

53 

89 
5  8 

89 

85 
66 

77 
59 

77 

77 
53 

77 

82 

84 

86 

66 

88 

89 

89 

66 

90 

89 

89 

64 

64 

87 

8=' 

83.2 

CDVINGTON   4  NNW 

MAX 
MIN 

79 
57 

81 
68 

78 
64 

78 
48 

78 
46 

77 
57 

80 
64 

86 
6  6 

86 
54 

86 
57 

87 

8  6 
68 

78 
57 

78 
5  5 

79 
5  3 

7B 
44 

67 

62 
5  6 

84 
6 1 

86 

8  6 

67 

87 

86 

89 

89 
7  2 

67 

89 

86 

89 

86 

63.6 

FRANKLINTON  3  Sw 

MAX 
MIN 

69 

84 

77 

78 

82 

74 

78 
62 

88 

87 

54 

90 

92 

76 

78 

79 

81 
5 1 

Bl 

88 

e7 

86 
59 

86 

-0 

94 

93 

84 

93 

91 

91 

90 

84 

69 

57 

83 

59'1 

GREENS8URG 

MAX 
MIN 

79 
66 

81 
60 

80 
47 

79 
50 

76 
51 

79 
52 

79 
62 

85 
52 

86 

58 

64 

62 

85 

87 

61 

80 
50 

78 
52 

78 
45 

76 
49 

82 
53 

86 
61 

84 
62 

86 
61 

68 
66 

89 
66 

89 
66 

85 
65 

89 
67 

8  6 
68 

88 
69 

85 
59 

84 
56 

89 
59 

83.6 
58.4 

HAMMOND  3  Nw 

MAX 
MIN 

76 
65 

80 
69 

81 
63 

77 
47 

77 
47 

79 
59 

74 
66 

80 
63 

66 
54 

86 

59 

87 
62 

90 
66 

82 
61 

77 
51 

77 
51 

78 
44 

79 
49 

85 
56 

84 
59 

66 

64 

67 
62 

90 
65 

91 
6' 

92 
68 

64 

65 

91 

72 

90 
77 

88 
74 

8  9 

62 

87 
57 

90 
62 

83.9 
60.8 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

MAX 
MIN 

80 
58 

81 
68 

80 
72 

79 
50 

81 

55 

78 
62 

79 
63 

63 
65 

86 
62 

68 
66 

90 
67 

89 
67 

79 
62 

8  0 
55 

78 
58 

76 
42 

83 
51 

6  5 
62 

86 
64 

88 
66 

88 
65 

91 
68 

6  0 

70 

88 
69 

91 
69 

90 
72 

8  9 

76 

87 
71 

66 
61 

90 
62 

90 
67 

84.8 
63.4 

SLIDELL 

•        •  * 

MAX 
MIN 

76 
63 

77 
68 

80 
68 

78 
51 

78 
47 

78 
59 

75 

81 

84 
57 

84 

B6 

87 

71 

85 

77 

79 

79 

77 

82 
5  9 

82 

84 

85 

87 
69 

6  9 

7  - 

9  0 

82 
69 

90 
74 

86 

89 
65 

86 

88 

82.7 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

77 
62 

76 
68 

70 
59 

73 
50 

76 
60 

76 
60 

83 
60 

86 
6  2 

65 

70 

66 

86 

B7 

83 

76 

"6 

77 

78 

82 

83 

84 
6  7 

85 

64 
69 

67 

70 

86 

88 
7 1 

83 

72 

90 
7  1 

88 
69 

B9 
59 

86 
60 

88 
66 

82.7 
64.1 

DE  OUINCY  *  N 

MAX 
MIN 

79 
63 

76 
68 

75 
56 

74 
45 

78 
49 

76 
55 

78 
60 

78 
51 

85 
51 

88 
57 

88 
5^ 

88 
6  B 

79 
56 

7.0 

79 
54 

79 

81 
5  2 

85 

86 

85 

87 

65 

8  9 

7  a 

8  6 

90 

88 

6  9 
74 

57 

3  3 

87 

90 

83.4 
59*1 

DE  RIDOER 

MAX 
MIN 

79 

76 

54 

74 

78 

76 

74 

72 

B4 
56 

88 

62 

88 

77 

79 
5  ] 

79 
5  1 

79 

81 
5  \ 

85 
59 

67 
6  1 

85 
67 

97 

64 

67 

68 

86 

70 

88 

7 1 

90 
64 

86 
66 

68 

72 

90 
59 

81 
56 

82 
57 

89 
62 

82.6 
59.5 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

80 
64 

77 
68 

75 
56 

74 
46 

77 
47 

78 
4  6 

77 
59 

75 
56 

86 
54 

89 
56 

89 

88 
6  6 

82 

7  8 

82 

80 

82 

66 

5  8 

68 

87 
65 

86 
59 

88 
68 

89 

70 

69 
7  0 

91 
65 

88 
69 

90 
72 

69 
5  6 

62 
56 

87 
54 

6  9 
56 

63.9 
59,4 

HACKBERRY  8  SSW 

MAX 
MIN 

75 
69 

75 
70 

75 
60 

74 
58 

74 
6  1 

74 

69 

75 
66 

77 
6  5 

64 

70 

63 
7 1 

82 

83 

79 

79 

75 

77 

79 

61 

6  a 

80 

70 

80 
72 

81 

72 

82 
74 

84 

7  5 

83 
7  3 

86 
74 

85 
76 

65 
78 

87 
65 

62 
68 

85 
69 

87 
74 

80.3 
68.8 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

76 
62 

78 
69 

72 
58 

77 
52 

78 
64 

78 
67 

7B 
62 

87 
62 

88 
64 

87 
64 

88 

86 
6  8 

77 

7k 

81 

BO 

83 

84 

83 
65 

64 
6  7 

86 
66 

87 

73 

86 
73 

88 
74 

88 
75 

83 
78 

89 
73 

84 
68 

87 
67 

90 
68 

86 
67 

63.3 
66.0 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

MAX 
MIN 

78 
71 

75 

72 

77 
59 

74 
5  3 

77 
54 

76 

70 

76 
63 

77 
64 

85 
65 

84 
67 

81 

62 
7 1 

79 

77 

77 

78 
5  4 

79 

80 

6  3 

60 
7  1 

79 
7 1 

61 
72 

81 
74 

83 
75 

83 
76 

84 

74 

85 
74 

84 
70 

85 
66 

65 
63 

87 
65 

88 
69 

80.5 
66.1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 
MIN 

76 
69 

77 
66 

75 
57 

75 
52 

77 
57 

77 
66 

77 
64 

84 
60 

63 
63 

82 
63 

83 

70 

79 
65 

78 
60 

77 
5* 

78 
60 

79 
53 

81 

60 

81 
66 

81 
69 

82 
69 

81 
67 

84 

72 

6<. 

73 

86 
74 

86 
71 

86 

73 

87 
66 

83 
61 

86 
61 

90 
5." 

80 
68 

81.1 
64  .  3 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

79 
68 

76 
69 

75 
57 

75 
49 

78 
50 

78 
63 

77 
63 

78 
61 

87 
57 

88 
61 

87 
69 

87 

70 

87 
60 

78 
51 

78 
60 

60 
47 

81 
54 

86 

61 

68 
63 

85 
68 

87 
6  3 

87 
69 

89 
70 

89 

72 

91 
67 

89 

70 

89 
76 

89 
60 

85 
62 

88 
59 

89 
62 

83.9 
62.3 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

77 
69 

77 

70 

78 
60 

73 
56 

75 
58 

76 
61 

77 
68 

79 
65 

84 
67 

64 
66 

84 

72 

64 
73 

80 
61 

77 
58 

77 
62 

77 
57 

77 

6! 

79 
66 

81 
69 

8  1 
7  7 

83 
7  0 

82 

86 

84 

85 

86 

66 

86 

8  3 

85 

87 

60.9 

VERMILION  LOCK 

MAX 
MIN 

75 
63 

75 

71 

78 
63 

72 
53 

76 
53 

75 
56 

75 
69 

78 
67 

84 
64 

86 
65 

60 
67 

84 

72 

81 

60 

77 
94 

77 
55 

77 
54 

77 
55 

80 
60 

61 
66 

81 
66 

82 
67 

83 
67 

86 

72 

65 
73 

85 

70 

86 
74 

87 
75 

86 
74 

65 
64 

85 
62 

86 
63 

80.8 
64.3 

See  Reference  Nolea  Following  Slation  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

MAY  1973 


Day  of  Month 

• 

Station 

1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  ! 

1 

8  | 
 - 

9 

10 

11 

12 

.3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

 1 

30  I 

 L 

31 

*          *  « 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CAR VI LLE   2  Sw 

MAX 

79 

80 

76 

78 

80 

79 

79 

6  5 

e  - 

87 

89 

6  6 

80 

80 

79 

80 

84 

85 

64 

67 

87 

89 

86 

88 

89 

87 

8  6 

88 

68 

89 

87 

84.1 

MIN 

64 

6« 

60 

52 

53 

63 

63 

7  0 

59 

62 

67 

68 

62 

58 

55 

52 

56 

64 

64 

67 

6  5 

67 

67 

72 

70 

71 

76 

75 

64 

62 

65 

63.9 

FRANKLIN   3  NW 

MAX 

79 

82 

73 

79 

79 

76 

81 

8  5 

87 

87 

6  6 

82 

79 

78 

78 

79 

83 

83 

82 

64 

85 

86 

87 

87 

88 

89 

8  = 

86 

85 

91 

82 

83.1 

MIN 

68 

69 

61 

52 

54 

66 

71 

66 

60 

64 

68 

66 

60 

56 

59 

50 

52 

67 

71 

69 

66 

71 

74 

75 

74 

77 

78 

73 

65 

63 

69 

65.7 

LAFAYETTE    F  A A  AP 

MAX 

79 

83 

75 

77 

79 

77 

78 

85 

86 

86 

87 

84 

79 

78 

78 

78 

63 

84 

84 

85 

86 

88 

87 

88 

89 

91 

88 

87 

86 

89 

64 

83.5 

MIN 

68 

71 

57 

52 

54 

6  5 

65 

65 

61 

64 

6,6 

66 

59 

5  3 

58 

52 

5' 

65 

64 

67 

65 

69 

71 

75 

72 

74 

75 

68 

62 

60 

66 

64,2 

MORGAN  CITY 

MAX 

76 

79 

78 

78 

78 

77 

76 

79 

94 

66 

84 

84 

84 

77 

79 

79 

76 

81 

80 

79 

61 

82 

64 

84 

83 

96 

86 

83 

86 

86 

87 

81.4 

MIN 

b' 

71 

53 

60 

64 

64 

68 

69 

6.; 

62 

68 

7.7 

59 

5  = 

63 

55 

59 

65 

68 

68 

69 

71 

74 

74 

73 

62 

77 

76 

67 

70 

71 

66,6 

NEW  IBERIA  5  NW 

MAX 

78 

79 

83 

75 

'6 

78 

78 

79 

66 

89 

86 

8  6 

81 

77 

77 

79 

79 

62 

84 

85 

86 

87 

89 

38 

90 

90 

69 

88 

89 

87 

88 

83.5 

•          *  • 

MIN 

67 

71 

63 

55 

52 

63 

68 

63 

58 

62 

6  8 

70 

62 

57 

61 

51 

52 

66 

65 

64 

62 

68 

72 

74 

70 

74 

7  4 

67 

63 

64 

67 

64 , 4 

SOUTHEAST 

09 

BQOTHV I  LLE  WSO 

MAX 

77 

78 

79 

72 

76 

75 

79 

81 

81 

82 

83 

6  5 

76 

77 

76 

75 

8  0 

78 

79 

60 

81 

84 

84 

84 

86 

85 

63 

85 

79 

82 

B6 

80.3 

MIN 

66 

67 

6Q 

61 

56 

6£ 

67 

67 

65 

72 

72 

72 

7  1 

6  c 

65 

65 

63 

fc7 

70 

6  8 

71 

74 

75 

75 

75 

75 

79 

78 

69 

70 

71 

69.2 

DIAMOND  4  NW 

MAX 

76 

71 

80 

71 

77 

72 

81 

85 

6  5 

8? 

8  ! 

8  3 

81 

7  o 

76 

75 

83 

63 

79 

66 

67 

88 

ee 

89 

90 

88 

86 

89 

91 

85 

83 

82.3 

MIN 

6? 

66 

6  7 

57 

5 1 

60 

65 

69 

60 

6  1 

6  6 

67 

6  1 

64 

59 

54 

57 

62 

6  3 

63 

6  3 

69 

72 

73 

70 

72 

78 

75 

66 

65 

67 

64.6 

DDNALDSONVlLLE   3  E 

MAX 

82 

85 

75 

77 

78 

80 

82 

85 

Be 

90 

78 

89 

79 

7  8 

78 

77 

86 

86 

86 

88 

64 

89 

90 

87 

91 

89 

69 

90 

86 

85 

89 

84.3 

MIN 

64 

63 

61 

61 

55 

63 

64 

60 

65 

70 

59 

62 

66 

58 

52 

56 

51 

57 

67 

67 

70 

71 

75 

70 

74 

76 

67 

69 

61 

62 

65 

63.9 

GALLIANO 

MAX 

77 

79 

6" 

77 

7  6 

80 

79 

79 

86 

85 

85 

65 

86 

85 

80 

77 

78 

80 

82 

62 

8<. 

84 

85 

86 

85 

87 

86 

67 

88 

88 

89 

92.  B 

MIN 

65 

69 

69 

58 

55 

5  2 

66 

70 

61 

64 

70 

60 

56 

62 

57 

55 

55 

64 

64 

62 

65 

70 

73 

75 

72 

74 

75 

74 

68 

68 

68 

65.1 

HOUMA 

MAX 

79 

81 

78 

75 

79 

76 

80 

86 

88 

87 

88 

67 

75 

78 

78 

80 

83 

84 

84 

85 

86 

88 

89 

88 

91 

69 

87 

90 

87 

87 

96 

83.8 

MIN 

6? 

70 

67 

55 

53 

55 

61 

69 

59 

63 

69 

71 

62 

58 

57 

58 

55 

63 

65 

65 

65 

70 

71 

75 

71 

71 

69 

69 

65 

67 

72 

64.6 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO 

AP 

MAX 

79 

80 

75 

74 

77 

73 

80 

S3 

8  3 

85 

87 

84 

75 

77 

77 

75 

6  1 

60 

62 

85 

86 

90 

68 

63 

88 

38 

95 

89 

84 

85 

83 

82.0 

MIN 

66 

69 

61 

52 

47 

61 

66 

62 

55 

58 

66 

69 

59 

61 

56 

46 

55 

62 

65 

63 

63 

69 

70 

66 

69 

76 

79 

69 

63 

63 

65 

62.9 

NEW  ORLEANS  AUC  WSO 

CI 

MAX 

78 

79 

74 

74 

75 

71 

78 

8:' 

81 

84 

84 

83 

73 

74 

74 

74 

78 

81 

85 

65 

85 

85 

82 

86 

81 

84 

80 

79.6 

MIN 

65 

68 

6 : 

56 

5? 

63 

66 

65 

60 

63 

68 

66 

61 

62 

57 

52 

57 

66 

65 

67 

69 

75 

76 

71 

63 

65 

69 

64. 1 

PAR  AD  I S   7  S 

MAX 

77 

7  9 

7 '5 

78 

77 

76 

80 

83 

8  6 

86 

88 

6  8 

84 

76 

77 

78 

8  2 

83 

6) 

65 

85 

89 

88 

87 

89 

90 

96 

68 

88 

87 

87 

83.5 

MIN 

68 

70 

6  6 

54 

52 

63 

68 

68 

58 

62 

7  1 

73 

6  1 

60 

54 

50 

59 

66 

66 

62 

68 

70 

73 

75 

72 

76 

78 

77 

65 

64 

66 

65.8 

OUARANTINE 

MAX 

74 

75 

75 

77 

7  i 

7  5 

75 

77 

75 

79 

79 

80 

62 

73 

75 

74 

74 

7* 

76 

75 

76 

77 

80 

60 

84 

81 

BO 

81 

74 

82 

77.0 

MIN 

67 

66 

6  5 

64 

59 

64 

68 

66 

64 

64 

65 

6' 

60 

67 

66 

63 

66 

68 

69 

69 

69 

71 

72 

72 

74 

76 

76 

71 

69 

71 

67.6 

RESERVE 

MAX 

77 

78 

81 

79 

73 

75 

83 

80 

86 

79 

86 

86 

87 

88 

77 

78 

78 

83 

84 

86 

86 

66 

88 

88 

83 

89 

88 

85 

85 

85 

95 

83.0 

MIN 

64 

69 

66 

53 

53 

53 

58 

64 

59 

62 

66 

68 

67 

57 

5  6 

57 

5  1 

64 

65 

64 

64 

69 

70 

71 

65 

74 

69 

75 

65 

64 

67 

63.3 

6  0 

7  7 

85 

8  6 

89 

90 

6  6 

8*i 

79 

78 

77 

84 

84 

88 

69 

93 

94 

93 

91 

93 

90 

89 

94 

88 

87 

97 

95.5 

MIN 

66 

61 

68 

56 

51 

61 

67 

6'' 

64 

64 

6  8 

68 

66 

61 

58 

50 

54 

63 

66 

65 

67 

72 

73 

70 

68 

73 

77 

78 

66 

64 

67 

65.2 

SCHRIEVER 

MAX 

80 

78 

74 

79 

80 

76 

85 

78 

68 

89 

89 

8« 

B6 

61 

80 

80 

64 

64 

64 

66 

66 

89 

89 

69 

90 

91 

86 

BS 

89 

90 

64 

64.5 

MIN 

65 

70 

56 

52 

51 

62 

68 

61 

58 

66 

69 

61 

59 

56 

50 

51 

55 

63 

62 

65 

63 

67 

6» 

72 

69 

73 

77 

70 

64 

65 

67 

63.2 

MAX 

MIN 

Sf  fUfarttnc*  NoUa  Following  Station  tnd»: 


SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
MAY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

0) 
O) 

ion  of 
t  mile 

v..  i 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o- 

o 

CK 
CK 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Averc 

Faste: 
m  ile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

0  6 

12 

18 

Trace 

o 
q 

o 

CK 

o 
>o 

1.00- 

Total 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

20 

3.3 

8.3 

22++ 

15 

02 

89 

90 

54 

59 

0 

2 

3 

2 

0 

2 

9 

4.6 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

19 

2.7 

9.6 

35++ 

32 

24 

80 

B5 

55 

58 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

11 

5.1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

18 

*.7 

11.1 

43  +  + 

32 

07 

88 

89 

63 

68 

3 

0 

2 

1 

2 

1 

9 

4.8 

N  0  MO  I S ANT  WSO  AP 

20 

2.9 

10.0 

55++ 

36 

24 

86 

89 

63 

66 

5 

0 

5 

0 

1 

1 

12 

5.5 

SHRE VEPORT  WSO  AP 

22 

2.7 

7.8 

35++ 

27 

07 

76 

81 

47 

49 

2 

4 

2 

1 

1 

0 

10 

76 

4.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  9  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

MAY  1973 


Station 

i  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

MA> 

82 
61 

7" 
6C 

85 
61 

83 
51 

8E 
5" 

6i 
't 

7! 
be 

7<, 
66 

91 
62 

9C 
62 

91 
66 

92 
71 

7« 

62 

82 
55 

83 
59 

82 
61 

86 

61 

bi 

p  s 
6: 

91 
72 

99 
71 

91 

7<i 

93 
75 

95 
74 

92 
7<. 

91 
74 

89 

73 

79 
66 

85 
66 

95 
66 

100 
68 

16.9 
65.8 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 

MAY  1973 


Day    Ol  Month 


10    11     12     13     14     15     16     17     16     19    20     21     22     23    24  25 


27     28     29  30 


NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN  EXP  STATION 


CENTRAL  05 
WOO0WOR TH  STATE  FOREST 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.26  .21 

35!  30 


.27  .20 

22  17 

94     95  9<> 

71  73 


.16  .25  .18 

-9  29  16 

74  86  B5 

60  59  62 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


.27 
15 


.22  .28 

11  15 
92 

65  68 


6.71. 
1097 


6.12 
684 
86.7 
65.2 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBE  V  I LLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8  A 

r  ttv    ne    aqdci/ti  i  c 
LI  11    Ur*    ADDC  V  1  Lit 

ABITA   SPRINGS   FIRE  TWR 

0021 

06 

CT  TAMMAMV 

3 T    1  Ann  AN  t 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1 P 

1  nilTCTAMA    CnDCCTRY  f'HMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

1 1 

3 1 

19 

92 

2  8 

87 

8  A 

Q  A 

r» 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

010* 

05 

RAPIDES 

3 

31 

2* 

92 

18 

120 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

A  M  T  T  E 

0205 

06 

T  A  M  fi  T  P  A  H  fl  A 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

R0BFRT    S  MCTLFNOnN 

AMTinrU     C  T  □  C  Tni.lCD 

ANI  I  UC  rl    rJKt  lUWtK 

0253 

02 

Tl    A  T  DriDMC 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

1  D 

1  r 

u 
n 

inilTCTAMA     FflPCCTRY  fHMM 
LUU  1  j  1  AliA    "URC  j  1  M  uunn 

ASHLAND  2  S 

03*9 

04 

"nA  fL,nl  lULrlts 

1 1 

32 

07 

93 

06 

225 

8  A 

l_j 

jULU'IU  1     b  •     II  A  K  1  liN 

BASTROP 

0537 

03 

MnoCuiniicc 
nUKtnuuot 

9 

32 

47 

9  1 

54 

140 

5P 

5  P 

H 

c i rv  nc  DACTonP 

Li  IT    Ur  tJAilKUr' 

o  a  T  n  M    online    iiCn    An  D 

BATON   RUUGfc    W5U   AP  R 

0549 

06 

C     DAT  DM  DPIIir 

t    of*  1  UIN  KUIJL7 

8 

30 

32 

9  1 

09 

64 

MID 

MID 

H  J 

MATI      WEATWCO     C  C  D  \/  I  r  c 
[NAIL.     ntAintK    i  t  Ps  V  I  L  C 

BAYOU  SHRKEL  LUCK 

0565 

08 

T  Q  C  D  \l  T  1   1  C 

ibbKVlLLt 

1 

08 

9 1 

1 9 

1 5 

A  A 

oft 

u 
n 

Uj     LUPSrO     U"  CINIj1INCCP\j 

BEAVER   FIRE  TOWER 

0617 

05 

C  w  AMf  C l  TMC 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

1  D 

1  r 

1  nine  i  aWa    chdcctdv  thmm 
LUUlblAINA    rUKt  j  1  Hi  LUrlM 

BEEKMAN  3  NE 

0629 

03 

nu  K  t  MUIJ  j  t 

9 

32 

57 

9  1 

5 1 

107 

8  A 

r  i  nc  Cn  i/i/7"a 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1 1 

3  1 

3  8 

1 1 

200 

9  A 

^  d 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

nnnpAM  ftre  Tnucp 

OUUL  AU     "  IT  C      1  U  n  C  r\ 

0920 

01 

Dp C  Q  T  C  D 

11 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

1  OUT'sTaMa    FORESTRY  CnMM 

a  n  r  a  i  1 1  C  A 

U  "  *+  5 

\JO 

WA^HTlMf.TnN 

1  ft 

30 

W7 
*t  1 

89 

5  ? 

Ft  A 

8  A 

H 

fROWN   7EI  LFRBAfH  CHRP 

d  n  n  t  u  \  /  t  i  i  f    i.i  c  n 
DlJUInVlLLc  Wiu 

115' 

U  7 

c 

3 

5  0 

20 

A  O 

O  A 
C  H 

0 

n  I  It 

m  ?  n 

1° 
L 

LI  I 

MATI      LJCATMFD  ^eRV/TCF 
IN  ail    ncMincrv  jtivvi^c 

D  II  M  1/  T  C 

12  8  7 

05 

A  v/  n  V  F  1  1  cc 

2 

3  n 

57 

1  A 

10 

80 

8  A 

A  A 

0  A 

U 

n 

rTiRcBT  rniiy 

OI LDtK 1  OUUA 

TA1  UinilM     C  YD     CTAT  1  nW 
L  U  LnUUIN     C  A  r     o  1  A  1  1  UlN 

1411 

f\  "2 

ni  1  A  C  H  T  T  A 

0 

7 

O  L 

A  1 

Q  O 

CO 

180 

S  A 
O  A 

A  A 
O  A 

8A 

r 

L 

pi 

1     <s    II    MriDTH    1  A    FyP  STA 

L      J     U     l\Ur\  1  n     LM     t"'  JIM 

I AKV  1  LLC    c  iW 

l?u  J 

D  A 

T  P.  F  R  V  T  1  1  F 

g 

1  £ 

Q  I 
"  1 

n  7 

3  j* 

3  r 

3  r 

|_| 

II    vt     DIIAI  Tf     HFAI  TH  HHCP 
U     j     r UDU 1 V     nCHL 1 "  nUO" 

/"  UATL1AM 

IMA  1 n A  n 

1703 

02 

1  a  r  1/  c  n  M 
J  AL  "  0  UIN 

1 1 

Jfi 

19 

180 

8  A 

P  A 

0  A 

H 

niv  n   tb  avi  no 

OUT     t  IrsATLU" 

1     T  K  1  T  n  M 

C  L I N  TDN 

1891 

0b 

C      C  C  1    T  1    T  A  M  A 

C    r  b  L  1  I  I  ANA 

6 

•a  a 

52 

9  1 

01 

180 

5P 

Q  A 

0  A 

. 

H 

l/CMMCTLI     M        C  A  T  M 

KtrNiNEIM    n  •  LAIN 

C0C0DRIE 

1929 

09 

TERREBONNE 

5 

?  Q 
£  V 

16 

5 

8  A 

ft  A 

INACTIVE  7/29/66 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

11 

31 

31 

92 

43 

90 

8A 

8A 

H 

W.   D.  RICHARDS 

1979 

02 

C A l  DW F 1  L 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

B  A 

U   S   TORP^   OF  ENGINEERS 

rflMV/FRCF 

n  A 

SABINE 

3  1 
j  1 

9  3 

L  0 
t  c 

3  9  A. 

ecu 

A  A 
0  A 

8  A 

H 

W  I  1  1  T  AM    P  -  (ITT 

W4LL1MM     rv  I     U  1  1 

LU  1  1  U  IN     VALLt  r 

c  lei 

u  1 

n  t  D  j  1  CM 

1  1 

J  c 

Q  9. 

230 

'  A 

7  A 

l_l 

p  1  1  □  V     V/        A  1  1  F  M 
KUrJT     V  i     A  L  L  C  ri 

tUV  lliu  1  UIN     *T     IN  IN  n 

2151 

Up 

CT  TAMMANY 

J  1       1  M  1  1 I  I  M  IN  ' 

6 

*J  n 

•3U 

32 

07 

40 

5  P 

R  0 

3  r 

U 
n 

CT     1  n  *\  C  P  u  AB.AFV 

rRPIWI  FY    FXP  CTATinM 

CCIC. 

1*17 
v  f 

A r  AH  I  A 

f 

1  c 
1  3 

3  3 

2  5 

Q  A 

0  A 

A  A 
O  A 

|_j 

RlfF    FyPFRTMFMT  CTA 

rilpTTC      1  CCC 

n  1 

1  1 
1  1 

155 

A  A 

■ 

1^11    DCn    dT\/FP    Ul  V  GXP 
LwU     KCU     Ki  VCPv     VLi  CAr 

Ul     W  U  1  IN  L  T     *t  In 

2361 

07 

□  CAllDFrADn 

4 

3 1 

93 

26 

95 

8A 

9  A 

H 

ia   rnoD    amh    Tun  cru 
LA    LUKK    AInL'    IInU  oL" 

U  b  KIDUtK 

2  367 

07 

D  c  AUKc  Kj  AK  U 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8  A 

H 

/■TTV     i  j  »  T  C  D      Dl    A  KIT 

CITY   WA 1 EK   PLAN  1 

DIAMOND  4  NW 

2  47  8 

n  q 

PLAQUEMINES 

8 

35 

8  9 

30 

4 

5  P 

LSU  PLAQ  PARISH  EXP  ST A 

DQNAL DSONV I L LE   3  E 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

CF   INDUSTRIES,  INC 

FL  I7ARFTH 

2800 

07 

ALIEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

fAlTACTFll    DAPFR    f  fl 
IHLl A j  1  CU     r M  r  C "  LU 

E  P  P  5   6  W 

C7  f  I 

n  3. 

WF^T  fARRIlll 

s  1 

v  1 

54 

99 

8  A 

■ 

- 

u 

TDiiri/i  tmc  r.AC  rn 

1           K  L  I  Mt     OAS  LUf 

EUN ICE 

O  Q  ft  1 

u  3 

CT    1  A n n R  V 

J  \      L  M  IN  U  rv  T 

"An 

tl  n 

3  R 
C  3 

A  7 

7  A 

f  A 

DriVMC    U  CflMTEMflT 
KUTINC     Pit     rUIH  1  CINU  1 

F  A  R  MF  R  V  T 1  1  F 
r  a*  r\  n  c  ™  v  i  l  l  r. 

3079 

02 

UNION 

9 

Tt  "3 
-3  £. 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

U      Ul      twiidctdw  .  ID 
rig     «•     rnUrNalulN,  JK* 

3313 

U  0 

ST  MARY 

2 

49 

9  1 

33 

12 

MID 

MID 

H 

TFMTDAI      l  A       CI  CfTRTf  ffl 
L  C  IN  |  K  A  L     L  A  •     t  LtL  1  M  L  LU 

FRANKI INTQN   %  SW 

Till 

A  L. 

U6 

WACHI NH  TnN 

1 0 

">  n 

49 

90 

1 1 

145 

MID 

MID 

H 

cniiTucoM  mat  r. ac  rn 

i  JU  1  HtHIS     INA|     uAd  LU 

r.  a  i  i  t  a  n  n 

UH  L  L  I  A  li  U 

3433 

09 

1  A  C  m  IR  C  W  E 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

1    a  r  n  >  1  D  i*  U  P     DADTCU     CUED  n 

LArUURCME    PAKI5M   ontR  D 

wLUj  1  CIS    1  W 

3657 

01 

n  c    c  n  t  n 
Uc    j  u  l  u 

1 1 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET    b,  JAMJ5UN 

GONZALES 

369  5 

09 

ASCENSION 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

c 

CITY  OF  GONZALES 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

25 

92 

54 

360 

5P 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

GRAND  COTE AU 

3800 

05 

ST    L  AND  R  Y 

J  1       L  H  IN  U  r\  1 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

CT    r  uad  i  r  c  rmiCPE 

3  1     LHAKLt  i  LULLCOC 

GRAND  ECQRE 

3804 

04 

N ATC  H I TOC  HF  S 
ii«  1  \»ni  1  utnc  0 

1 1 

4  1 

48 

93 

06 

150 

7  A 

ui A i  i  atc    nccAntcD  id 

W A  L  L  A  L  C     UCjAUICK    J  K  » 

3°  1  3 

1  F  F  F  F  R  C  (~l  M 

5 

9  O 

C.  V 

1* 

9  0 

00 

2 

f  n i.i m    n e         Akin    t  c  i  c 
TUWN   Ur    GKAND    I o  L  b 

fiRFFNCHIlRr, 

3864 

06 

CT    uci pWA 
0  1     n  C  L  C  IN  M 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TUWIN   Up  GKEtNSBURb 

R  F  F  N  Ul  F  1  1     C  P  B  T  M  T.  C 

3867 

06 

E   nATnw  pniir 

C     DWIUIN  rVUUL* 

6 

30 

3* 

90 

59 

60 

7A 

iin  f          i     ■  1  1  n  A      l           f  AUQDCI  1 

MRS.    LAURA    L.  CAMPBcLL 

r,RFFNwnnn  ftrf  towfr 

U  ™  t  l  n  w  u   1  U     ri^C      1  U  W  C  ~ 

3877 

0 1 

r  a  n  nn 

t  AUUU 

1 1 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

LA   FORESTRY  CUMM 

LIAfkRFRRV    fl    C  C  UJ 

3979 

07 

r  A  M  E  d  n  M 
C  A  n  C  K  UIN 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8  A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

MAMMilMD    3  MW 
n  A  I  I  n  U  IN  U     S     IN  IN 

4034 

06 

TAMT.  IDAUIHA 

lAiNwlrAnLJA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

5P 

5P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

HANNA  3  S 

H  U  3  U 

0 1 

RED  RIVER 

1 1 

a  1 

54 

93 

2 1 

125 

8  A 

CHARLES  D  WOOD 

HARRISONBURG   LOCK  NO  2 

4100 

05 

CATAHOULA 

9 

31 

47 

91 

49 

60 

8A 

» 

INACTIVE  4/6/72 

HAYNESVILLE  2  WSW 

4131 

02 

C  1  A  I  Ftl~IR  NF 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

MTrt     i/A  1    1              n  T  Drii  TMC  ^n 

Miu-VALLEY   rlrELINE  CU. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

R  AP  I  DF  <! 

4 

31 

11 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

TDWTM     P         m  n  D  D  T  C  DM 

IKV1N   L*  PIUKKI5UN 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HUDGE5  GARDENS 

HOMER   FXP  STATinN 

4355 

02 

I,  LA  1  DUK.lt 

11 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

r  a  nnn 

11 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS   Li  GRAVE5 

HOUMA 

4407 

09 

T  F  R  R  F  P.  PI  MM  F 

1  Cl^rscDUININC 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

USDA-SUbARCANt    rLD  STA 

4674 

08 

T  a  C  D  T  A 
1  D  t  K  1  A 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

USDA  £  LSU 

J  ENN I NGS 

4700 

07 

IFFF  HAVTS 
V"rr     UA V 1 J 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

3P 

H 

uAraTnKi     C     □■    a  mc  u  a  D  n 

MARION   b  BLANCHARD 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

C 

NALT  WEATHER  SERVICE 

JONESBORO  fire  TQWER 

4732 

02 

JACKSON 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  locks 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

r 

L 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNKL I NE  GAS  CO 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

c 

MRS  LILLIAN  ALEXANDER 

KENTWDQD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  C0URVULE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 

MAY  1973 


STATION 


O 
z 

x 
u 

Q 
55 


COUNTY 


Q 
D 

H 
< 


Q 

H 

3 

2 

O 


O 

< 
> 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


u  | 
^  s 

t/3  - 


OBSERVER 


LAFAYETTE 
LAFAYETTE  FAA  AP 
LAKE  ARTHUR   10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
LOGANSPORT  4  ENE 
LONGVILLE 
MAMOU  4  S 

MANSFIELD  3  WSW 

MANY 

MARION 

MARKS  V  I LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

MELVILLE 

MERMENTAU 

MINDEN 

MITTIE  2  SE 

MONROE   FAA  AP 

MONROE  CITY 

MORGAN  CITY 

NATCHITOCHES 

NEW   IBERIA  5  NW 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO  APR 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

NEW  ORLEANS  ALGIERS  R 

NEW  ORLEANS  CITRUS  R 

NEW  ORLEANS  DUBLIN  R 

NEW  ORLEANS   JEFFERSON  R 
NEW  ORLEANS  JOURDAN  R 
NEW  ORLEANS  LONDON  R 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 
NEW  ROADS  5  ESE 
OAKDALE 
OAK  GROVE 
OAKNOLIA 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

PARADIS  7  S 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

PLAIN  DEALING 

QUARANTINE 

RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
RUSTON 

RUSTQN-L A  TECH  UNIV 

SAINT  BERNARD 

ST  FRANC  I  S V I  L  LE  6  SE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

ST.  LANDRY 

SCHR I  EVER 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SHREVEPORT  WSO  AP  R 

SIMMESPORT 
SIMPSON  10  ESE 
SINGER 
SLIDELL 

SPEARSVI LLE  FIRE  TOWER 
SPRINGHILL 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 
STERL I NGTDN 
SUGARTOWN 
SULPHUR 


5021 
5026 
5065 
5074 
5078 
5090 
5266 
5527 
5584 
5852 

5874 
5892 
5908 
5920 
5935 
6117 
6142 
6244 
6271 
6303 

6310 
6394 
6582 
6657 
6659 
6660 
6664 
6666 
6668 
6669 

6671 
6672 
6675 
6679 
6686 
6836 
6866 
6911 
6938 
6962 

6978 
6995 
7096 
7161 
7304 
7344 
7572 
7767 
7932 
7950 

8046 
8065 
8067 
8108 
8137 
8163 
8169 
8295 
8405 
8440 

8507 
8515 
8519 
8539 
8669 
8683 
8715 
8785 
8828 
8831 


LAFAYETTE 

LAFAYETTE 

CAMERON 

CALCASIEU 

CALCASIEU 

EAST  CARROLL 

VERNON 

DE  SOTO 

BEAUREGARD 

EVANGELINE 

DE  SOTO 

SABINE 

UNION 

AVOYELLES 

RED  RIVER 

ST  LANDRY 

ACADIA 

WEBSTER 

ALLEN 

OUACHITA 

OUACHITA 

ST  MARY 

NATCHITOCHES 

IBERIA 

ORLEANS 

JEFFERSON 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

POINTE  COUPE 

ALLEN 

WEST  CARROLL 
E  FELICIANA 
ALLEN 

POINTE  COUPE 

LA  SALLE 
ST  LANDRY 
ST  CHARLES 
ST  TAMMANY 
ST  HELENA 
BOSSIER 
PLAQUEMINES 
ST  JOHN  BAPT 
CAMERON 
CADDO 

VERNON 

LINCOLN 

LINCOLN 

ST  BERNARD 

W  FELICIANA 

TENSAS 

EVANGELINE 

TERREBONNE 

WASHINGTON 

CADDO 

AVOYELLES 

VERNON 

BEAUREGARD 

ST  TAMMANY 

UNION 

WEBSTER 

LIVINGSTON 

OUACHITA 

BEAUREGARD 

CALCASIEU 


30  13 
30  12 
30  00 
30  15 

30  07 
32  49 

31  09 

31  59 
30  36 

30  34 

32  01 

31  34 

32  54 

31  09 

32  06 
30  41 
30  U 
32  36 

30  42 
32  31 

32  33 

29  41 

31  46 

30  03 
29  57 
29  59 
29  56 

29  56 

30  03 
29  57 

29  56 

29  59 

29  59 

29  59 

30  41 
30  49 

32  52 
30  44 

30  36 

31  00 

31  52 
30  32 

29  47 

30  27 
30  42 

32  54 

29  13 

30  04 

29  44 
32  58 

30  57 
32  32 
32  31 

29  52 

30  43 

31  57 
30  51 

29  44 

30  51 

32  28 

30  59 

31  13 
30  39 
30  17 

32  54 

33  00 
30  26 
32  43 
30  51 
30  13 


92  01 

91  59 

92  48 

93  13 
93  13 

91  12 
93  16 
93  57 
93  14 

92  26 

93  44 
93  29 
92  15 

92  02 

93  14 

91  45 

92  35 

93  18 
92  53 
92  03 

92  07 
91  11 

93  05 
91  53 
90  05 
90  15 
90  08 
90  02 

89  59 

90  08 

90  06 
90  01 
90  04 

90  07 

91  22 

92  41 

91  23 

90  59 

92  47 

91  40 

92  16 

92  06 
90  26 

89  47 

90  45 

93  41 

89  16 

90  34 

92  49 

94  00 

93  17 
92  36 
92  39 

89  50 

91  18 

91  14 

92  16 

90  49 
89  59 

93  49 

91  49 

92  50 

93  25 

89  46 

92  34 

93  27 

90  39 

92  05 

93  01 
93  23 


37 
38 
10 
5 
9 

105 
240 
210 
114 
55 

373 
260 
190 

87 
270 

30 

16 
250 
120 

78 

so 

5 

130 
25 

4 
6 

2 
0 
22 

2 
10 
12 
0 
45 
103 
115 
130 
67 
70 

100 
65 
6 
30 
190 
291 
5 
13 
4 

200 

238 
300 
275 
5 
60 
78 
50 
15 
330 
254 

50 
220 
150 

10 
200 
240 

32 

60 
175 

12 


MID 
8A 

MID 
8A 
8A 
5P 

5P 


8A 


8A 


8A 

MID 

5P 
8A 
5P 
8A 


MID 
MID 


8A 


8A 
5P 
5P 
8A 

6P 

MID 


8A 


8A 


MID 
8A 
8A 

MID 
8A 
a  A 

5P 
7A 
SP 

7A 
8A 
9A 
8A 

SA 
8A 
8A 
7A 
MID 

5P 
9  A 
5P 
8A 
MID 
MID 
MID 
MID 
MID 
MID 

MID 
MID 
MID 
MID 
8A 
7A 
8A 
7A 
IP 
8A 

8A 
7A 
4P 
8A 
IP 
7A 
8A 
8A 
8A 
7A 

8A 

BA 
5P 
5P 
8A 

6P 
IP 
MID 

7A 
7A 
8A 
9  A 
IP 
7A 
IP 
8A 
7A 
8A 


H 
H 

:  hj 

H 

:  h 
:  h 


HJ 

H 


8A 


GH 
H 

hj 


MUNICIPAL   POWER  PLANT 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WILDLIFE  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C.   R.  EVANS 
JAMES  M,  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

BENNETT  STRANGE 

ROBERT  R.  GENTRY 

TOWN  OF  MARION 

TOWN  OF  MARKS V  I LLE 

HERSHEL   L,  CULPEPPER 

RUTH  T,  HEBERT 

RAYLN  FALL 

W.   G.  SPARKMAN 

THOMAS  V.  BURNITT 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  MONROE 
U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 
GULF  S.   RESEARCH  INST. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  8QARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 

SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
N.   0.   SWG.   AND  WTR.  BD. 
CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 
LEONARD  A.  RICHMOND 
J  D  SANFORD 
PERCY  E.  DREHER 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 
HAROLD  L.  BAQUE 
R.   MELANCQNj  JR. 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LEON  SANDERSj  JR. 
DELTA  NAT  WILDLIFE  RE F . 
GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 
LA  WLDLF   I  FISH  COMM 
MRS.   JO  B.  HARTSELL 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 
CITY  OF  RUSTON 
LA  TECH  UNIVERSITY 
SOUTHERN  NATL  GAS  CQ. 
CROWN  ZELLERBACH  CHRP. 
NE   LA  EXPERIMENT  STA 
CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
CONRAD  M.  LEBLANC 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 
J  M  INGALLS 
REV.  BOBBY  N.  PARISH 
NOAA-NATL  WEATHER  SERV 
JACK  N,  HOLLIS 
A.  D.  MATLOCK 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA  POWER  £  LIGHT  CO 
MISS  NETA  A.  TURNER 
INACTIVE  8/1/72 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 

MAY  1973 


STATION 


TALLULAH  2  SW 
VERMILION  LOCK 
V  I  DAL  I  A  NCI  2 
WESTDALE  3  SW 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONA  FIRE  TOWER 
WOODWORTH  STATE  FOREST 
NEW  STATIONS 

JENNINGS  2 


o 

S5 

X 
U 
Q 
2 


8923 
9319 
9357 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 


4702 


07 


COUNTY 


MADISON 
VERMILION 
CONCORDIA 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKLIN 

WINN 

RAPIDES 


JEFF  DAVIS 


Q 

B 

H 
H 
< 
_1 


32  24 

29  47 

31  35 

32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  08 


30  15 


W 

Q 

ID 
H 

O 
O 


91  13 

92  12 

91  26 

93  30 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 


92  40 


Z 
O 
H 
< 
> 
W 

w 


85 
14 
60 
140 
160 
80 
220 
90 


30 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


9  A 


OBSERVER 


USDA-ARS  ENTOMOLOGY  RES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 
ABSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B,  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.  FORESTRY  COMM 


NALT  WEATHER  SERVICE 


*  DRAINAGE  CODE:  1-ATCHAFALAYA  2-BAYOU  TECHE-VERMILION  3-BLACK  4-CALCASIEU  5-GULF  OF  MEXICO 
6-LAKE  PONTCHARTRA I N  7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI  9-OUACHITA  10-PEARL  11-RED 
12-SABINE 
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REFERENCE  NOTES 


IJH  [MAN A 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  DP,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  I 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table  are  the  water  equivalent  of  snow,    sleet,    or  ice  on  the  ground.      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL*  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  isa 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :   St.   Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,    bare.      Slope,   0-1   percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in   the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  uf  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published. later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "CI imat ologi cal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,   Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing .209  single  copy:  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Centei ,   Federal  Building, 


Depar 

Asheville ,   N.   C.    28801 .        Attn :  Publications 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Center 


NAUTICAL  CHARTS 


jre  available  for  purchase  from  the  National  Ocean  Survey  (formerly  U.S.  Coast  and 
Geodetic  Survey)  and  its  more  than  900  authorized  Sales  Agents  throughout 
he  United  States. 

Request  free  chart  catalogs  by  number.  Num- 
ber 1  lists  Atlantic  and  Gulf  Coast  charts; 
Number  2,  Pacific  Coast  and  U.S.  Pacific  Is- 
lands; and  Number  3,  Alaska.  Catalogs  con- 
tain lists  of  authorized  Sales  Agents  and 
their  addresses. 


:or  information  and  free  catalogs,  write  to: 

Distribution  Division,  C-44 
National  Ocean  Survey  (NOAA) 
Riverdale,  Md.  20840 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HI  CHEST  TMPbRATURE 
MONROE   FA A  AP 

LOWFST  TFmPFRATURE 
4  STATIHNS 

GR-'\TEST  thtal  precipitation 

hackbfrky  e  ssw 

LE-\ST   TOTAL   PREC IPITAT1UN 
QUARANT"*  NF 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
OPELQUSaS 


98       DATE  29 
55       DATE  08- 
13.27 
.47 

7.32     DATE  01 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  i°u»una 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

9  § 

s  1 
<§ 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

2 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

2 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

ik 

3. 

■Al 

s  * 

si 

■J 

*       «  « 

NORTHWEST  01 

L  U  1  1  UIN  VALLtT 

87.8 

67.2 

77.5 

93 

30 

59 

1 

o 

10 

0 

0 

0 

3  ■  84 

.92 

15 

.  0 

0 

10 

3 

0 

LOGANSPORT  4  ENE 

88.9 

65.8 

77.4 

94 

28* 

55 

7 

0 

16 

0 

0 

0 

4.72 

1.26 

1.42 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

MINOEN 

88.4 

67.8 

78.1 

-  2.2 

94 

29 

63 

8  + 

0 

1  6 

0 

0 

0 

4.02 

.  89 

20 

.0 

0 

9 

4 

0 

PLAIN  DEALING 

86.9 

66.2 

76.6 

-  3.3 

92 

29 

58 

1 

0 

7 

0 

0 

0 

8.75 

5.69 

3.30 

15 

.0 

0 

10 

6 

3 

SHREVEPORT  WSD  AP 

R 

88.0 

68.9 

76.5 

-  2.1 

93 

29  + 

62 

6 

0 

13 

0 

0 

0 

5.64 

2.50 

1.61 

4 

.0 

0 

8 

6 

3 

WESTDALE   3  SW 

88.2 

66.7 

77.5 

93 

29 

57 

7 

0 

1  3 

0 

0 

0 

6.15 

1.84 

5 

.0 

0 

9 

5 

2 

DIVISION 

77.6 

-  2.4 

5  .55 

2.37 

.0 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

90.0 

67.2 

78.6 

96 

26 

57 

8  + 

0 

21 

0 

0 

0 

3.78 

.  89 

4 

.0 

0 

7 

4 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

89.4 

68.5 

79.0 

-  1.2 

95 

29 

58 

7 

0 

17 

0 

0 

0 

3.01 

-  .53 

1.28 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

CHATHAM 

89.  1 

66.6 

77.9 

95 

29 

55 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

5.44 

1.66 

20 

.0 

0 

1 1 

4 

1 

FARMERVI LLE 

89.7 

68.2 

79.0 

94 

29  + 

58 

7  + 

0 

1 7 

0 

0 

0 

2  .99 

1.11 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

HOMER  EXP  STATION 

88,0 

66.8 

77.4 

93 

29 

58 

7 

0 

1 1 

0 

0 

0 

3.83 

1.15 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

MONROE   FAA  AP 

90.9 

69.5 

80.2 

98 

29 

59 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

1.31 

.45 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

MONROE  Cm 

91.0 

69.3 

80.2 

95 

20  + 

59 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

3.79 

1.22 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

89.3 

68. 1 

78.7 

95 

29 

59 

7 

0 

17 

0 

0 

0 

2,60 

.  66 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

WINNFIELD  2  W 

88.4 

67.2 

77.8 

93 

28  + 

57 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

3.82 

.68 

12 

.0 

0 

9 

3 

0 

DIVISION 

78.8 

-  1.3 

3.40 

-  .58 

.0 

*       *  • 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

EPPS   6  W 

90.0 

68.8 

79.4 

96 

30 

60 

7 

0 

1  6 

0 

0 

0 

3.32 

1.09 

21 

.0 

0 

6 

2 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

90.  1 

70.1 

80.  1 

95 

29  + 

64 

7 

0 

1  6 

0 

0 

0 

2.92 

.92 

14 

.0 

0 

8 

2 

0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

89.3 

70.0 

79.7 

.3 

95 

29  + 

63 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

2.02 

-  1.77 

.65 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

TALLULAH  2  SW 

M 

M 

M 

60 

2 

0 

0 

0 

0 

1.93 

1 1 

.0 

0 

2 

WINNSBORO 

89.9 

69.0 

79.5 

-  .8 

96 

29 

62 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

1.05 

-  2.96 

.32 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

79.7 

-  .5 

2.33 

-   1  .44 

.0 

4       e  4 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

86.8 

65.4 

77.1 

93 

30  + 

5  5 

6 

o 

17 

0 

0 

0 

2.70 

•  84 

4 

•  0 

o 

D 

2 

o 

CONVERSE 

87.7 

66.7 

77.2 

93 

29 

56 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

5.09 

2.05 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

GORUM   FIRE  TOWER 

89. 6M 

67. 6M 

78. 6M 

95 

28 

61 

7  + 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

LEESVILLE 

88.4 

67.6 

78.0 

94 

29  + 

57 

7 

0 

13 

0 

0 

n 

9.78 

3.10 

15 

.0 

0 

9 

6 

4 

MANY 

86.9 

67.4 

77.2 

93 

29  + 

55 

7 

0 

12 

0 

0 

0 

7.67 

2.18 

29 

.0 

0 

11 

7 

2 

NATCHITOCHES 

90,1 

69.2 

79.7 

96 

28 

60 

7 

16 

0 

0 

0 

6.66 

1.58 

14 

*  0 

o 

\  3 

2 

DIVISION 

78.0 

-2.1 

6.42 

2.35 

.0 

*       4  4 
CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

89.0 

70.6 

79.8 

95 

29 

64 

7 

0 

15 

a 

0 

0 

4.39 

1.08 

16 

.0 

0 

10 

3 

1 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

87.5 

68.0 

77.8 

-  1.9 

92 

28  + 

60 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

3.89 

-  .40 

1.00 

12 

.0 

0 

8 

3 

1 

BELAH   FIRE  TOWER 

89.1 

68.8 

79.0 

96 

29 

61 

7 

0 

16 

0 

0 

0 

3.97 

.93 

30 

.0 

0 

11 

2 

0 

BUNK  I E 

90  •  3 

70.4 

80.4 

.  2 

95 

29  + 

64 

7 

o 

16 

0 

0 

0 

6.15 

1  •  34 

1.38 

16 

.  0 

o 

g 

5 

t  2 

COLFAX 

90.1 

69.  1 

79.6 

97 

27 

61 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

6.23 

1.26 

15 

.0 

0 

9 

6 

2 

GRAND  COTEAU 

89. 3M 

70.  1M 

79. 7M 

95 

27 

65 

7  + 

0 

13 

0 

0 

0 

1.92 

.70 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

HINESTON  4  NNE 

88.1 

67.2 

77.7 

96 

28 

58 

6  + 

0 

1  2 

0 

0 

0 

7.21 

2.25 

15 

.0 

0 

9 

4 

4 

JONESVILLE  LOCKS 

88.6 

73.3 

81. 1 

95 

27 

68 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

2.72 

1.18 

29 

.0 

0 

5 

2 

1 

MAMOU  *  S 

90.7 

72 . 3 

81.5 

96 

28 

66 

7  + 

0 

1  9 

0 

0 

0 

2 . 69 

1  , 67 

5 

•  0 

0 

I 

1 

MELVILLE 

88.5 

71.2 

79.9 

-  .7 

94 

29 

66 

7 

0 

1  1 

0 

0 

0 

5.04 

.47 

2.  18 

16 

.0 

0 

5 

4 

1 

NEW  ROADS  5  ESE 

89,8 

69.9 

79.9 

94 

28 

65 

7 

0 

16 

0 

0 

0 

1.79 

.44 

15 

.0 

0 

7 

0 

0 

Old  river  lock 

89.2 

71 .3 

60.3 

95 

29 

65 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

5.16 

1.03 

I 

.0 

0 

9 

5 

1 

OLLA  3  SSW 

88.1 

67.0 

77.6 

93 

29 

59 

7 

0 

14 

e 

0 

0 

3.99 

1.16 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

WDODWORTH  STATE  FOREST 

85. 8M 

69 ,  QM 

77. 6M 

94 

29 

62 

7 

o 

10 

0 

0 

0 

5.84 

1.37 

13 

0 

o 

2 

DIVISION 

79.4 

-  1.1 

4.37 

-  .17 

.0 

4       4  4 

EAST   CENTRAL  06 

AMITE 

91.1 

69.1 

80.  1 

95 

30+ 

64 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

5.20 

1  .40 

22 

.0 

0 

10 

3 

2 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

R 

90.6 

71.3 

81.0 

.1 

93 

30  + 

67 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

2.99 

-  1.10 

.81 

1 6 

.0 

0 

7 

2 

0 

BOGALUSA 

90.9 

70.0 

80.5 

.  1 

95 

30  + 

66 

23 

0 

22 

o 

0 

0 

3.13 

-  1.88 

1.04 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

CLINTON 

90. lM 

67. 5M 

78. 8M 

93 

28  + 

63 

24 

0 

18 

0 

0 

3.90 

2.30 

e 

.0 

0 

5 

2 

l  ! 

COVINGTON  4  NNW 

90.6 

67.7 

79.2 

-  .7 

96 

29 

64 

9 

0 

17 

0 

0 

0 

4.74 

-  .57 

2.80 

16 

.0 

0 

; 

3 

l  ; 

FRANKLINTON  3  SW 

92.7 

66.9 

79.8 

97 

30  + 

62 

9 

0 

27 

0 

0 

0 

2.33 

1.10 

29 

.0 

0 

6 

1 

i  I 

GREENSBURG 

90.6 

67.9 

79.3 

94 

27  + 

63 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

5.  28 

1.75 

5 

3 

0 

7 

4 

i 

HAMMOND  3  NW 

90.5 

67.9 

79.2 

97 

29 

65 

23  + 

0 

17 

0 

0 

0 

3.29 

1.90 

6 

0 

6 

1 

i  , 

ST  FRANC ISVILLE  6  SE 

91.8 

70.5 

81.2 

96 

30 

6? 

24  + 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

SLIDELL 

90.1 

70.  1 

80.1 

94 

30  + 

*6 

23 

0 

16 

0 

0 

0 

3.26 

2.15 

22 

.0 

0 

4 

2 

i 

DIVISION 

79.9 

.  1 

3.79 

-  1.15 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  lou»»m* 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

8,1 

a 

t  J 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

© 

i 
3 

5 

a 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

S 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s,  i 

~  * 

>, 

S  o 
o  £ 

*        *  * 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY   EXP  STATION 

89  i  3 

70 . 7 

80.0 

95 

28  + 

61 

l 

0 

12 

0 

0 

0 

1.86 

-  3.22 

.  95 

6 

.  0 

5 

1 

0 

DE   QUINCY  4  N 

88.6 

67  ■  8 

78.2 

94 

60 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

5.53 

1.59 

.0 

0 

9 

5 

2 

DE  RIDDER 

67.7 

68.5 

78.1 

93 

29  + 

60 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

7.87 

2.00 

15 

.0 

0 

6 

6 

3 

ELIZABETH 

89.2 

66.1 

78.7 

-  2.1 

95 

29  + 

62 

23  + 

0 

15 

0 

0 

0 

8.67 

4*28 

1.86 

6 

•  0 

1  0 

£ 

HACKBERRY  8  SSW 

86.4 

74.9 

80.7 

9  1 

29  + 

68 

6+ 

0 

L 

o 

o 

13.27 

5.80 

13 

.  0 

0 

1  0 

3 

JENNINGS 

89.  2 

72.0 

80.6 

.  7 

96 

27 

67 

22 

0 

13 

0 

0 

0 

1  •  46 

-  3.78 

.  60 

5 

•  0 

0 

4 

1 

0 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

87.3 

72.4 

79.9 

-  1.3 

91 

28  + 

0 

5 

0 

3.98 

-  .74 

1.24 

1 2 

.0 

0 

6 

3 

2 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

90.0 

69. 7M 

79. 9M 

97 

62 

7 

0 

1  5 

o 

o 

1.71 

.55 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

onri/CGCI  1  CD     Ml      OCClK".  C 
KUCKtrCLLtK    WL  Kct-Uuc 

86.0 

73.6 

80.8 

93 

27 

68 

9  + 

0 

o 

.96 

.49 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

VERMILION  LOCK 

88.  0 

72 . 3 

80.2 

93 

28 

63 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

1  .90 

.52 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

79.7 

-  1.2 

4.72 

■  07 

■  0 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

91.1 

70  •  9 

81.0 

95 

29  + 

0 

2  3 

0 

1.27 

.38 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

FRANKLIN  3  NW 

89.7 

72.0 

BO  .  9 

94 

2  7 

67 

7 

9 

1 9 

o 

1.55 

20 

o 

3 

3 

1 

1    ACAVCTTC     C  A  A  AD 

LArATbllt    rflA  flr 

89 .  1 

72.  1 

80.6 

-  .2 

94 

27  + 

68 

21  + 

0 

1  3 

o 

o 

2.99 

-   2  •  09 

1.13 

9 

.  0 

1 

1 

MORGAN  CITY 

NEW   IBERIA  5  NW 

89  ■  8 

71.  1 

80.5 

95 

28  + 

62 

B 

0 

17 

0 

0 

0 

3.12 

93 

o. 

•  0 

3 

DIVISION 

80.8 

.2 

2.69 

-  2.75 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

BDOTHVILLE  WSO 

88.9 

75.5 

82.2 

93 

19 

71 

7 

0 

1  3 

o 

.48 

.15 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIAMOND  4  NW 

89.9 

70.4 

80.2 

96 

28 

65 

0 

18 

0 

0 

0 

.77 

.42 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

DONALDSONV I LLE  3  E 

91.1 

72.8 

82.0 

.6 

94 

30  + 

68 

7 

0 

24 

0 

0 

0 

3.91 

-  .71 

1.45 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

GALLIANO 

89.7 

72.1 

80.9 

94 

27 

66 

8 

0 

13 

0 

0 

0 

2.41 

1.44 

8 

.0 

0 

5 

1 

1 

HOUMA 

90.4 

71.6 

81.0 

.8 

94 

26 

6  8 

27  + 

0 

19 

0 

0 

0 

3.33 

-  3.06 

1.64 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP  R 

90.7 

72.7 

81.7 

1.6 

95 

18 

68 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

6.08 

1.65 

2.22 

16 

.0 

0 

8 

3 

2 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI  R 

88.4 

73.2 

80.8 

-  .3 

93 

30  + 

66 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

7.36 

1.77 

1.56 

9 

.0 

0 

9 

5 

3 

PARADIS  7  S 

89.7 

71.1 

80.4 

95 

28 

67 

9 

0 

15 

0 

0 

0 

3.39 

-  2.62 

1.45 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

QUARANT I NE 

86.4 

75.7 

81.1 

89 

27  + 

72 

3  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.47 

.15 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

RESERVE 

89. 4M 

71. 1M 

80. 3M 

-  .7 

94 

30 

68 

10  + 

0 

14 

0 

0 

0 

2.84 

-  2.47 

1.03 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

SAINT  BERNARD 

91.8 

72.2 

82.0 

97 

28  + 

68 

9  + 

0 

25 

0 

0 

0 

1.64 

.95 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

SCHR I  EVER 

91.1 

70.7 

80.9 

95 

29+ 

66 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

1.78 

.88 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

81. 1 

.2 

2.87 

-  2.39 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST  0 

BODCAU  FIRE  TOWER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS   1  SSE 
CLUSTER   1  W 
GREENWOOD  FIRE  TOwER 

HANNA  3  S 
HOSSTON 
KE  ITHVILLE 
KORAN 

LOCANSPORT  4  ENE 


WSW 


HANSF I E  L  0 
Hi  NOES 

PLAIN  DEALING 
RODESSA 

SHREVEPORT  WSO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCM  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
C  HATH AH 

COLUMBIA  LOCKS 

F  ARHERV I LLE 
HAYNESVILLE  2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBDRO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 

MONROE  CITY 

RU STON-L A   TECH  UNIV 

SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 

STERLINCTON 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  &ROVE 

SAINT   JOSEPH  EXP   ST A 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

CORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVlLLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   EXP.  STA. 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BE  L AH  FIRE  TOWER 
BUNK  I E 

COLFAX 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HlNES  TON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 

MAMOU  4  s 

MARKSVRLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS   5  t  SE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

SIMMESPORT 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

WOODWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 


Ob 


AB1TA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE    WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKLINTON  3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWOOD 
OAKNQl I  A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
ST   FRANC I SV I LLE  6  SE 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIOELL 

SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 


SOUTHWEST 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE   OUINCY  4  N 
DE  R I  ODER 
ELIZABETH 


3.8- 
5.73 
u  .  79 

a . 


B.75 
5.06 
5.84 


,19     .13  .33 


.02  T 
.02  T 


3.19 
3.83 
4.63 
1.55 

1.31 
3.79 
2.60 


.  2  6 
1.15 


9.78 
7.67 
6.86 


4.35 
4.59 
5.57 
5.26 


5.53 
7.87 
6.67 


1.24  .70 

.77  .52  . 

1.35  .93  . 

.90  .59  . 

1.30  1.97  . 

T  .84  1. 

1.45  1.05 

1,60  .56  .83 


.82      .61  .47 
1.10  .82 
1.66  .60 

1.61  1.06 


.55 
.OB 
.32 


,63 
.18 


.  3  0 
.68 
.14 
.95 

1.16 
.98 
1.20 

.26 


1.24 
1.93 


.09     .54  .10 


13  14 


15 


.07      .11  .39 

.18  .10 
.07 
.07 


.42   1.20  3.30 


.02  .02  .43 
.13  .29  .13 
.04      .27  .80 


.62 
.35 
.25 


1.49  .66  .55 
.42  1.58  .10 
1.48      .22  2.14 


.28  .05 

T  ,01  1.00 
.05  T 

.25  .02 


.03 
,03  .16 


.10  .49  .65 
.12      .04  ,01 


2  .80 
.20 
.94 
.40 


.25  1.29 | 
.70  2.00 
.  10    1  ,49 


es  following  Station  Ind*z. 
4  - 


2.25 
.02  t17 
.63  ,48 

1.03 


.05  1.03 
1.16 


1  ,40 
,62  T 


25     26     27     28     29  30 


1.10 
2.85 


.17 
.70 
.42 
.15 
.60 


1.18 
.30 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


HACKBERRY  8  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN   8  S 

KINDER  3  W 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  W50  AP 
LONCVILLE 
MERMENTAU 
M I TT  I  E  2  SE 

OAK  DAL  E 

□BERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  ML  REFUGE 
SINGER 
SUGARTOWN 

VERMILION  LOCK 


13.27 
1.46 
2.96 
2  .68 


7.25 
1.90 


.6*     .22  .19 


1.10 
.45 
.39 


T  1.57 
.72  1.24 
.03  .77 
.09  .05 
1.64 

T         .  12 


.14      .48  .12 

T  .03 

.27  1.40  1.36 

.32  .30 


.42 

2.38 

1.05 

.01 
.40 


.03  .28 
T 

.04  1.62 


.09   1 .04  : 

.03 

.01 

.80  2.45 


.22  1.24 
.09 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CAR V I LL E  2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   F  AA  AP 


1.83 
1.27 
3.39 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
DONALOSONVILLE   3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  M01   WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOUPOAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

PAR  AD  I S  7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 


.77 
3.91 
2.41 


7.36 
4.25 
2.59 

8.29 
6.86 
4.20 
5.30 
8.13 

3.39 
.47 
2.84 
1.64 
1.78 


1.33 
1.44 
.05 


1.20     .04  1.56 


.97 
.72 
2.70 


.25  .33 
.59 


DAILY  TEMPERATURES  loumum. 


Day  ol  Month 

■ 
0> 
M 

Station 

V 

1 

2  1 
 L 

3 

4 

5 

6 

7  ! 
1 

8  1 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

•          *  » 

NORTHWEST 

11 

COTTON  VALLEY 

MAX 

89 

88 

91 

87 

84 

7  5 

89 

66 

89 

89 

8  9 

83 

89 

83 

82 

92 

89 

91 

91 

67 

82 

88 

89 

89 

91 

91 

91 

92 

93 

87.6 

MIN 

59 

71 

71 

67 

65 

62 

62 

62 

63 

67 

67 

69 

70 

'1 

71 

71 

74 

75 

73 

67 

67 

65 

62 

62 

65 

65 

66 

70 

69 

69 

67.2 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

90 

91 

91 

87 

89 

86 

87 

88 

87 

82 

79 

88 

82 

61 

9  2 

91 

94 

92 

92 

91 

67 

88 

90 

90 

88 

92 

93 

94 

93 

92 

88.9 

MIN 

66 

68 

65 

63 

63 

61 

55 

58 

6  3 

64 

66 

00 

66 

09 

67 

72 

70 

74 

71 

03 

65 

62 

61 

66 

67 

62 

67 

68 

72 

71 

65.8 

MINDEN 

MAX 

90 

88 

93 

65 

85 

73 

85 

67 

89 

90 

89 

83 

89 

85 

85 

90 

92 

90 

91 

91 

8B 

83 

90 

91 

90 

92 

92 

90 

94 

91 

88.4 

MIN 

63 

71 

70 

65 

64 

63 

63 

63 

66 

68 

69 

08 

70 

71 

69 

72 

72 

7* 

73 

65 

66 

65 

64 

65 

66 

68 

69 

72 

70 

70 

67 . 8 

PLAIN  DEALING 

MAX 

88 

87 

69 

65 

83 

72 

84 

87 

68 

87 

89 

83 

86 

6' 

83 

88 

90 

88 

69 

90 

87 

84 

87 

89 

86 

91 

91 

90 

92 

91 

86.9 

MIN 

58 

70 

70 

65 

63 

60 

60 

60 

61 

05 

oO 

68 

68 

70 

70 

71 

71 

73 

73 

00 

66 

63 

62 

62 

65 

66 

66 

70 

68 

69 

66.2 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

90 

92 

88 

86 

76 

8k 

80 

86 

67 

87 

82 

87 

63 

80 

91 

91 

8° 

91 

91 

87 

83 

88 

90 

87 

91 

91 

91 

93 

93 

91 

88.0 

MIN 

69 

73 

73 

65 

65 

02 

09 

64 

0  0 

67 

0  6 

70 

70 

71 

71 

73 

73 

75 

66 

67 

67 

67 

65 

68 

67 

69 

72 

75 

70 

74 

68.9 

WESTDALE  3  SW 

MAX 

89 

90 

92 

88 

85 

73 

64 

86 

69 

88 

83 

62 

69 

85 

83 

91 

92 

92 

92 

92 

86 

81 

89 

91 

89 

91 

91 

91 

93 

92 

86.2 

*          *  * 

MIN 

58 

71 

69 

63 

63 

62 

57 

59 

62 

65 

0  9 

7  0 

68 

73 

68 

71 

71 

73 

72 

65 

66 

65 

65 

65 

67 

66 

67 

69 

70 

73 

66,7 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

90 

9* 

90 

86 

78 

85 

68 

9 

92 

91 

87 

90 

82 

B4 

94 

94 

92 

95 

94 

90 

84 

87 

91 

90 

94 

96 

92 

94 

94 

92 

90.0 

MIN 

67 

75 

72 

64 

65 

63 

57 

57 

65 

68 

OS 

67 

70 

72 

66 

72 

71 

74 

68 

66 

67 

64 

62 

62 

65 

67 

68 

72 

66 

73 

67,2 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

88 

89 

92 

90 

87 

76 

65 

67 

89 

91 

93 

87 

90 

66 

85 

92 

92 

91 

91 

92 

69 

84 

88 

90 

9  0 

92 

93 

90 

95 

94 

89.4 

MIN 

66 

73 

05 

71 

00 

6  3 

58 

61 

66 

68 

67 

66 

71 

73 

70 

73 

73 

74 

73 

60 

68 

06 

64 

68 

67 

71 

70 

74 

68 

71 

68  . 5 

CHATHAM 

MAX 

88 

8  = 

V? 

39 

77 

75 

87 

89 

88 

91 

90 

87 

89 

87 

65 

92 

94 

92 

92 

92 

92 

64 

86 

88 

91 

92 

94 

91 

95 

94 

89.1 

MIN 

66 

7  1 

69 

70 

05 

60 

55 

o ; 

62 

66 

00 

66 

69 

71 

67 

72 

71 

72 

70 

05 

68 

63 

64 

63 

05 

67 

68 

72 

66 

67 

66  ■  6 

FARMERVILLE 

MAX 

88 

92 

90 

84 

09 

87 

87 

8  6 

60 

92 

87 

89 

69 

85 

9  0 

93 

90 

91 

93 

91 

69 

89 

90 

90 

92 

93 

93 

94 

94 

91 

89.7 

MIN 

67 

69 

71 

65 

64 

56 

58 

63 

00 

09 

69 

69 

69 

71 

70 

73 

70 

74 

74 

60 

69 

67 

64 

68 

66 

72 

71 

73 

69 

72 

68.2 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

88 

89 

88 

55 

77 

84 

81 

87 

89 

83 

65 

8  8 

80 

8  5 

9  1 

91 

90 

91 

91 

67 

84 

89 

89 

89 

91 

91 

90 

93 

91 

88.0 

MIN 

65 

72 

70 

64 

03 

61 

58 

0  3 

05 

66 

66 

67 

68 

70 

66 

71 

70 

73 

70 

65 

68 

65 

60 

67 

64 

68 

69 

72 

66 

69 

66.8 

MONROE    F  A A  AP 

MAX 

88 

90 

89 

86 

7  5 

83 

66 

86 

90 

94 

88 

91 

91 

88 

95 

96 

94 

97 

97 

92 

85 

88 

92 

93 

95 

96 

93 

97 

98 

93 

90.9 

MIN 

66 

73 

66 

66 

05 

62 

59 

63 

66 

69 

72 

71 

72 

72 

70 

74 

70 

75 

74 

09 

70 

66 

08 

70 

09 

74 

71 

74 

69 

76 

69.5 

MONROE  CITY 

MAX 

B  9 

91 

9  0 

88 

87 

66 

ee 

69 

92 

92 

88 

90 

92 

86 

92 

94 

95 

94 

95 

95 

90 

68 

90 

91 

93 

94 

94 

93 

94 

90 

91.0 

MIN 

69 

74 

71 

67 

64 

ot 

59 

66 

0  6 

70 

70 

67 

70 

71 

71 

73 

72 

74 

74 

66 

68 

66 

66 

70 

08 

72 

72 

72 

70 

74 

69.3 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

87 

90 

9  2 

69 

85 

88 

85 

87 

87 

90 

91 

86 

8  6 

85 

83 

92 

93 

90 

90 

93 

90 

84 

89 

90 

90 

92 

93 

92 

95 

93 

89.3 

MIN 

67 

73 

70 

71 

64 

63 

59 

63 

71 

68 

68 

67 

70 

69 

68 

72 

71 

72 

72 

00 

68 

00 

63 

68 

66 

70 

69 

69 

66 

72 

68.  I 

WINNFIELD  2  W 

MAX 

89 

91 

69 

65 

81 

84 

86 

8  0 

90 

89 

83 

87 

86 

8  7 

91 

92 

90 

91 

92 

89 

82 

87 

90 

88 

91 

93 

92 

93 

91 

9  1 

88.4 

•          *  * 

MIN 

07 

7* 

71 

08 

05 

63 

57 

62 

63 

60 

68 

67 

70 

70 

67 

71 

69 

71 

71 

60 

67 

63 

07 

65 

0  0 

67 

67 

71 

70 

72 

67.2 

NORTHEAST 

13 

SASTfiOP 

MAX 

MIN 

EPPS  6  W 

MAX 

89 

88 

90 

69 

BO 

BC 

B< 

8  6 

B9 

92 

91 

6  9 

92 

89 

6  8 

89 

90 

92 

93 

94 

89 

86 

91 

90 

91 

92 

94 

92 

94 

96 

90.0 

MIN 

69 

71 

65 

72 

00 

09 

60 

66 

67 

66 

68 

72 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

74 

67 

71 

65 

68 

65 

66 

69 

71 

74 

67 

73 

66,8 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

88 

87 

90 

88 

6  8 

87 

88 

6  9 

87 

91 

92 

93 

90 

89 

88 

89 

92 

91 

93 

93 

88 

87 

86 

91 

93 

94 

95 

91 

95 

93 

90.1 

MIN 

69 

68 

69 

74 

09 

65 

64 

7  9 

70 

70 

0  9 

72 

71 

70 

71 

72 

71 

74 

75 

69 

71 

67 

66 

69 

68 

73 

72 

79 

69 

72 

70.1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

a^ 

86 

89 

89 

89 

84 

66 

67 

60 

90 

90 

84 

90 

90 

88 

89 

92 

89 

91 

91 

90 

86 

89 

91 

90 

94 

95 

92 

95 

92 

89.3 

MIN 

66 

4' 

69 

72 

71 

07 

63 

OH 

07 

70 

7  0 

7  0 

71 

70 

73 

73 

73 

71 

74 

09 

69 

67 

66 

70 

68 

70 

72 

75 

70 

77 

70,0 

TALLULAH  2  SW 

MAX 

90 

87 

BQ 

90 

9  0 

8  0 

86 

89 

91 

90 

87 

91 

91 

89 

92 

94 

95 

92 

87 

MIN 

62 

60 

67 

71 

71 

05 

63 

63 

62 

70 

71 

71 

70 

70 

72 

73 

70 

68 

69 

k'INNSBORO 

MAX 

87 

A' 

89 

89 

88 

78 

85 

87 

91 

91 

9  0 

67 

92 

91 

6* 

92 

92 

93 

91 

66 

90 

91 

90 

94 

95 

92 

96 

95 

89.9 

MIN 

66 

73 

67 

73 

70 

03 

62 

65 

0  0 

68 

68 

69 

70 

72 

7  0 

72 

71 

75 

74 

68 

68 

64 

65 

66 

66 

73 

70 

73 

66 

73 

69,0 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

88 

90 

92 

92 

66 

85 

80 

82 

88 

90 

88 

76 

87 

85 

90 

92 

93 

92 

92 

93 

69 

85 

67 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

88.6 

MIN 

59 

69 

70 

65 

64 

63 

59 

55 

61 

66 

72 

67 

68 

71 

67 

70 

70 

69 

70 

04 

65 

60 

61 

62 

64 

64 

66 

07 

67 

68 

65.4 

CONVERSE 

MAX 

90 

90 

90 

69 

85 

74 

85 

87 

69 

87 

88 

60 

87 

83 

8  0 

91 

92 

92 

91 

92 

68 

80 

87 

90 

89 

89 

91 

90 

93 

91 

87.7 

MIN 

6? 

70 

71 

66 

64 

61 

5  0 

59 

62 

65 

69 

68 

69 

72 

68 

71 

70 

74 

72 

65 

66 

63 

64 

64 

66 

64 

67 

68 

72 

73 

66.7 

GORUM  FIRE  TOWER 

MAX 

89 

90 

90 

88 

87 

68 

8  8 

69 

89 

80 

69 

90 

90 

91 

90 

87 

86 

89 

91 

92 

94 

93 

95 

92 

92 

69.6 

MIN 

66 

70 

70 

09 

01 

61 

64 

64 

66 

70 

67 

71 

70 

71 

66 

65 

66 

60 

68 

70 

67 

70 

70 

72 

71 

67.6 

LEESVILLE 

MAX 

88 

91 

91 

89 

89 

60 

85 

6  9 

88 

69 

86 

77 

66 

84 

78 

89 

91 

91 

92 

92 

93 

61 

86 

89 

91 

92 

94 

92 

94 

92 

88.4 

MIN 

64 

71 

72 

74 

72 

61 

57 

62 

0  9 

65 

69 

68 

69 

73 

68 

69 

70 

69 

71 

06 

66 

65 

64 

64 

64 

67 

66 

72 

72 

71 

67.6 

MANY 

MAX 

88 

70 

91 

S3 

83 

85 

76 

83 

8  5 

87 

87 

61 

78 

87 

83 

60 

90 

92 

91 

92 

93 

86 

79 

65 

88 

90 

90 

91 

92 

93 

86.9 

MIN 

74 

73 

67 

67 

60 

55 

60 

0  2 

05 

66 

66 

70 

72 

68 

70 

70 

74 

71 

65 

68 

62 

03 

63 

67 

65 

67 

77 

70 

71 

67.4 

NATCHITOCHES 

MAX 

95 

95 

92 

86 

86 

87 

91 

89 

89 

90 

83 

88 

86 

83 

83 

95 

95 

94 

89 

86 

92 

91 

94 

95 

94 

96 

95 

94 

90.1 

•          *  * 

MIN 

73 

73 

71 

67 

64 

65 

60 

65 

66 

69 

71 

70 

70 

69 

69 

71 

72 

72 

73 

68 

69 

65 

67 

69 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

69.2 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

87 

89 

90 

89 

90 

83 

86 

89 

8  6 

90 

90 

82 

69 

80 

80 

86 

89 

90 

91 

92 

93 

87 

89 

91 

92 

92 

94 

91 

95 

93 

69.0 

MIN 

69 

75 

70 

71 

7  2 

65 

64 

67 

68 

70 

72 

71 

70 

74 

70 

72 

73 

73 

73 

69 

69 

68 

66 

69 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

70.6 

ALEXANDRIA   WSO  AP 

MAX 

89 

90 

bfl 

89 

8  2 

B2 

66 

84 

85 

86 

62 

88 

85 

81 

87 

89 

86 

91 

92 

8  9 

84 

86 

87 

91 

90 

91 

91 

92 

87 

90 

87.5 

MIN 

67 

72 

69 

69 

O' 

62 

60 

64 

65 

66 

69 

70 

69 

70 

69 

72 

70 

70 

71 

09 

67 

66 

65 

66 

70 

71 

69 

70 

70 

69 

68.0 

So*  RoforoncB  Notes  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1973 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.6 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

87 
68 

88 
74 

90 
71 

88 

71 

66 
68 

74 
63 

85 
61 

69 
66 

89 
67 

90 

90 
68 

83 

89 

82 

87 
69 

91 
72 

92 
71 

90 

92 

93 

92 

86 
6  5 

6° 
66 

9: 

67 

90 
69 

94 

70 

95 
70 

91 
72 

96 

70 

91 
70 

69.1 
66  ■  6 

BUNK  I E 

II 

87 
68 

91 
74 

91 
70 

90 

92 

8  6 

84 
64 

66 
66 

89 

88 

87 

84 

90 

69 

87 

72 

89 

92 

92 
72 

92 

94 
72 

92 

69 

91 
70 

6  3 
69 

91 

6  9 

33 
70 

9  7 
70 

95 
71 

94 
74 

95 
74 

93 

90.3 
70.4 

COLFAX 

MAX 
MIN 

88 
63 

91 
75 

90 
70 

92 

90 

79 

67 
61 

89 
66 

87 

90 

90 

63 
69 

89 

7  C 

8" 

6  7 

84 
6  9 

91 

90 

99 
71 

92 
72 

96 
67 

94 
67 

3  9 

66 

68 
67 

91 

67 

91 

71 

98 

70 

97 
70 

97 

72 

96 

72 

94 

90.  1 
69.1 

GRAND  COTEAU 

MAX 
MIN 

88 
67 

88 
73 

88 
70 

88 

87 

85 

86 
65 

85 
66 

87 

86 

84 

89 

87 

67 

89 
72 

90 

92 

92 
7  3 

92 
72 

91 
7  2 

89 
67 

88 
72 

9  1 
67 

94 
69 

9  1 

72 

95 
71 

94 
7  7 

92 

71 

93 

70 

89.3 
70. 1 

HINESTON  4  NNE 

MAX 
MIN 

8". 
60 

69 
71 

69 
72 

88 

88 

BC 

83 
58 

62 
5  B 

85 

89 
6  5 

87 

81 

6  9 

66 
69 

85 

7  2 

81 
6  8 

92 

91 

9  0 
72 

92 
69 

93 
6  7 

90 
6  5 

84 
65 

67 
65 

3  = 

6  3 

90 
6  8 

91 
6  9 

93 
68 

96 
69 

94 

71 

92 
69 

88. 1 
67.2 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 
MIN 

82 
68 

87 
71 

89 

72 

88 

90 

83 

87 

70 

88 

70 

86 

88 

91 

83 

90 

88 

7  2 

8: 
7 1 

69 
7  5 

91 
75 

9^ 
77 

9  2 

92 
7  2 

9  1 
7  3 

86 

73 

67 

74 

90 
73 

91 
74 

9  2 
77 

9  5 

76 

=  1 
77 

93 
71 

89 

68.8 
73.3 

MAMQU  4  S 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 
73 

90 
71 

90 

88 

B4 

91 
66 

90 
68 

8  8 

85 

84 

89 

88 

90 

90 
73 

92 

7  7 

9  2 

74 

93 
7  3 

93 

9  2 
74 

68 
77 

88 

77 

92 
69 

94 
7  1 

3  5 
76 

95 
76 

95 
74 

96 
73 

95 

7  5 

95 
73 

90.7 
72.3 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

86 
68 

86 
73 

38 
71 

87 

86 

86 

86 
66 

84 
6  6 

e-» 

87 

85 

87 

65 

87 

66 
7 1 

88 

92 

9  2 
73 

90 

9  0 
7  3 

88 
6  9 

87 
73 

83 

7  2 

90 
69 

4  1 

72 

93 

70 

93 
71 

9  7 
74 

94 
74 

90 
70 

88.5 
71.2 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 
MIN 

84 

71 

91 
72 

93 
70 

91 

93 

86 

86 
65 

8  7 
67 

6^ 

89 

88 

8  9 
6  9 

91 

88 

87 
71 

86 

72 

89 
71 

9] 

7  2 

93 
7  2 

92 
72 

89 
6  9 

9  1 
71 

6  3 
66 

90 

6" 

9  1 
^0 

92 
66 

9  2 

70 

94 
74 

93 
72 

92 
69 

89.8 
69 . 9 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 
MIN 

84 
65 

88 
67 

89 
68 

92 
70 

8  8 
72 

87 

70 

67 
68 

6" 
69 

97 

70 

89 

72 

88 
73 

62 
72 

90 
73 

6" 

74 

65 
74 

89 
74 

90 
70 

9  1 
73 

9-' 
71 

91 
74 

91 
70 

89 

70 

63 

72 

90 
7  2 

9  4 
72 

93 
72 

93 

73 

92 
73 

95 
'3 

90 
72 

89,2 
71.3 

OLLA  3  SSW 

MAX 
MIN 

B<. 
66 

90 
72 

90 
66 

88 
69 

87 
62 

73 
63 

84 
59 

86 
6  3 

6  6 
64 

90 
70 

90 
67 

93 
68 

86 
68 

Be 

70 

84 
69 

91 
70 

92 
70 

90 
71 

91 
70 

92 
66 

89 
67 

84 
62 

67 
63 

6  9 

65 

89 
66 

9  2 
69 

92 
67 

90 
71 

93 
67 

91 
70 

86.  1 

67.0 

WOODWORTH  STATE  FOREST 
*          »  • 

MAX 
MIN 

61 
71 

86 

72 

82 
73 

61 
72 

74 
64 

82 
62 

80 
64 

80 
70 

64 

70 

81 

70 

80 
74 

60 
71 

85 

73 

89 
73 

91 
7  2 

9  2 
69 

91 
66 

65 
67 

86 
69 

B8 
67 

30 

70 

90 
70 

92 

71 

92 
73 

94 

72 

92 
72 

85.8 
69,6 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
MIN 

86 

70 

94 
7  1 

91 
69 

90 

92 

92 

88 
67 

8" 
67 

86 

91 

90 

87 

93 

90 
70 

92 

70 

69 

91 

91 
72 

95 

94 

90 
6  9 

91 
6  7 

69 
6  6 

90 

6  8 

92 
7  0 

93 

6  9 

95 

69 

94 
70 

94 
7  1 

95 
71 

91.1 
69.  1 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

91 
72 

92 
73 

91 
69 

92 

7  2 

92 
7 1 

90 

86 
66 

86 
69 

90 

91 
71 

85 

91 
71 

90 
72 

92 
72 

66 

7  g 

90 
72 

92 
7  2 

9  2 
74 

93 

89 

72 

9  3 
70 

86 

70 

69 
69 

92 
7  1 

92 
73 

9  3 
71 

93 
72 

93 
75 

93 
74 

93 
72 

90.6 
7  1.3 

BOGALUSA 

MAX 
MIN 

85 
67 

91 
72 

92 
68 

90 

91 

91 

86 
67 

en 
67 

89 

89 

90 

87 

92 

91 

90 
71 

91 

91 
72 

92 

34 

95 

95 

90 

87 

33 
67 

3  2 

93 
71 

9  3 

92 
72 

9  5 

95 
73 

90.9 

CLINTON 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
67 

89 
66 

90 

86 
66 

87 
6  6 

87 
64 

87 
65 

90 

88 

85 

91 
69 

91 
69 

8  9 

87 

6  7 

91 

93 
6  8 

93 

70 

93 
;  1 

6  9 
6  9 

91 
6  7 

68 
68 

91 
63 

93 
68 

93 
66 

97 
6  9 

93 

70 

91 
69 

92 
67 

90.  1 
67,  5 

COVINGTON   4  NNW 

MAX 
MIN 

89 

70 

89 
67 

89 

88 
67 

90 
68 

89 
67 

66 

89 

89 
6  4 

91 
66 

67 

90 
69 

89 
68 

90 
67 

9". 

88 

93 

92 
6° 

93 

7  0 

9  3 
70 

91 
6  9 

88 
67 

8  = 
68 

93 
6  6 

94 

63 

95 

67 

93 
6  6 

94 

70 

96 

7 1 

93 

70 

90.6 
67,7 

FRANKL I NTQN   3  SW 

MAX 
MIN 

90 
69 

93 
69 

92 
6  5 

91 
67 

90 
67 

90 
67 

86 
66 

6  9 
65 

93 
62 

94 
66 

89 

68 

93 
6  B 

90 
66 

92 
6  7 

93 

94 

97 
6  7 

97 
6  9 

97 

93 

69 

92 
67 

90 
66 

93 

6  4 

94 
63 

94 
67 

94 

67 

9- 
6  7 

95 
69 

95 
68 

97 
68 

92.7 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

84 
63 

88 
66 

89 
68 

90 

92 
6  0 

89 
66 

86 
66 

86 
67 

89 

88 
69 

91 

84 
69 

91 
69 

90 
6  9 

91 
69 

91 
68 

90 

69 

93 

69 

34 

94 

90 
6  9 

92 
6  8 

93 
6  9 

92 
6  9 

93 
65 

94 
6  7 

94 
6  9 

93 
70 

93 

93 
70 

90.6 

HAMMOND  3  Nw 

MAX 

82 
68 

90 
67 

89 
65 

88 
69 

90 
65 

91 
67 

86 
66 

85 
67 

88 
65 

91 
67 

89 
69 

64 
69 

91 
68 

89 

6  9 

91 
69 

39 
69 

92 
69 

93 

70 

93 

70 

95 
6  9 

8  9 
68 

95 
66 

87 

6  5 

39 

67 

92 
69 

95 
67 

95 
6  9 

96 

66 

97 

71 

95 
63 

90.5 
67.9 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 

MAX 

91 
72 

92 
72 

92 
70 

92 
72 

92 
70 

86 
69 

89 
67 

90 
67 

92 
69 

91 
69 

89 
71 

93 
66 

90 
73 

89 
67 

90 
7  0 

91 
70 

93 
73 

93 
74 

94 
73 

92 
73 

92 
69 

92 
71 

91 

67 

92 
67 

93 

72 

9  3 
71 

98 

71 

95 
74 

95 
73 

96 
71 

91.6 
70.5 

SLIDELL 

*          *  * 

MAX 

85 

70 

89 

69 
69 

87 

71 

68 

74 

87 

&e 

89 
68 

6, 
68 

87 
67 

89 
69 

90 
72 

89 
69 

90 
69 

90 
69 

92 
72 

9  0 

93 
7  i 

93 

73 

93 
7* 

94 
70 

89 
69 

93 
69 

63 
66 

89 
68 

93 
6  = 

9  7 
70 

92 
66 

92 
74 

9  2 
75 

94 
73 

90.  1 
70.1 

SOUTHWEST  07 

CROWLEV  EXP  STATION 

MAX 

82 

86 

89 

89 
72 

6  9 
7 1 

89 
66 

84 

87 

84 
66 

88 

71 

85 

7  2 

82 
69 

69 

7  3 

87 

74 

87 

73 

91 

92 
7  3 

94 
73 

93 
72 

92 
72 

90 
6  7 

89 
7 1 

3' 
6  p 

89 

70 

92 
7 1 

94 

7  1 

95 

7  3 

95 

72 

94 

94 
71 

89.3 

DE  OUINCV  4  N 

MAX 

76 

89 

88 

89 

72 

89 
70 

87 

62 

84 

86 

87 
64 

67 

62 

87 

7  0 

82 
62 

89 
69 

8  5 

73 

83 

90 

90 

91 

7  0 

93 

9  2 
7 1 

92 
6  7 

84 

69 
6  5 

90 
6  1 

91 

91 

9, 

94 

72 

94 

93 
70 

88.6 

DE  RIDDER 

MAX 

S3 
69 

ae 

68 

69 

7  q 

89 
7 1 

89 
72 

82 
62 

60 

8  8 
65 

87 
6  5 

86 
66 

83 

81 
62 

86 

70 

65 

63 
6  8 

88 
7  ? 

90 
70 

89 
7  0 

91 

9  2 

9  3 

82 

89 

a; 

90 

9  0 

97 

92 

43 

92 
70 

87.7 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

84 
68 

90 
75 

90 
71 

89 
68 

89 
68 

8J 
6  3 

84 

87 

86 
64 

85 
65 

67 
68 

82 
6  7 

87 

85 

94 

70 

88 
7 1 

8  = 
74 

90 

93 

93 

94 

92 

9  2 

9  7 

93 

92 

99 

93 

95 

93 
71 

89.2 

HACKBERRY  8  SSW 

MAX 
MIN 

84 

89 

66 

84 

7  8 

85 
78 

85 
6  8 

83 

86 

82 
69 

84 

72 

85 

83 
6  9 

83 
7 1 

84 

87 

75 

87 

87 

80 

88 

88 

89 

93 

84 

8  6 

87 

89 

3  3 

91 

91 

91 

90 
78 

86.4 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

90 
70 

89 
73 

88 

72 

89 

87 
69 

84 
6  B 

64 
69 

8* 

6  B 

85 

82 

82 

88 

66 

67 

89 
72 

91 
74 

93 
74 

9? 

93 

93 

98 

6  5 

67 

90 

93 

95 

9^ 

95 

94 

76 

95 
76 

89.2 
7  2,0 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MAX 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 
MIN 

87 

71 

86 
75 

86 
75 

87 
76 

86 
67 

83 
67 

87 
65 

85 
71 

6  6 

70 

86 

72 

80 
69 

66 
69 

84 
77 

96 
74 

99 
76 

69 

76 

89 
77 

88 

76 

86 

69 

68 

88 

69 

89 

89 

91 

91 

91 

9  0 

90 
75 

87.3 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

84 
69 

90 
73 

90 
71 

89 
72 

90 
70 

87 
64 

84 
62 

90 
67 

87 
67 

89 
69 

87 

72 

84 
65 

88 
66 

86 

74 

6  9 
71 

91 
73 

93 
71 

94 

72 

94 
71 

94 
71 

86 
65 

84 

89 

89 
67 

93 
70 

93 
70 

98 

71 

96 
73 

97 
75 

96 

90.0 
69.7 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

85 
66 

86 
75 

86 
7  5 

86 
76 

87 
75 

86 
68 

85 
68 

85 
70 

85 
68 

87 
74 

86 
76 

85 

72 

87 

76 

85 
77 

68 
79 

88 
77 

B9 
78 

90 
77 

90 
75 

69 

75 

69 

87 
71 

88 

72 

89 

74 

91 
74 

92 
73 

93 
74 

92 
75 

92 
74 

90 
75 

86.0 
73.6 

VERMILION  LOCK 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

83 

63 

85 
74 

85 
76 

83 

86 

97 

86 
66 

87 
69 

85 

86 

86 

8  1 

87 

6' 

7  8 

87 
78 

90 
77 

89 
76 

92 
7  5 

92 
75 

90 
73 

39 
69 

89 
69 

89 
68 

36 
69 

92 
68 

91 

72 

9  2 
72 

93 
73 

92 
73 

92 
75 

88. 0 

72.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

I 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JUNE 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

A 

5 

6 

7j8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

91 

89 

90 

90 

91 

90 

85 

89 

91 

86 

89 

91 

86 

91 

92 

88 

93 

94 

95 

93 

92 

90 

91 

94 

93 

95 

95 

94 

95 

92 

72 

72 

71 

73 

70 

68 

68 

67 

6' 

68 

70 

70 

71 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

69 

69 

71 

72 

73 

71 

71 

72 

74 

72 

90 

86 

89 

90 

90 

89 

88 

63 

84 

85 

84 

90 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

89 

88 

90 

91 

92 

93 

94 

92 

93 

92 

71 

73 

75 

75 

70 

69 

67 

68 

70 

71 

75 

72 

75 

74 

70 

74 

73 

74 

74 

69 

70 

72 

72 

74 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

6" 

60 

89 

89 

90 

84 

86 

81 

8  6 

84 

83 

88 

88 

88 

89 

91 

92 

91 

91 

91 

89 

87 

88 

91 

91 

94 

94 

93 

93 

93 

73 

75 

73 

73 

70 

68 

68 

68 

68 

71 

72 

73 

74 

75 

74 

72 

72 

75 

73 

73 

68 

72 

70 

71 

74 

73 

74 

75 

75 

71 

83 

8=> 

89 

9  0 

90 

91 

69 

88 

65 

88 

64 

62 

89 

6  9 

40 

89 

91 

93 

92 

91 

91 

90 

66 

90 

92 

92 

95 

95 

94 

94 

70 

74 

71 

72 

69 

68 

69 

62 

69 

70 

71 

72 

74 

75 

74 

72 

72 

72 

73 

72 

67 

71 

73 

72 

71 

71 

71 

73 

75 

69 

86 

87 

86 

87 

87 

87 

86 

8  8 

88 

86 

68 

88 

8  8 

90 

90 

90 

91 

93 

90 

69 

88 

86 

90 

92 

90 

92 

92 

90 

92 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

71 

73 

74 

76 

75 

76 

75 

76 

79 

77 

79 

79 

79 

76 

73 

75 

76 

74 

76 

76 

74 

79 

80 

77 

9'i 

89 

66 

90 

35 

91 

79 

86 

68 

90 

87 

89 

92 

92 

9  3 

90 

94 

93 

94 

89 

89 

89 

90 

92 

94 

90 

87 

96 

94 

93 

70 

38 

69 

71 

72 

70 

65 

70 

68 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

70 

71 

72 

72 

70 

69 

71 

70 

70 

73 

69 

70 

71 

75 

69 

9  i 

93 

92 

92 

94 

9  0 

65 

90 

91 

87 

85 

93 

92 

90 

85 

92 

93 

93 

92 

89 

92 

88 

91 

92 

91 

93 

94 

94 

94 

94 

73 

73 

74 

74 

70 

70 

68 

69 

72 

72 

7  3 

74 

75 

74 

72 

73 

74 

75 

73 

72 

70 

76 

74 

75 

72 

72 

73 

73 

76 

74 

69 

8  = 

69 

89 

89 

89 

89 

85 

91 

90 

91 

66 

88 

86 

87 

88 

88 

90 

89 

90 

89 

93 

89 

91 

93 

92 

94 

90 

93 

93 

6  8 

7  1 

71 

73 

71 

74 

72 

6  6 

70 

70 

70 

73 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

75 

79 

73 

70 

68 

73 

73 

72 

71 

75 

76 

66 

90 

89 

69 

89 

8  9 

86 

38 

88 

91 

8  9 

86 

9  1 

91 

90 

93 

92 

93 

9? 

92 

90 

92 

89 

68 

92 

90 

94 

92 

91 

93 

91 

73 

7: 

72 

73 

71 

71 

69 

69 

66 

68 

72 

7  1 

74 

74 

75 

73 

70 

74 

75 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

71 

68 

71 

70 

73 

91 

87 

88 

88 

92 

91 

85 

8  8 

90 

89 

87 

88 

90 

9? 

90 

91 

93 

95 

93 

88 

92 

89 

90 

93 

93 

94 

93 

94 

93 

93 

70 

70 

74 

73 

66 

72 

69 

6  9 

69 

7  1 

75 

7  2 

7b 

7  5 

74 

72 

7? 

73 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

75 

72 

72 

77 

79 

73 

86 

86 

64 

88 

66 

85 

80 

68 

65 

85 

83 

86 

90 

86 

86 

90 

90 

91 

92 

89 

91 

89 

69 

93 

92 

92 

9; 

93 

92 

93 

71 

7  2 

72 

72 

69 

70 

66 

68 

69 

70 

71 

7  1 

77 

76 

77 

72 

73 

76 

74 

7  5 

74 

77 

75 

75 

77 

75 

74 

77 

79 

76 

88 

39 

67 

88 

86 

68 

90 

67 

88 

88 

68 

66 

ee 

88 

85 

91 

91 

92 

92 

90 

90 

92 

88 

91 

90 

92 

94 

99 

94 

93 

72 

74 

75 

75 

68 

69 

69 

69 

67 

70 

70 

70 

73 

7  0 

70 

70 

70 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

70 

73 

72 

69 

75 

76 

69 

6  3 

8^ 

64 

85 

6  5 

3  5 

66 

86 

8  5 

87 

88 

8  3 

84 

8  7 

87 

69 

85 

85 

88 

88 

68 

88 

88 

87 

89 

89 

89 

88 

6  8 

88 

73 

72 

72 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

75 

75 

73 

74 

76 

79 

76 

77 

78 

78 

76 

75 

77 

77 

77 

79 

78 

76 

78 

61 

80 

81 

90 

86 

8  9 

69 

90 

87 

6  6 

8  9 

89 

87 

65 

89 

87 

69 

86 

92 

91 

93 

92 

89 

90 

90 

92 

91 

93 

93 

93 

94 

71 

71 

66 

69 

70 

69 

72 

6  3 

69 

68 

74 

76 

72 

71 

73 

71 

70 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

74 

76 

72 

91 

91 

90 

90 

89 

90 

85 

87 

91 

92 

90 

69 

91 

93 

92 

97 

93 

92 

93 

90 

93 

89 

93 

94 

93 

93 

98 

97 

95 

96 

74 

73 

75 

76 

76 

72 

68 

71 

68 

72 

78 

71 

73 

71 

74 

73 

70 

74 

72 

70 

71 

73 

69 

70 

69 

70 

70 

76 

76 

71 

93 

92 

91 

92 

93 

9  0 

66 

86 

89 

80 

89 

91 

92 

91 

88 

91 

92 

94 

94 

90 

94 

91 

91 

94 

92 

95 

94 

95 

95 

91 

72 

69 

70 

70 

69 

71 

67 

67 

66 

70 

71 

70 

73 

73 

72 

71 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

70 

71 

73 

70 

70 

72 

74 

71 

SOUTH  CENTRAL  08 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
LAFAYETTE    F  A A  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  NW 

*  *  * 

SOUTHEAST  09 
BOOTHV I LLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
OONALDSONVI LLE   3  E 
GALLIANO 
HQUMA 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO  AP 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 

PARAUIS  7  S 

QUARANTINE 

RESEKVE 

SAINT  BERNARD 

SCHR I  EVER 


Sco  Reieranco  NotoB  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
JUNE  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


a.  a 


a  Q. 


irt  — 


0)  z. 

L.  to 


«-  E 
o  _ 

J)  0) 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 

00     06     12  18 


Number  of  days  with 
precipitation 


> 
o 

§1? 

(N  O 


—  -2? 


in 

i-  O 
0)  <D  — 
0>  >  a) 

2  8.2 

<.   in  in 


ALEXANDRIA  WSD  AP 
BATON  ROUGE  WS0  AP 
LAKE  CHARLES  WS0  AP 
N  0  MD I S ANT  WSD  AP 
SHREVEP0RT  WS0  AP 


18 
15 
16 
18 
19 


1.9 
1.4 
4.1 
1.6 
3.2 


6.0 
6.1 
8.9 
6.7 
6.3 


23  +  + 
23  +  + 
23  +  + 
32  +  + 
23++ 


24 
30 
22 
7 
35 


20 
05 
11  + 
26 
05 


95 
84 
89 
81 
88 


96 
88 
91 
86 
91 


63 
57 
65 
57 
60 


72 
65 
69 
65 
63 


56 


7.2 
7.5 
7.2 
6.8 
7.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JUNE  1973 


t 

Day  of  month 

01 
Oi 

Station 

01 

a 

(  IN 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

•« 

Klf 

9" 
7, 

9C 
7' 

9" 
7' 

9< 
7 

10( 
7" 

8 

7 

9 
7 

10 

7; 

io: 

7 

io: 

7! 

101 
S! 

9 
7< 

10i 

ec 

io: 

7" 

9: 

7S 

9< 
7( 

91 
7< 

9i 

7" 

10 
7- 

io: 

7  = 

10 
7( 

9: 

7. 

9< 
11 

9< 
7i 

9f 
7f 

loi 

7i 

lof 

8C 

9i 
8< 

10' 
32 

10" 

e; 

99.2 
77.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE   1973_ 


Station 

Day 

Ot  Month 

Total 

or  1 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

*       «  « 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.23 

21 

.21 
24 

.35 

40 

.20 

25 

.  16 

30 

.05 
19 

.28 
29 

.26 

17 

.24 

20 

.24 
12 

.24 

15 

.10 
6 

.22 
19 

.15 

14 

.15 

20 

.23 

27 

.25 

23 

.21 

20 

.29 

27 

34 

.29 

30 

.17 

23 

.13 

9 

.24 
16 

.22 
16 

.30 

27 

.31 

27 

.20 

29 

.36 
23 

.20 
16 

6.70B 
658 

*       *  * 

CENTRAL  05 

WOO0W0RTH  STATE  FOREST 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
* 

.28 

34 
92 
71 

.28 

34 
96 
72 

.  17 

23 
=>3 
73 

.25 
24 
96 
73 

.08 
19 
82 
65 

.14 
12 
89 
68 

* 
* 

* 
* 

.16 

27 
93 
73 

.15 
6 
92 
74 

.02 
5 
82 
71 

.32 

10 
93 
72 

.07 
6 
89 
75 

.07 
3 
82 
71 

.05 
7 
87 
73 

.12 
8 
91 
85 

* 
* 

.39 

19 
99 
74 

.25 
14 
99 
74 

.20 

10 
100 
70 

.14 
16 
90 
71 

.19 

10 
93 
72 

.19 

5 
94 
72 

.22 
4 
97 
74 

.21 
6 

97 
74 

.26 

10 
101 
75 

.16 

8 
96 
75 

.16 

e 

96 
76 

.24 

10 
99 
75 

4.77 
340 
93.1 
73.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

a 

■1 

Max. 

Min. 

■a 
.1 

Day 

■3  -u 
a.  c 

0 

• 

1.00  or  More 

Average 

Ma  vi  m  n 

8,1 

»  a 
>  a 
<2 

Average 

|S5 
|| 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  ] 

■A 

»  k 

Total 

Depart  in 
From  Nc 

Greatest 

Date 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

Date 

£ 

.50  or  Mi 

*       «  * 

DECEMBER  1972 

PLAIN  DEALING 

52.5 

30.5 

41.5 

-  6.7 

71 

6 

17 

17 

721 

u 

c 

21 

C 

6.2<t 

1.14 

1.90 

10 

.0 

0 

12 

* 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22      23  24 


JANUARY  1972 
KAPLAN   <i  S 


PLAIN  OF AL INC 


1.90      ,30  .33 


.25     .23  1.15 


JANUARY 


1973 


NEW  QPLFAHS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  QR  L  F  AN  S  DUBLIN 

NEm  UPl LEANS  JEFFERSON 

NEW  DPLFAM5  J0UPD4N 

NEW  Q&LFANS  LCNOON 

NEw  ORLEANS  MFTAIRIE 
SIMPSHN    10  FSF 


2.21 
2.29 
9.30 


*14 
.17 
.15  2.16 


.00     .25  ,05 


KAPLAN  8  S 
MlTTIF  2  SE 
SIMPSON    10  ESF 


APRIL 
KAPLAN  9  S 


S#e  reference  notes  following  Siat.on  Indea. 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  l  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


PLMN  dealing 


63  56  66 
2*     31  50 


52.5 
30.5 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M  A  X 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


See  Roleronce  Notes  Following  Stat 
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CORRECTIONS 


DATE 

NOVEMBER  1972 

NOVEMBER  1972 

NOVEMBER  1972 
JANUARY  1973 

JANUARY  1973 

JANUARY  1973 

JANUARY  1973 

JANUARY  1973 
JANUARY  1973 

JANUARY  1973 
JANUARY  1973 
MARCH  1973 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  (, 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  C 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  E, 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  E, 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  {, 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  TEMPERATURE 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  (, 
DIVISIONAL  DATA 


NORTHEAST  03 

NORTHEAST  03 
NORTHEAST  03 
NORTH  CENTRAL  02 

NORTH  CENTRAL  02 
SOUTHWEST  07 

SOUTHWEST  07 

NORTH  CENTRAL  02 
SOUTHWEST  07 

SOUTHEAST  09 
NORTH  CENTRAL  02 

SOUTHWEST  07 


CHATHAM 
JENNINGS 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
MARION 

VERMILION  LOCK 


CORRECTION 


TOTAL  PRECIPITATION  MISSING,  NUMBER 
OF  DAYS   .10  OR  MORE   8,    . 50  OR  MORE  5 


TOTAL  PRECIPITATION  A. 75,  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  .08 


TOTAL  MISSING,    AMOUNT  ON  2D  MISSING 


TOTAL  PRECIPITATION  5. 41,   NUMBER  OF  DAYS 
.10  OR  MORE  9,    .50  OR  MORE  5,   1.00  OR 
MORE  2 


AVERAGE  PRECIPITATION  6.83,  DEPARTURE 
FROM   NORMAL  1.03 


TOTAL  PRECIPITATION,  NUMBER  OF  DAYS  .10 
OR  MORE ,    AND   .50  OR  MORE,  MISSING 


AVERAGE  PRECIPITATION  4.65,  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  -.59 


TOTAL   5.41,   AMOUNT  ON  31ST  .00 


TOTAL  MISSING,  AMOUNT  ON  1ST  THROUGH 
12TH  MISSING 


TOTAL  2.31,  AMOUNT  ON  12TH  AND  28TH  TRACE 
TOTAL  7.01,    AMOUNT  ON  31ST  .00 


TOTAL  PRECIPITATION  9.55,   NUMBER  OF  DAYS 
WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE   12,  .50 
OR  MORE  7 


MARCH  1973 


DAILY  PRECIPITATION 


SOUTHWEST  07 


VERMILION  LOCK 


TOTAL  9.55,    AMOUNT  ON  2D  .73 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JUNE  1973 


STATION 

6 

2 

W 
Q 
2 

DIVISION 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UrSotnVtn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

11 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

A  1    C  v  A  M  Pi  D  T  A     UCfl  AD 

05 

d  a  d  t  n  p  <\ 

3 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

c 

H 

NATL    WFATHFR  SFRVICE 

I'H  1  L     nun  1  iitn     J  l  n  v  1  v  b 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

i, 

o 

On 

1  Qn 
1  0  (J 

ft  A 
0  A 

8  A 

w 

ROBERT  5.  MCCLENDQN 

ANTIDCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

11 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  wSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEEKMAN  3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

91 

51 

107 

8A 

CLOSED  1/1/73 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

38 

92 

11 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

R I FNV 1 1  1  E   3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

ft  1 

BOSSIER 

X  1 

32 

L  0 
t  u 

9  3 

3  1 

C  a  U 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

SA 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHV I LLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  Sw 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

11 

32 

19 

92 

27 

180 

8A 

8A 

H 

GUY  E  TRAYLOR 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

5P 

8A 

c 

H 

KENNETH  M.  CAIN 

COCODRIE 

1929 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8A 

8A 

INACTIVE  7/29/66 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

11 

31 

31 

92 

43 

90 

8A 

8A 

H 

W#   D.  RICHARDS 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

1 0 

92 

06 

8  0 

8  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R.  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

11 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

RUBY  V.  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

ST  JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

h 

RICE  EXPERIMENT  STA 

CURTIS   1  SSE 

2235 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

c 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

DE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQ  PARISH  EXP  STA 

DONALDSONVILLE  3  E 

2534 

09 

ASCENS ION 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

CF   INDUSTRIES/  INC 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

5  2 

92 

4  8 

1  j  u 

ft  A 

8  A 

k] 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

c 

H 

TRUCKL INE  GAS  CO. 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

ROYNE  H,  FONTENOT 

F ARMERV I LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H.  W.  THURSTON*  JR. 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 

FRANKL I NTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

11 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

h 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

DE  SOTQ 

11 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

6 

30 

14 

90 

54 

10 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GORUM  FIRE  TQWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

25 

92 

54 

360 

5P 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

GRAND  COTEAU 

3800 

0*5 

ST  LANDRY 

5 

C- 

30 

C  O 

n  o 

\J  c. 

f  r 

7  D 

1  r 

|_| 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

n 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

WALLACE   DESADIER  JR. 

GRAND  ISLE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

11 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

LA  FORESTRY  COMM 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

5P 

5P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

11 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES   D  WOOD 

HARRISONBURG  LOCK  NO  2 

4100 

05 

CATAHOULA 

9 

31 

47 

91 

49 

60 

8A 

c 

HAYNE  S V  I LLE  2  WSW 

4131 

CLAIBORNE 

Q 

7 

o  L 

Q  1 

i  0 

330 

"7  A 

r  A 

MI D-VALLFY  PIPELINE  CQ. 

HI NESTQN  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

11 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C.  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

11 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

SA 

H 

N  LA  HILL   FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

11 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C.  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

USDA-SUGARCANE   FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

USDA  &  LSU 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION  E  BLANCHARD 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NALT  WEATHER  SERVICE 

JONESBORQ  fire  tower 

4732 

02 

J  AT  KS  n N 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

iflllTCTAMA     CnOF^TP  V  fnM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNK  LINE  GAS  CO 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

C 

MRS   LILLIAN  ALEXANDER 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE   L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVI LLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
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LONGITUDE 

ELEVATION 
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TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1   A  1/  C     r  U  A  Q  1  CC     UJCn  AD 

5078 

07 

f  A  1  f  A  <\  T  P  II 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

MATI     WFATMFB    C.  F  R  \1  T  C  F 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

3c 

49 

i  ^ 
I  2 

105 

8  A 

Q  A 

OA 

H 

C.  R.  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

84 

8A 

C  H 

JAMES  M ■  MILLER 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVI LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

114 

7A 

JOSEPH  R  SHAW 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSVI  LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN  OF  MARKSVI LLE 

MARTIN    FIRF  TflUFH 

5935 

01 

RED  RIVER 

11 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEI     1 .  CULPEPPER 

MELVILLE 

till 

0  L  I  ( 

ST  LANDRY 

1 
1 

3  \J 

L.  1 
*t  1 

"  1 

*t  D 

■3L 

A  A 
o  A 

ft  A 

u 

RUTH  T.  HEBERT 

MERMENTAU 

6U2 

07 

ACADIA 

7 

30 

11 

92 

35 

16 

8A 

RAYLN  FALL 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

11 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

C  H 

W.   G.  SPARKMAN 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

7A 

THOMAS  V,  BURNITT 

MONROE   FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHITA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

oe 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

11 

5 

8A 

8A 

C 

U.S.   CORPS  OF  ENGRS. 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

46 

93 

05 

130 

5P 

5P 

C  H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW  IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S.  RESEARCH  INST. 

IN  C  n     UI\LCHINj     IN  r     KJU  LI 

6659 

09 

no  1  FANS 

5 

29 

57 

90 

05 

MID 

NATL    WFATHFR  SFRVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

666C 

OS 

JEFFERSON 

Q 

O 

o  o 

5  v 

1 5 

4 

MIC 

MIC 

f     U  1 

I.    n  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

C  H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS  R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS  R 

666S 

09 

DRLEANS 

b 

30 

03 

89 

59 

0 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN  R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

06 

22 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS   JEFFERSON  B 

6671 

09 

ORLEANS 

a 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN  P 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

M I  0 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON  R 

6675 

09 

ORLEANS 

R 

29 

59 

90 

04 

12 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MID 

N.   0.   SWG.   AND  WTR.  BD. 

INCH     MJHU  J     J     L  •>  C 

6686 

05 

pniNTF  rniiPF 

8 

30 

41 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

TAJUN   FLFC    PWR   COOP  INf 

OAKDALE 

A  Q  1  A 

ALLEN 

A 
*t 

L  1 
*t  1 

1  U  3 

7  A 

LEONARD  A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

23 

115 

8A 

J   D  S ANFORD 

OAKNOL  I  A 

6911 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E.  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

C 

UNITED  GAS  PIPE   LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HAROLD  L.  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

6 

4P 

4P 

H 

R.   MELANCON,  JR. 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

SA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

rliNC    ulxUVC    "  l  f\  C     I  U  n  C  n. 

7304 

06 

CT    HP    FN A 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

41 

291 

7  A 

"7  A 

u 
n 

LEON  SANDERS;  JR. 

QUARANTINE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA  NAT  WILDLIFE  REF. 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

a 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 

ROCKEFELLER  wL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

LA  WLDLF  t  FISH  COMM 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

11 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS.   JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE   EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTQN 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 

CT     CDAMTTCV/TilC     A  CC 

J  1     rKANLlbVlLLb    0  it 

8137 

06 

8 

30 

43 

91 

18 

60 

5P 

5P 

CROWN  ZELLERBACH  CORP. 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

816; 

0: 

TENSAS 

c 

0 

S  7 
3  f 

G  1 

y  i 

1  u 

76 

8  A 

8  A 

8  A 

GH 

NE   LA  EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGELINE 

2 

30 

51 

92 

16 

50 

C 

CENTRAL   LA.   ELECTRIC  CO 

SCHRIEVER 

8295 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

15 

6P 

6P 

H 

CONRAD  M.  LEBLANC 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SHRE VEPORT  WSO  AP  R 

844C 

01 

CADDO 

11 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

85C7 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

7A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SIMPSON   10  ESE 

8515 

04 

VERNON 

4 

31 

13 

92 

50 

220 

7A 

INACTIVE  4/1/73 

SINGER 

8519 

07 

BEAUREGARD 

30 

39 

93 

25 

150 

8A 

REV.   BOBBY  N.  PARISH 

SL1DELL 

8539 

oe 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

8A 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

S.PFARCWTI  1  F    CTBF    rnuc  □ 

866? 

02 

1 1 M  t  n  N 

U  11  1  U 11 

9 

32 

54 

92 

34- 

200 

IP 

C 

JACK  N.  HQLLIS 

SPRINGHILL 

8682 

01 

WEBSTER 

11 

33 

00 

93 

27 

240 

7A 

c 

A.   D.  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTDN 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STERL I NGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 

SUGARTCWN 

882E 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

175 

7A 

MISS  NETA  A.  TURNER 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

13 

93 

23 

12 

8A 

8A 

INACTIVE  8/1/72 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


U  £ 

&  s 

w  - 


OBSERVER 


TALLULAH  2  Sw 
VERMILION  LOCK 
V  I  DAL  I A  NO  2 
WESTDALE  3  Sw 
WINNFIELO  2  W 
WINNSBORO 
W I  NONA  FIRE  TOWER 
W00DW0RTH  STATE  FOREST 


8923 
9319 
9357 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 


MAO  I  SON 
VERMILION 
CONCORDIA 
RED  RIVER 
02)  WINN 
03  FRANKLIN 
02  WINN 
05  RAPIDES 


1  1 


32  24 

29  47 

8  31  35 

32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  08 


91  13 

92  12 

91  26 

93  30 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 


85 
14 
60 
140 
160 
80 
220 
90 


8A 
8A 

7A 
6P 
8A 

9A 


8A 
8A 
8A 
7A 
7A 
8  A 
IP 
9A 


9A 


USDA-ARS  ENTOMOLOGY  RES 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 
AB  SOLUM   P.  DILL 
ESTES  9,  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.   FORESTRY  COMM 
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12-SABINE 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  1  n  mi les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight   saving   time.     Snow  on  ground   in   the   "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures "  table,  and  the  Station  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing     20?  single  copy ;  20$  annual 

ent  of  Commerce,   N0AA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 


summary.       Make  checks  payable  to  Departmen 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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KORAN 

93 

2.38 

.02 

1.30 

.03 

.20 

3.00  . 

LOCANSPORT  *  ENE 

5 

91 

.15 

.45 

.13 

: .  it. 

.05 

.42 

.56 

2.45  . 

HANSFIELD  3  WSW 

7 

19 

.20 

'5! 

.28 

■  Cj  9 

.07 

1  ' 

HINDEN 

'  10 

_ 

'  ^ 

PLAIN  DEAL  I  NO 

5 

21 

RODESSA 

2 

]  - 

.02 

.20 

.42 

.61 

.10 

.02 

.30 

.33  . 

SMREVEPORT  WSD  AP  R 

7 

63 

.01 

1.25 

T 

3.46 

T 

T 

.04 

.75 

T 

.09 

.07 

..3 

1.07 

.46  . 

SRR I NCHI L  L 

9 

62 

WESTOALE  3  SW 

.  0* 

.96 

.73 

.85 

.94 

* 

.48 

•  10 

.  02 

•  01 

.02 

.  28 

1.06  . 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

2( 

BIENVILLE   3  NE 

CALHOUN  ExP  STATION 

3 

92 

.0 

.04 

CHATHAM 

2 

.04 

T 

!04 

.23 

T 

.21 

T 

.82 

.06 

.13 

!37 

.02 

.02 

.32  • 

COLUMBIA  LOCKS 

3 

L4 

.96 

.06 

.71 

.37 

T 

■  92 

.12  • 

FARMERVtLLE 

3 

59 

T 

.  65 

.34 

.73 

.65 

T 

.37 

T  ^ 

.85  . 

HAYNESVtLLE   Z  WSW 

08 

\\\ 

X.41 

HOMER  EXP  STATION 

5 

7! 

.10 

2^00 

!o5 

1.20 

.  I  a 

!22 

.08 

.02 

.04 

!e9  . 

JDNES80R0  FIRE  TOWER 

"7 

.26 

.38 

.17 

.57 

.46 

1.03 

.72 

.38 

.60  . 

MARION 

5 

34 

.  10 

T 

.36 

.21 

.12 

.23 

2.14 

1  .40 

T 

T 

.08 

.70  . 

MONROE  FAA  AP 

3 

59 

.64 

'  \ 

'  ■  * 

•jj 

.65 

* 

•  02 

*  \x 

MONROE  CITY 

•  .  * 

.08 

*  , 

.  0  1 

.  25 

T 

RUSTQN«LA   TECH  UNIV 

5 

52 

32 

74 

1  *  03 

02 

24 

1  20 

09 

25 

1  40 

14 

87  ' 

SPEARSV  1 1 LE   FIRE  TOWER 

6 

09 

^21 

!&o 

U92 

.07 

.12 

1.20 

.20 

.22 

.22 

T 

.75 

isB  . 

sterltncton 

2 

68 

.67 

.20 

.09 

T 

,64 

T 

T 

.76 

.04 

.28  . 

WINNFIELD  2  W 

WINONA  FIRE  TOWER 

7 

7C 

.01 

f 

1.24 

.  13 

.03 

!33 

.10 

.77 

2.85 

.06 

.04 

l!o9 

!55 

.28 

126  . 

•       *  * 

NOR  THE  AST  03 

BASTROP 

44 

~ 

.06 

.  2  1 

_ 

* 

7 

8' 

02 

12 

*  32 

33 

04 

1 '  10 

45 

"  37 

1  08 

"  13  * 

LAKE  PROVIDENCE 

3 

10 

!38 

!83 

.05 

.49 

.16 

.32 

.22 

.63  . 

OAK  GROVE 

46 

.10 

.15 

.21 

T 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

* 

86 

WINNS90R0 

2 

17 

23 

06 

03 

14 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

5 

02 

.09 

.52 

.98 

.03 

.12 

.10 

.20 

T 

.  0  8 

1.05 

.07 

.22 

.16 

1 .40  . 

C  ONV  ERSE 

78 

* 

•  43 

"  1 

1 .03 

.10 

3 

43 

92 

* 

* 

* 

.05 

.27 

.03 

1.03 

•  4C 

1.02 

.0 

LEESVI L  L  E 

4 

99 

1 .70 

.88 

.06 

.05 

.  :  4 

.12 

T 

T 

T 

.58 

1 .56 

3 

37 

•  01 

2.08 

.  19 

■  1 2 

•  1" 

.07 

.48 

NATC  H I TOCHE  S 

■ 

* 

ROSEPINE   EXP,  STA. 

4 

i  5 

•       •  . 

CENTRAL  05 

2 

BO 

72 

"  1  lj 

•  25 

.  12 

1 

.  3  3 

.61 

BE  AVER   F I  RE  TOWER 

6 

13 

24 

02 

2  23 

1 "  17 

.25 

.0 

'l 

*  15 

'  40 

30 

'  0 

BELAH  FIRE  TOWER 

3 

5  5 

.03 

1  !25 

.03 

.43 

!l6 

.04 

.72 

.52 

.04 

.11 

.22 

\ 

BUNK  IE 

5 

15 

2.39 

1.25 

.48 

.55 

.27 

.15 

.06 

4" 

72 

.  32 

.3* 

1  ■  2 

.31 

.27 

•  10 

.66 

•  4C 

GRAND  COTEAU 

3 

87 

30 

98 

32 

*30 

64 

32 

*12 

63 

03  ' 

HINESTQN  4  NNF 

6 

57 

.03 

.11 

•  21 

.49 

•  02 

.02 

.10 

.10 

T 

.06 

.*21 

W78 

.80 

2.64 

JONESV I LLE  LOCKS 

b7 

.55 

.24 

•  41 

1  .00 

MAMOU  4  s 

6 

70 

.IB 

.07 

.  58 

1.47 

.14 

.30 

.2; 

1 .29 

.33 

.10 

.52 

.48 

MARKSVULE 

5 

0  3 

.  1  5 

.45 

2.00 

.50 

1 .93 

MELVILLE 

6 

4  7 

•  6 

•  1  ** 

.22 

T 

1 .91 

.01 

•  01 

.01 

.08 

.09 

NEW  ROADS  5  ESE 

3 

.'  » 

'  14 

04 

"  10 

"  04 

*  « 

"it 

OLD  RIVER  LOCK 

7 

68 

'  1 

1 .00 

* 

.52 

2.12 

2  .42 

OLLA  3  SSW 

t 

41 

.30 

.  14 

.05 

.29 

.04 

T 

.07 

.27 

.25 

OPELOJSAS 

6 

.21 

.  10 

.55 

.10 

.40 

.02 

1.73 

1.17 

.28 

1.68 

S I MME  SPORT 

* 

77 

.09 

V  I  DAL  1  A  NO  2 

7 

63 

.50 

.61 

2!&9 

.  14 

•  5C 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

6 

I  B 

* 

.09 

1  .04 

.13 

.50 

.  1 1 

.94 

.05 

.27 

1.24 

1.69 

.26 

•    •  • 

E45T  C ENTRfll  06 

ABJTfi   SPRINGS   FIRE  TWR 

J 

97 

■  ' 

'  i  s 

"  2i 

•  38 

,64 

.23 

•  30 

.  <>5 

.59 

.32 

.  19 

.48  . 

,  J 

'  )Q 

.  1 1 

.  06 

.68 

.02 

.23 

.22 

•  20 

.12 

BATON  RflUGE    WSO  AP  R 

4 

3  4 

T 

.51 

T 

1.82 

.01 

,70 

.42 

111 

T 

T 

.07  . 

80GALUSA 

0  5 

.06 

I  .  38 

T 

.45 

.  ic 

.23 

.40 

.37 

.12 

.26 

.03 

.63 

CLINTON 

5 

',7 

.06 

.50 

1.95 

.12 

.hO 

.31 

.06 

.06 

.03 

.08 

.84 

.66 

T 

COVINGTON  4  HNW 

8 

S  ? 

.30 

T 

•  7  1 

.01 

•  90 

1 « 32 

FRANKLINTON   3  Sw 

3 

78 

.26 

.08 

1*41 

l!oe 

.05 

.13 

•  58 

.05 

■  90 

•  03 

GREENSBURO 

OR  E  ENWE  L  L  SPRINGS 

7 

1 .30 

HAMMQND  3  NW 

7 

1.14 

.27 

•  *8 

.  1  0 

2.00 

.68 

.  19 

1.09 

.60 

.40 

^27 

.71 

KENTwODD 

5 

2? 

T 

.45 

.60 

.55 

.60 

T 

2.20 

.20 

.30 

.35 

LSU  8EN-HUR  ExP  STA 

* 

' 

.  .  : 

.02 

.05 

.  1  3 

1.65 

.02 

.05 

1 ,02 

.49 

OAKNOL I  A 

S 

56 

g 

.40 

.39 

.52 

.38 

.  19 

.  13 

.  06 

1 .29 

PEARL   RIVER   LOCK   NO  1 

3 

*6 

.05 

1.02 

.05 

.02 

•  25 
.22 

.11 

.05 

PINE   GROVE   FIRE  TOWER 

6 

> 

05 

120 

*  05 

.  20 

.12 

.08 

.06 

.18 

.02 

'.Z3 

•  36 

1.11 

2.66 

ST  ^RANCISVILLE  6  SE 

2 

•  21 

.11 

.  06 

.04 

.04 

.21 

.03 

.26 

.16 

.05 

.22 

1.43 

.03 

SMERIOAN  FIRE  TOWER 

7 

L4 

.05 

2.45 

.25 

.25 

.18 

1.00 

.55 

.27 

.85 

.66 

.10 

.46 

SL I  DELL 

3 

S  i 

T 

.01 

.40 

.39 

.01 

.31 

.13 

.04 

.01 

.04 

1 .40 

T 

.12 

.58 

.07  .' 

SPRINGVILLE    F I RF  TDwER 

2 

37 

.16 

.26 

.03 

.16 

.89  .12 

.01 

.06 

.20 

.  19 

.04 

.29 

SOUTHWEST  07 

ABBEVILLE 

3 

87 

.30 

I  ,06 

1.01 

1.06 

,03 

1.10 

.02 

.  10 

.93 

.24 

CROWLEY  EXP  STATION 

6 

16 

.03 

. :  ) 

.03 

2.59 

.  .35 

.71 

.12 

.06 

.38 

.12 

.07 

.01 

.45 

DE   OUINCY  4  N 

6 

T 

.62 

.  .h2 

1.14 

.  DO 

,02 

.11 

.27 

1.13 

.20 

.17 

.04 

DE  RIOOER 

4 

34 

T 

.05 

.75 

z .  00 

.04 

.03 

.  IB 

.12 

.42 

.02 

.50 

.16 

.07 

ELIZABETH 

L7 

.02 

.0* 

.04 

.49 

.12 

.16 

.  i  5 

.43 

.30 

.09 

.02 

.04 

.72 

.13 

.05 

.17 

1.26 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


HACKBERRY    B  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN  8  5 

KINDER  3  W 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  Z  N 
LAKE   CHARLES  kSD  AP 
LONGVILLE 
MERMENTAU 
M I TT I E   2  SE 

OAKDALE 

D8ERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SINGER 
SUGAR  TOWN 

VERMILION  LOCK 


6.49 
6.27 
3.16 


3.06 
2.96 
5.01 
5.40 


B.75 
6.19 

10.  36 


.03  .32 
.30   1.53  1.10 
.53 


.03  1.85 

.73  1.42 

.03  .46 

3.80  1.49 


2.18  1.60 
1.05 

1.13 
1  .25  T 

2.29 


1.15 
1.23 
1.45 
1.16 


.21 


.33 
2.77  .47 
.43  .35 
.45 


13  14 


15 


T  1 ,89 
.26  1.82 
1.94  3,14 


1.77 
.68 

.10 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORRE L  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN   3  NW 
JEANERETTE   EXP  STA 
LAFAYETTE   FAA  AP 


3.59 
1.16 
9.32 
4.00 
4.90 

4.31 


.33 
.C3 

.20 


.50  .42 
.04  T 
.54  1,15 


.25  1.96 
.14  .38 
.29 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
DONALDSONVILLF   3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MPI   WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AuD  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JFFFERSON 

NEW  ORLEANS  JflURDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  MFTAIRIE 

PARADIS  7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 


6.11 
7.82 
4.33 

5.71 
6.61 
6.42 
8.30 


.17     .03  .03 


.  05 
1.00 


. -0 


1.04  .03 
.33  1.39 
1.95 


1  .23 
1.54 
1.44 
.76 
2.06 


1.42 
3.68 
.94 
1.20 
2.05 


.08     .59  .14 


.37 

.25 

.■•5 


.90 
.  15 
.35 
.95 


.70  .04  1.08 

.56  1.77  .30 

.01  ,57  1. 
.35 

.23  .29  .05 


.31 
.03 
.59 
1.31 


.11  .64 

.06  1.01 

.10  1.27 

.58  .93 

.27  1.76 

.03 


.93     .02  .05 


2.01 

.18 

2.30 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  LOUISIANA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

*         *  a 

NORTHWEST  01 

BODCAU  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

COTTON  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.3 
2 

1.3 

2 

CURTIS   1  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

1.0 

GLOSTER   1  <J 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GREENWOOD   FIRE  TOWFR 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

2.0 

1 

HANNA   3  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

2.0 

T 

2.0 

HOSSTON 

SNUWFALI 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

.5 

KEITHVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

KORAN 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

LOGANSPORT  4  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

MANSFIELD  3  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.3 
1 

1.3 

1 

M  I NDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

.5 

PLAIN  DEALING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.3 

RODESSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SHREVEPORT  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

•  6 

1 

T 

.  6 

1 

COD  TWTU!  1  1 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

1.0 
1 

WESTDALE   3  Sw 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2  . 0 
2 

2 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

ARCADIA 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BIENVILLE   3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

T 

T 

- 

CALHOUN  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

CHATHAM 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

COLUMBIA  LOCKS 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

FARMERVILLE 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF    1972  -  1973 


LOUISIANA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

HOMER   EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

j 

JONESBORO   FIRE  TOWFR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MAR  I  ON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MONROE   FAA  AP 

SNOWF A  L  L 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

MONROE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

J 

RUST0N"LA  TECH  UNIV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SPEAPSVILLE   FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 . 0 

1 . 0 

STERL I NGTQN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WINNFIELD   2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

T 

2.0 

WINQNA   FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

*         *  * 

wnpTucACT                     fi  ^ 

1  nc  H  J  1  U3 

BASTROP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

■ 

3EEKMAN  3  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

EPPS  6  W 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

LAKE  PROVIDENCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

OAK  GROVE 

SNQWF  A  L 1 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

Snowfall 

1    IN  ON  GD 

1.0 

T 

1.0 

TALLULAH  2  SW 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

WINNSBORO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

*         *  * 

uFCT    fFNTRAI  04 

1    IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

CONVERSE 

Snowfall 

1   IN  ON  GD 

2.5 

2 

T 

2.5 
2 

GORUM   FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

4 

3.5 

4. 

GRAND  ECORE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

T 

6.0 

nQUGtS  GARDEN5 

SNOW  F  A  L  t 
1    IN  ON  GD 

f 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  LOUISIANA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
tTATION 

LEESVILLE 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

3.0 
2 

MANY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

NATCHITOCHES 

SNOWFALL 

1     T  m   nw   r  n 
1     Irl    U  IN  \tu 

T 

4.0 
3 

4.0 
3 

ROSEPINE   EXP.  STA. 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

T 

.5 

SIMPSON   10  ESE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GP 

_ 

m 

_ 

_ 

_ 

_ 

4.7 

g 

_ 

+         »  ♦ 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 
4 

T 

4.0 
4 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

2.4 
2 

T 

2.4 
2 

BEAVER   FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELAH  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.8 
3 

2.8 

3 

BUNK  I  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

T 

COLFAX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
3 

5.0 
3 

EUNICE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
1 

.5 

1 

3.0 
2 

GRAND  COTEAU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GT 

1 

1.5 

1 

2 

HINESTON  4  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3,2 

1 

3.2 
1 

JONESVILLE  LOCKS 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

.6 

.6 

MAMOU  4  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

2.0 
1 

MARKSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

T 

- 

"ELVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

MEW  ROADS   5  ESE 

SNUWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

OLD  RIVER  LOCK 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

2.1 

1 

T 

2.1 
1 

PLLA   3  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

1.0 
2 

T 

1.0 
2 

OPELOUSAS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.3 
1 

1.3 

3.6 

1 

SIMMESPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

V I  DAL  I  A  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
l  T n  nN  rcn 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  LOUISIANA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

*        »  * 

EAST  CENTRAL  06 

ABITA   SPRINGS   FIRE  TWR 

SNQWFALl 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AMITE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 
1 

2.5 

1 

5.5 

2 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

.6 

1 

1  .8 

1 

2.4 

2 

BOGALUSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.7 
1 

3.7 

1 

CLINTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

2.0 

1 

3.0 

2 

COVINGTON  <*  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

2.0 

5.0 
1 

FRANK L I NTON  3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

3.0 

2 

5.0 
2 

GREENSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GREENWELL  SPRINGS 

SNUWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

- 

HAMMOND  3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

KENTWOOD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

OAKNOLIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

1 

3.6 
1 

4.1 
2 

PEARL   RIVER   LOCK  NO  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

• 

- 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GP 

ST  FRANCISVILLE   6  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

SNUWFALL 

1     IN    U  IN  till 

7.0 

3.0 

2 

10.0 

SLl DELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

1 

2.0 

1 

SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  G D 

*         *  * 

SOUTHWEST  07 

ABBEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CROWLEY  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

2 

.5 

3.0 

2 

OE  OUINCV  4  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DE  R I  ODER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

3.0 
1 

ELIZABETH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  LOUISIANA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

HACKBERRY  8  SSW 

SNQWFAL 1 
1    IN  ON  GD 

4.0 

2 

4.0 
2 

JENNINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

1.0 

3.0 
1 

KAPLAN  8  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

KINDER   3  W 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

4.0 

4.0 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
2 

2.5 
2 

LAKE  CHARLES   2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LAKE  CHAR  L  F  S  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

T 

4.0 
1 

LONGVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MERMENTAU 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

1 

.5 

1 

2.5 

2 

MITTIE   2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

3.0 
2 

OAK  DAL  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

1.5 

1 

□BERLIN  FIRE  TOWER 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

ROCKEFELLER  WL  REFUGF 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

- 

2 

SINGER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.2 

1 

T 

3.2 

1 

SUGAR  TOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

- 

ci  II  pu||  ip 

C  M  H  u  r  A  1  i 

jlNUWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VERMILION  LOCK 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

2.0 
2 

2 . 0 
2 

*         *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

BAYOU  SORRFL  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CARVlLLE   2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

2.0 

3.0 

1 

FRANKLIN  3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

.5 
1 

JEANERETTE   EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LAFAYETTE   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

2 

2.0 

1 

3.5 
3 

MORGAN  CITY 

SNOWFALl 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

NEW   IBERIA  5  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

T 

1.0 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1972   -  1973 


LOUISIANA 


Station 


JULY       AUG       SEPT       OCT       NOV  DEC 


FEB        MAR       APR  MAY 


*  *  * 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
DONAL  DSONV I L  L  E   3  E 
GALLIANO 
KOUMA 

new  orleans  nf  wso  ci 
new  Orleans  moi  wso  ap 
new  orleans  aud  wso  ci 
new  orleans  algiers 
new  orleans  citrus 
new  orleans  dublin 
new  orleans  jefferson 
new  orleans  jourdan 
new  orleans  london 
new  orleans  metairie 
paradis  7  s 
quarantine 

RESERVE 
SAINT  BERNARD 
SCHRI EVER 


NOWFALl 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWF  A  L  L 
IN  ON  GD 

NOWFALl 
IN  DN  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALl 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALl 
IN   ON  GP 

SNOWFALl 
IN  ON  GD 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 

SNOWFALl 
IN  ON  GD 

SNOWFALl 
IN  ON  GD 

SNOWFALl 
IN  ON  GT 

SNOWFALl 
IN  ON  GD 


2.0 


2.5 
T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  loj.s.ana 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  ! 
1 

8 



9 

10  1 

1 

11 

12 

13 

14 

15 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'          *  * 

NORTHWEST 

0 

COTTON  VALLEY 

MAX 

91 

92 

93 

95 

95 

86 

86 

84 

88 

91 

92 

66 

87 

90 

91 

91 

89 

3  6 

94 

94 

94 

95 

92 

92 

95 

95 

92 

95 

90 

89 

91 

91.1 

MIN 

77 

72 

72 

73 

73 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

6* 

61 

61 

70 

70 

71 

70 

70 

72 

74 

74 

76 

73 

73 

73 

73 

71 

71 

71 

73 

71.1 

LOGANSPORT  *  ENE 

MAX 

92 

94 

95 

95 

92 

84 

84 

92 

9  . 

92 

93 

90 

90 

92 

92 

92 

9  2 

95 

95 

95 

96 

97 

94 

95 

95 

97 

95 

95 

93 

92 

92 

92.8 

MIN 

69 

72 

71 

71 

72 

68 

70 

6  9 

7C 

71 

70 

66 

60 

69 

71 

69 

71 

69 

72 

71 

73 

73 

71 

69 

69 

70 

68 

71 

68 

73 

70 

69.9 

MINOEN 

MAX 

91 

93 

92 

96 

96 

87 

87 

65 

C9 

91 

93 

B8 

89 

92 

91 

91 

91 

90 

93 

91 

95 

9' 

91 

93 

95 

93 

95 

93 

90 

69 

91 

91.5 

MIN 

72 

73 

74 

73 

73 

71 

70 

7  1 

71 

72 

71 

6" 

63 

65 

71 

69 

72 

76 

71 

75 

76 

73 

72 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

71 

71.5 

plain  dealing 

MAX 

90 

92 

92 

95 

94 

8° 

83 

64 

68 

91 

92 

85 

88 

91 

92 

89 

89 

8* 

92 

94 

93 

94 

92 

92 

95 

93 

94 

93 

92 

87 

90 

90.6 

MIN 

70 

71 

71 

72 

70 

69 

68 

69 

70 

70 

7  0 

69 

60 

60 

72 

69 

7  0 

69 

66 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

73 

71 

71 

71 

72 

70.0 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

92 

93 

9' 

95 

BB 

85 

63 

91 

91 

91 

6  6 

89 

89 

90 

91 

89 

91 

91 

92 

92 

93 

67 

91 

93 

93 

94 

94 

93 

90 

89 

88 

90.6 

MIN 

7: 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

70 

74 

73 

72 

67 

63 

73 

69 

71 

72 

71 

72 

74 

74 

74 

72 

71 

72 

72 

73 

71 

70 

74 

72 

71.5 

WESTOALE  3  SW 

MAX 

91 

92 

94 

94 

95 

8' 

84 

8 : 

91 

91 

92 

90 

89 

91 

91 

92 

93 

9? 

94 

95 

95 

96 

88 

91 

95 

95 

96 

95 

95 

93 

93 

91.9 

*          *  * 

MIN 

70 

71 

71 

73 

72 

71 

71 

70 

71 

73 

7  2 

66 

61 

62 

72 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

75 

73 

71 

72 

73 

70 

70 

77 

73 

71 

71.0 

NORTH  CENTRAL 

32 

BIENVILLE   3  NE 

MAX 

94 

95 

95 

96 

BB 

SB 

84 

92 

92 

92 

89 

90 

92 

92 

93 

93 

93 

96 

97 

97 

9  0 

95 

95 

94 

94 

97 

96 

96 

94 

91 

86 

93.1 

MIN 

7? 

73 

7! 

72 

72 

71 

72 

7  1 

72 

71 

70 

67 

58 

65 

72 

72 

71 

69 

70 

74 

74 

74 

74 

72 

71 

73 

71 

70 

74 

74 

71 

71.1 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

9? 

04 

95 

96 

94 

86 

91 

83 

92 

92 

93 

6  9 

88 

92 

93 

94 

94 

04 

96 

9  8 

98 

97 

95 

96 

97 

94 

95 

93 

93 

90 

93 

93.2 

MIN 

73 

71 

73 

72 

74 

72 

72 

71 

73 

73 

71 

66 

60 

6* 

71 

75 

72 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

76 

71 

71 

74 

73 

73 

71.8 

C  HATHA  11 

MAX 

93 

94 

94 

95 

94 

9: 

88 

83 

93 

93 

93 

92 

91 

93 

93 

93 

93 

94 

97 

89 

96 

9B 

94 

95 

98 

94 

95 

93 

93 

81 

94 

92.8 

MIN 

70 

70 

71 

70 

72 

7  1 

71 

70 

7C 

70 

70 

65 

57 

63 

69 

74 

70 

70 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

77 

69 

69 

71 

71 

71 

70.  1 

farmerville 

MAX 

93 

94 

96 

96 

68 

90 

92 

94 

93 

88 

92 

90 

91 

91 

91 

94 

96 

97 

96 

96 

94 

95 

94 

93 

93 

94 

89 

93 

89 

92. B 

MIN 

74 

73 

74 

73 

72 

72 

72 

74 

'  1 

67 

61 

6-. 

71 

70 

72 

73 

73 

76 

76 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

71 

73 

74 

72 

72  .  1 

HOMER    EXP  STATION 

MAX 

90 

92 

91 

94 

94 

8c 

66 

84 

90 

91 

92 

86 

87 

90 

89 

91 

B8 

85 

93 

94 

94 

95 

92 

94 

95 

93 

92 

92 

93 

89 

90 

90.9 

MIN 

72 

71 

76 

71 

'2 

70 

70 

70 

69 

72 

69 

65 

59 

65 

68 

68 

7i 

70 

71 

74 

75 

72 

72 

73 

70 

74 

72 

68 

71 

72 

71 

70.4 

MONROE    FAA  AP 

MAX 

95 

97 

99 

98 

90 

88 

83 

93 

93 

94 

0  0 

90 

92 

94 

95 

92 

92 

95 

98 

96 

97 

93 

93 

97 

93 

93 

94 

94 

88 

92 

85 

93.0 

MIN 

73 

73 

75 

74 

74 

73 

74 

73 

75 

74 

72 

0  6 

62 

65 

71 

73 

73 

75 

76 

75 

75 

74 

75 

74 

75 

73 

72 

73 

74 

74 

72.9 

MONROE  CITY 

MAX 

94 

9( 

97 

95 

89 

89 

63 

93 

94 

94 

95 

69 

92 

93 

96 

95 

96 

9  6 

97 

97 

97 

96 

94 

96 

95 

93 

94 

92 

9 

94 

89 

93.5 

MIN 

74 

75 

75 

73 

72 

72 

72 

71 

73 

73 

71 

b» 

64 

68 

74 

70 

73 

74 

74 

76 

77 

74 

74 

75 

75 

73 

72 

73 

75 

74 

73 

72.8 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

91 

94 

94 

94 

94 

S5 

89 

85 

92 

93 

93 

6" 

89 

90 

94 

92 

94 

94 

96 

97 

92 

98 

92 

94 

93 

93 

95 

93 

90 

69 

92 

92.2 

MIN 

70 

71 

72 

71 

73 

71 

71 

7  0 

70 

73 

71 

68 

61 

65 

69 

73 

71 

70 

73 

73 

74 

72 

73 

74 

72 

74 

72 

70 

72 

74 

72 

71.1 

W I NNF I  ELD  2  w 

MAX 

93 

95 

93 

92 

90 

84 

84 

92 

93 

93 

89 

89 

91 

92 

9  4 

93 

9  2 

95 

96 

96 

96 

95 

9  5 

95 

90 

95 

93 

94 

92 

93 

89 

92.4 

*          •  * 

MIN 

68 

70 

7  1 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

66 

66 

58 

67 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

72 

71 

75 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

69.8 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

95 

96 

97 

97 

91 

9C 

85 

93 

9h 

96 

94 

8  9 

92 

92 

92 

95 

93 

95 

96 

97 

97 

95 

95 

96 

94 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

93.8 

MIN 

72 

'3 

75 

73 

7? 

71 

72 

71 

7  5 

75 

7  1 

64 

63 

67 

73 

70 

72 

72 

75 

75 

76 

73 

73 

73 

77 

75 

74 

71 

75 

74 

73 

72,4 

EPPS  6  W 

MAX 

92 

S' 

95 

94 

95 

90 

87 

6  ! 

92 

91 

92 

69 

89 

66 

92 

93 

9  7 

68 

94 

95 

99 

97 

93 

94 

97 

93 

92 

96 

95 

89 

92 

92.3 

MIN 

72 

7? 

74 

72 

6B 

72 

73 

72 

73 

74 

69 

6  6 

64 

65 

74 

72 

72 

73 

76 

75 

74 

74 

7  2 

75 

75 

74 

70 

72 

74 

73 

73 

72.1 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

89 

92 

92 

95 

95 

91 

87 

87 

9  0 

91 

94 

9  3 

89 

91 

90 

92 

91 

9: 

94 

95 

96 

96 

93 

93 

96 

92 

91 

95 

92 

92 

92 

92.1 

MIN 

73 

15 

75 

73 

73 

72 

72 

73 

7  3 

75 

70 

70 

69 

70 

72 

72 

71 

74 

76 

^5 

74 

74 

74 

76 

75 

73 

73 

72 

73 

73 

74 

73.0 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

92 

93 

94 

97 

94 

90 

81 

87 

3  I 

93 

93 

66 

BB 

91 

90 

92 

94 

93 

94 

96 

98 

97 

88 

94 

94 

66 

91 

93 

92 

91 

92 

91.3 

MIN 

74 

73 

74 

72 

75 

73 

72 

74 

7  0 

74 

71 

70 

64 

70 

74 

75 

74 

7? 

75 

74 

75 

74 

73 

75 

75 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72.8 

WINNSBDRO 

MAX 

91 

95 

97 

98 

95 

90 

64 

87 

9  3 

94 

95 

90 

91 

93 

94 

96 

92 

9« 

98 

100 

101 

97 

91 

95 

96 

90 

9, 

93 

95 

90 

97 

93.8 

«           •  « 

MIN 

71 

7? 

74 

73 

73 

72 

73 

73 

70 

74 

71 

66 

61 

64 

72 

71 

74 

71 

74 

73 

75 

73 

73 

74 

74 

75 

72 

73 

72 

73 

75 

72.0 

WEST  CENTRAL 

-4 

ASHLANO  2  S 

MAX 

92 

95 

9- 

95 

95 

87 

87 

64 

92 

93 

90 

9  0 

89 

91 

93 

95 

95 

94 

97 

96 

95 

97 

68 

9i 

95 

92 

95 

95 

94 

92 

93 

92.7 

67 

69 

69 

70 

70 

59 

70 

69 

6  7 

66 

67 

67 

65 

69 

67 

69 

69 

70 

71 

6i 

71 

72 

72 

70 

72 

74 

60 

69 

70 

70 

70 

69.2 

CONVERSE 

MAX 

91 

93 

9  1 

94 

B5 

9  2 

63 

61 

91 

92 

91 

66 

89 

90 

91 

92 

92 

93 

94 

95 

94 

95 

94 

95 

95 

94 

94 

93 

95 

91 

92 

91.7 

68 

72 

6'' 

71 

71 

72 

69 

70 

70 

71 

69 

61 

64 

70 

75 

72 

70 

70 

70 

72 

74 

72 

74 

69 

71 

72 

72 

69 

73 

71 

70.4 

CORUM  FIRE  TOwER 

MAX 

9" 

96 

9' 

89 

84 

83 

91 

91 

9n 

93 

90 

91 

92 

94 

92 

93 

96 

95 

96 

95 

90 

90 

95 

90 

95 

93 

92 

92 

94 

92.1 

MIN 

70 

71 

70 

72 

73 

70 

69 

71 

70 

71 

66 

64 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

71 

70.9 

LEESVILLE 

MAX 

93 

93 

t  ■ 

94 

93 

91 

91 

82 

92 

94 

94 

93 

91 

9: 

9  3 

94 

91 

9? 

95 

97 

96 

97 

68 

95 

95 

93 

96 

93 

94 

91 

93 

92.8 

MIN 

69 

7] 

h 

7! 

70 

69 

72 

70 

71 

71 

7  2 

64 

68 

70 

73 

73 

71 

73 

74 

74 

75 

72 

71 

71 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

71.3 

MANY 

MAX 

90 

i: 

v 

96 

<7 

i  1 

83 

64 

9  2 

9? 

91 

86 

88 

89 

91 

93 

93 

9  2 

93 

94 

9  5 

95 

64 

92 

93 

91 

95 

94 

90 

93 

91 

91.3 

MJN 

69 

69 

6 

72 

72 

70 

71 

70 

7  0 

70 

71 

7 

62 

67 

7  5 

71 

71 

71 

72 

73 

73 

75 

72 

70 

70 

72 

71 

70 

75 

71 

74 

70.9 

NATCHITOCHES 

MAX 

•            •  • 

MIN 

CENTRAL 

95 

ALEXANDRIA 

M  A  ■: 

92 

93 

9' 

95 

95 

86 

82 

66 

9  2 

95 

94 

94 

93 

94 

93 

94 

94 

91 

96 

96 

97 

94 

91 

94 

97 

88 

96 

96 

96 

93 

94 

93.2 

MIN 

73 

74 

74 

74 

73 

71 

73 

72 

73 

74 

75 

73 

65 

70 

73 

75 

70 

73 

75 

76 

77 

74 

74 

74 

72 

74 

7  7 

75 

73 

73 

77 

73.3 

Alexandria  wso  ap 

MAX 

90 

92 

9 

94 

81 

85 

85 

9  1 

9  2 

9? 

92 

89 

90 

91 

9  3 

91 

91 

94 

96 

93 

91 

B5 

93 

94 

86 

93 

91 

93 

91 

93 

91 

90.9 

MIN 

7 

72 

'■■ 

72 

71 

7t 

72 

71 

72 

73 

67 

63 

70 

70 

72 

72 

72 

75 

75 

74 

72 

71 

74 

76 

72 

71 

73 

72 

72 

7  3 

71.6 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

91 

93 

9., 

95 

95 

79 

86 

66 

95 

95 

91 

91 

93 

93 

94 

95 

94 

97 

99 

9  8 

95 

68 

94 

96 

87 

94 

93 

93 

91 

9  0 

92.7 

MIN 

70 

72 

7' 

72 

73 

71 

72 

71 

73 

73 

68 

62 

71 

77 

75 

73 

71 

75 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

71 

73 

71 

71 

74 

72.1 

Sea  Reler«Dc«  Notes  rollovvLr.g  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1973 


Station 

Day  of  Month 

age  \ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  j 

9 

10- 

U 

12 

13  | 

14 

15 

.6 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BUNK  IE 

MAX 
MIN 

94 

72 

92 
74 

93 

74 

95 
76 

95 

73 

87 

72 

84 

72 

86 

73 

43 
72 

94 
73 

94 
74 

92 

7: 

89 
66 

92 
69 

•93 
73 

95 

95 
78 

3': 

97 

75 

98 

97 

90 

94 

96 

95 

6  4 

98 
72 

94 

94 

93 

95 

93.1 
73.6 

COLFAX 

MAX 
MIN 

95 
74 

94 
y2 

95 

96 

7  5 

97 

84 

7  ] 

83 

85 

■  3 

94 

100 

9: 

93 

y. 

9  3 

93 

92 

94 

7  1 

97 

GRAND  COTEAU 

MAX 
MIN 

93 

92 

9< 

94 

93 

64 
73 

92 

9 ; 

93 

94 

92 

94 

92 

94 
7 1 

94 

94 

96 
74 

98 

94 

9  3 
75 

69 

74 

9  3 
74 

91 
75 

95 
76 

90 
75 

93 
72 

9  3 
70 

4. 

7C 

92.8 
73.1 

HINESTON  4  NNE 

MAX 
MIN 

9? 

93 

9- 

93 

95 

6b 

70 

84 

B5 

91 

94 

94 

9; 

90 

9? 

91 

93 

94 

94 

7  0 

95 

96 

9( 

91 
73 

9  0 

71 

93 

7 : 

95 
72 

69 
73 

94 

7  3 

92 
70 

94 

91 

94 

92.2 
70.4 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 
MIN 

91 

92 

9: 

92 

93 

85 
75 

85 

B7 

9. 

91 

9  3 

91 

90 

92 
7  1 

9C 

94 

94 
7  1 

9  2 
7  7 

95 

97 

97 

96 
73 

UP 

7  5 

96 

94 

84 

74 

8  ) 
7  1 

91 
74 

93 

92 
75 

93 
75 

91.7 
75.3 

HAMOU   4  S 

MAX 
MIN 

94 
72 

96 

96 

94 

92 

83 

71 

83 

9  1 

95 

9* 

9  = 

9- 

94 

93 

95 

96 

95 

96 

98 

97 

97 

91 

94 

95 

94 

94 

93 
7 1 

96 
76 

95 

94 

95 

93.4 
74.2 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

93 

93 

9; 

93 

90 

67 
74 

85 

9. 

9; 

94 

9  3 

92 

9  3 
72 

93 

93 

93 

91 

97 

95 

91 

88 
73 

4  3 

92 
7E 

88 

Jl 

7  5 

91 
74 

91 
75 

92 

94 

93 

91.9 
74.2 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 

MIN 

93 
73 

93 
74 

93 
74 

95 
73 

94 
72 

9. 

73 

87 

71 

88 

71 

94 
66 

94 
74 

93 
74 

93 

73 

92 
68 

54 
66 

92 

70 

95 
72 

95 
72 

95 
73 

96 
74 

96 
75 

94 
74 

92 
74 

92 
3? 

94 

75 

93 
73 

B5 

73 

89 

73 

92 
72 

92 
74 

92 
74 

93 
73 

92.6 
72.6 

Old  river  lock 

MAX 
MIN 

91 
73 

92 
76 

96 
75 

95 
74 

93 

72 

90 
75 

86 

71 

86 
72 

93 

73 

95 
72 

95 

74 

93 
73 

9C 
6S 

93 
6» 

90 
70 

94 
70 

95 
74 

94 

74 

96 
75 

96 
74 

97 
75 

94 
75 

91 
73 

93 
75 

93 
74 

84 
73 

90 
-7 

92 
72 

95 
74 

93 
73 

94 
72 

92.4 
72.9 

OLLA  3  SSW 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
70 

96 
69 

95 
69 

92 
72 

92 

70 

85 

72 

86 

71 

64 
69 

91 

7  1 

94 
72 

9  3 
66 

90 
5i 

92 
65 

93 
69 

95 
73 

94 

70 

9' 
70 

97 
72 

98 
71 

97 

72 

96 
72 

90 

7: 

72 

96 
72 

95 

71 

94 
63 

93 
70 

92 
71 

91 
71 

94 

72 

92.5 
70.0 

WOODwORTH  STATE  FOREST 
*          »  • 

MAX 
MIN 

93 

94 

91 

93 

94 

86 
72 

83 

B6 

9: 

93 

94 

91 

9] 

9  3 

72 

94 
71 

9  2 
71 

91 

95 

9  6 

9  4 

92 

83 

97 
7  5 

95 

80 

73 

9, 

7C 

91 

93 

32 

94 

91.7 
72.7 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
MIN 

94 
71 

96 

70 

97 
73 

97 
70 

96 

94 

72 

83 
71 

91 
72 

95 
71 

96 
73 

96 
7  3 

95 

7 : 

93 
67 

96 
71 

91 
7 1 

96 

96 

9fl 

7  c 

96 
75 

94 

74 

96 

74 

91 

94 

72 

95 

68 

96 

90 
74 

93 

9- 
74 

93 
7  5 

95 

94.2 
72.1 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

93 

95 

94 

94 

94 

88 
7  4 

ee 

94 

97 

95 

95 

93 

95 

92 

96 

97 

95 

96 

94 

94 

9, 

94 

94 

91 

90 

90 

93 

94 

95 

9, 

41 

93.5 
75.3 

BOGALUS A 

MAX 
MIN 

95 
7  ] 

95 

96 

97 

96 

96 
72 

86 

90 
70 

95 

94 

95 

93 

92 

94 

92 
7  j 

95 

97 

97 

96 
76 

97 

95 

95 

94 

95 

90 

94 

40 

72 

92 

92 
7 1 

91 
74 

94 

93.9 
72.4 

CLINTON 

MAX 
MIN 

92 

93 
69 

94 

93 

92 

87 

70 

86 

93 

93 

92 

92 

9C 

92 

97 

93 

95 

70 

94 

97 

7  3 

96 

9  3 

91 

"  1 

91 

94 

90 

72 

87 

7  2 

90 
72 

9  2 

93 

70 

92 

94 

93 

92.1 
70.3 

COVINGTON   4  NNW 

MAX 
MIN 

93 

93 

92 

95 

93 

85 

70 

89 

93 

9  5 

95 

93 

93 

94 

9. 

93 

94 

96 

93 

96 

93 

91 

91 

91 

91 

90 

88 

89 

92 

94 

95 

94 

92.4 
71.0 

FRANK L I NTQN  3  Sw 

MAX 
MIN 

97 
68 

96 
67 

96 
7 1 

96 
69 

94 
69 

86 

70 

91 
70 

96 
6  8 

96 

95 
69 

95 

93 
6  9 

96 
65 

97 
5  9 

99 
68 

101 
69 

96 
69 

97 
7  1 

98 

98 

93 

7 1 

96 
7  1 

95 

7  0 

B6 
7  1 

89 

47 

72 

9  0 
70 

96 
68 

95 

95 

94 

94.5 
69.9 

GREENSbURG 

MAX 
MIN 

HAMMOND  3  Nw 

MIN 

97 
70 

95 
6' 

96 
71 

97 

71 

99 
70 

91 
72 

87 
71 

90 
71 

95 
70 

96 
72 

95 
72 

91 

71 

92 
66 

97 

70 

91 
68 

97 

71 

98 
70 

93 
73 

95 

7  3 

93 
72 

95 

73 

91 
73 

91 
72 

91 

72 

89 

74 

89 
74 

6  1 
74 

92 
70 

94 

74 

93 
74 

94 
73 

93.5 
71.5 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

94 
71 

95 
72 

94 
74 

94 

73 

94 
72 

92 
72 

85 

71 

B6 

71 

93 
69 

95 
6« 

93 
76 

92 
73 

91 
68 

93 
71 

91 
69 

94 
72 

95 
72 

95 
75 

96 
76 

96 

74 

95 
73 

93 
72 

91 
72 

94 

74 

91 
75 

84 

73 

63 

75 

9: 
72 

93 

75 

93 

74 

94 
74 

92.5 
72.6 

ST  FRANCISVILLE  6  5E 

MAX 
MIN 

96 
74 

96 

74 

96 
75 

97 
75 

9-, 
73 

88 
73 

69 
72 

95 
73 

94 
71 

94 

74 

94 
75 

93 
73 

94 

70 

91 

69 

96 
72 

96 
74 

96 

74 

96 
75 

97 

75 

96 
75 

93 
74 

95 

74 

98 
73 

95 
IS 

88 
74 

91 
70 

9  7 
73 

94 
73 

98 
73 

96 
75 

97 
75 

94.5 
73.4 

SLIDELL 

•        *  • 

MAX 
MIN 

94 
71 

92 
70 

93 
72 

94 
72 

91 
7  1 

93 
72 

88 

72 

88 

7  1 

94 

96 

95 

9  2 

70 

93 

94 
7l 

95 

1 2 

94 

9  5 

96 

97 

73 

90 

91 

J  2 

92 

87 

69 

91 

92 

93 
72 

92 
7  9 

93 

92.7 
73.0 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

94 
7 1 

94 

95 

94 

95 

91 
72 

61 
69 

6~ 

7 1 

90 
7 1 

92 
73 

92 

7  4 

92 
7  3 

90 
67 

92 
72 

90 

7  ; 

92 
72 

94 
75 

9  3 

74 

95 
75 

97 

77 

96 
76 

93 

74 

89 

73 

93 
73 

93 
73 

85 
74 

90 
72 

93 
73 

92 
74 

94 
73 

93 
73 

91.9 
73.1 

DE  OUINCY  4  N 

MAX 
MIN 

92 

9* 

9  = 

96 

92 

92 
72 

79 

85 

9: 

94 

93 

93 

89 

90 

92 

93 

43 

91 

95 
70 

96 
74 

95 
73 

95 
74 

92 
7  1 

94 
73 

94 
72 

91 

79 

93 
70 

93 
74 

95 
74 

95 
71 

95 

71 

92.4 
71.3 

OE  RIDDER 

MAX 
MIN 

91 

93 

93 

94 

91 

93 

70 

79 

64 

92 

93 

i' 

92 

91 

9  1 

92 

93 

69 

9  1 

94 

73 

95 

75 

95 
74 

95 
74 

91 

7  g 

93 

72 

92 
7 1 

92 
7  j 

94 

7  1 

93 
72 

95 
73 

94 

71 

93 
75 

92.0 
71.5 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

93 
7  1 

94 

68 

95 
71 

96 
74 

93 
69 

92 
72 

80 

72 

85 
71 

91 
1 9 

95 
68 

95 

94 

73 

91 
63 

93 

92 
72 

94 

32 

93 

97 

99 

97 

91 

69 

95 

97 

90 

94 
7 1 

95 

95 

72 

96 
77 

96 

93.2 
71.1 

HACKBERRY    6  SSW 

MAX 
MIN 

B9 

90 
77 

69 
74 

90 

91 
7B 

89 

74 

80 
70 

82 
7 1 

9  9 

90 

93 

93 

89 

8'J 

89 

90 

91 
-  9 

91 

92 
79 

93 
79 

92 
7  0 

92 
79 

89 
76 

90 

93 
79 

64 
76 

8  4 
74 

91 
7  5 

84 
78 

9: 

78 

91 
78 

89,6 
76.8 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

94 

94 
75 

96 

95 

94 

81 

72 

84 

9  3 

97 

93 

93 

94 

91 

V 

93 
74 

93 

94 

94 

7  7 

95 

76 

95 

7  6 

95 
77 

93 
77 

93 
75 

93 
7  5 

86 

75 

90 
73 

92 
72 

92 
76 

92 
76 

93 
73 

94 
7B 

92.5 
74.5 

LAKE  ARTHUR  10  Sw 

MAX 
MIN 

90 
7  5 

91 
76 

92 
76 

93 

76 

92 
73 

99 
71 

89 

92 

93 

93 

91 

90 

69 

90 

9  3 

93 

94 
78 

94 
76 

97 
77 

93 
78 

90 
76 

92 
76 

93 
75 

65 

7  g 

69 
73 

91 
74 

91 
75 

9: 
75 

9! 
77 

91.2 
75.3 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 
MIN 

91 
74 

92 
76 

92 
76 

91 
74 

90 

74 

91 
74 

83 

72 

86 

73 

90 
75 

91 
73 

92 
76 

90 
35 

87 

73 

8  4 

73 

9  3 
7  4 

91 
76 

91 
77 

93 

7? 

94 

75 

95 

76 

93 

77 

91 
77 

93 

76 

94 

74 

86 

75 

88 
73 

97 
73 

90 
76 

91 
76 

92 
75 

93 
77 

90.5 
74.8 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

96 

70 

94 
73 

95 
71 

95 
74 

94 
72 

93 
72 

86 

72 

8" 

72 

93 
73 

93 
74 

96 
71 

96 
71 

92 
65 

9  3 

73 

94 
71 

94 
74 

95 
75 

96 

75 

95 
73 

98 

35 

97 

74 

95 
75 

90 
74 

93 
73 

95 
73 

90 
73 

9, 

7  3 

93 
75 

97 
72 

95 
75 

95 
75 

93.9 
72.8 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

90 

91 
76 

91 
lu 

90 
75 

92 
74 

91 
71 

82 

70 

84 

8» 

91 

92 

91 

90 

6  4 

9  0 

91 

91 
78 

9? 

93 
77 

94 

7  7 

93 
7  7 

91 
76 

90 
77 

91 
77 

94 
72 

85 

70 

65 
71 

89 
76 

91 
75 

91 
78 

91 
80 

90.2 
74.9 

VERMILION  LOCK 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

90 
73 

90 
72 

90 
74 

91 
74 

91 
73 

92 
72 

80 

70 

83 
70 

69 

73 

96 

73 

9  2 
73 

93 
72 

93 
69 

92 

73 

9! 

7  5 

93 
76 

92 
76 

9  2 
74 

94 
76 

94 
76 

4  3 

77 

90 
77 

91 
75 

97 
75 

91 
74 

3  1 
76 

83 
74 

90 
74 

9  3 

75 

9  3 
75 

9  1 
74 

90.9 
73.8 

See  Reference  Notes  FoLowlng  Station  Index 
-    13  - 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JULY 


Day  of  Month 


18     19  I  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


SOUTH  CENTRAL 


CARVILLE  2  SW 

9  4 

54 

95 

96 

5  q 

9  0 

8  8 

95 

96 

9  2 

5  5 

97 

94.3 

M1N 

73 

74 

75 

73 

73 

73 

71 

74 

71 

75 

76 

71 

71 

74 

72 

75 

7* 

71 

73 

8  0 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

71 

74 

76 

77 

7  5 

74.0 

FRANKLIN    3  NW 

MAX 

93 

93 

94 

92 

5  9 

84 

87 

92 

93 

94 

57 

92 

92 

5-, 

93 

93 

92 

96 

95 

95 

91 

90 

94 

90 

67 

86 

98 

92 

91 

91 

91 

91.4 

MIN 

74 

73 

76 

70 

74 

72 

72 

72 

7. 

75 

74 

75 

72 

74 

73 

76 

74 

76 

77 

77 

78 

75 

76 

75 

77 

75 

75 

74 

75 

76 

74 

74.5 

LAFAYETTE   FAA  AP 

MAX 

93 

93 

94 

93 

92 

85 

86 

92 

93 

92 

92 

92 

53 

92 

95 

95 

95 

94 

95 

9' 

9  2 

92 

94 

91 

85 

65 

90 

90 

91 

94 

93 

91.9 

MIN 

73 

75 

74 

74 

72 

74 

73 

72 

71 

74 

77 

73 

70 

73 

73 

74 

76 

76 

78 

75 

76 

74 

76 

78 

78 

76 

73 

76 

77 

77 

76 

74.7 

MORGAN  CITY 

MAX 

91 

92 

93 

92 

93 

90 

84 

66 

91 

54 

92 

93 

93 

57 

69 

92 

92 

94 

95 

55 

99 

90 

91 

93 

91 

89 

6  5 

86 

91 

91 

92 

91.5 

MIN 

74 

76 

74 

76 

75 

75 

75 

68 

74 

72 

73 

72 

75 

76 

73 

77 

77 

77 

79 

76 

75 

76 

76 

75 

76 

74 

75 

76 

77 

76 

77 

75.1 

NEW  IBERIA  5  NX 

MAX 

9? 

92 

95 

92 

95 

91 

84 

84 

92 

93 

92 

54 

92 

95 

92 

94 

95 

9  5 

96 

96 

96 

91 

92 

93 

91 

88 

65 

90 

92 

92 

94 

92.1 

*          »  * 

MIN 

74 

74 

7  = 

76 

7  1 

72 

70 

71 

70 

74 

75 

74 

73 

73 

71 

74 

75 

74 

76 

70 

75 

71 

76 

70 

76 

70 

73 

73 

74 

75 

75 

73.2 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHVULE  WSO 

MAX 

91 

02 

92 

92 

90 

99 

91 

93 

94 

95 

96 

90 

90 

9* 

91 

5  2 

94 

96 

94 

93 

91 

91 

90 

90 

92 

69 

68 

89 

91 

91 

93 

91.5 

MIN 

77 

76 

77 

76 

?t 

76 

77 

60 

77 

79 

79 

77 

78 

77 

76 

79 

78 

78 

80 

79 

77 

78 

76 

75 

79 

75 

76 

77 

76 

80 

79 

77.5 

0 1 AMQNQ   4  Nw 

MAX 

91 

92 

93 

93 

93 

92 

89 

96 

96 

96 

95 

54 

94 

8  5 

95 

57 

97 

94 

94 

92 

90 

93 

92 

95 

87 

91 

92 

90 

85 

93 

97 

92.5 

MIN 

70 

73 

7  2 

72 

70 

71 

70 

74 

72 

75 

75 

71 

70 

73 

68 

71 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

71 

71 

73 

72 

72 

70 

73 

73 

7m 

72.0 

DONAL  DSDNv I L  L  E   3  E 

MAX 

92 

94 

92 

92 

94 

5  3 

89 

ee 

90 

95 

95 

95 

93 

94 

90 

95 

96 

96 

96 

96 

95 

93 

93 

5  2 

91 

92 

90 

92 

91 

95 

94 

93.0 

MIN 

74 

75 

75 

75 

7  4 

75 

71 

72 

73 

73 

77 

75 

73 

74 

73 

75 

75 

76 

75 

77 

76 

76 

75 

75 

76 

75 

77 

74 

74 

75 

76 

74.7 

GALLIANO 

MAX 

9? 

93 

95 

92 

5  3 

92 

88 

68 

65 

88 

95 

56 

93 

88 

6: 

90 

52 

98 

97 

96 

95 

69 

90 

93 

94 

92 

92 

93 

92 

93 

93 

92.0 

MIN 

70 

72 

74 

75 

74 

73 

70 

75 

69 

68 

74 

73 

72 

74 

75 

78 

74 

74 

79 

76 

79 

75 

75 

73 

73.8 

HOUMA 

MAX 

92 

52 

92 

93 

92 

85 

88 

94 

95 

93 

94 

92 

95 

90 

93 

94 

97 

96 

96 

94 

87 

91 

92 

69 

86 

91 

85 

84 

94 

94 

92 

91.9 

MIN 

72 

72 

74 

73 

74 

7  2 

72 

71 

7  i 

70 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

75 

75 

77 

75 

75 

74 

75 

"5 

74 

76 

74 

74 

70 

74 

75 

73.3 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO 

5P 

MAX 

94 

04 

91 

94 

92 

87 

89 

93 

54 

95 

93 

52 

94 

3  5 

94 

94 

96 

9S 

95 

94 

85 

93 

94 

87 

91 

69 

6n 

94 

95 

95 

94 

92.5 

75 

76 

74 

76 

76 

79 

75 

75 

BO 

74 

77 

76 

77 

76.  2 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO 

C  I 

MAX 

9? 

93 

9? 

87 

88 

93 

94 

94 

91 

90 

92 

87 

'3 

93 

95 

94 

94 

92 

88 

92 

92 

89 

88 

68 

87 

93 

93 

92 

93 

91.3 

MIN 

76 

79 

76 

76 

74 

77 

lb 

79 

78 

78 

76 

78 

76 

79 

90 

en 

76 

77 

75 

77 

76 

76 

77 

76 

76 

77 

78 

76 

76 

77.2 

PARAD1S   7  S 

MAX 

91 

9? 

92 

94 

9  1 

88 

88 

93 

94 

94 

93 

94 

94 

9, 

94 

94 

95 

95 

94 

55 

94 

90 

93 

94 

86 

88 

89 

95 

94 

93 

94 

92.5 

MIN 

70 

72 

7: 

72 

74 

74 

73 

74 

73 

75 

76 

73 

71 

75 

ro 

74 

75 

76 

77 

74 

73 

73 

74 

73 

74 

72 

73 

72 

77 

75 

7» 

73.5 

OUARANTINE 

MAX 

90 

90 

9t 

91 

90 

88 

88 

89 

90 

92 

5  3 

5  3 

89 

91 

86 

87 

98 

92 

92 

90 

90 

89 

95 

89 

89 

90 

88 

68 

67 

90 

92 

90.0 

MIN 

70 

77 

78 

77 

75 

77 

79 

60 

60 

80 

80 

78 

8P 

72 

79 

82 

81 

79 

79 

79 

77 

77 

79 

74 

79 

75 

74 

76 

77 

79 

61 

78.1 

RESERVE 

MAX 

93 

92 

5: 

94 

94 

92 

87 

66 

93 

94 

94 

93 

92 

94 

91 

93 

94 

95 

95 

94 

94 

90 

91 

92 

85 

88 

90 

95 

94 

92.1 

MIN 

72 

73 

73 

73 

74 

73 

72 

74 

73 

72 

7* 

73 

72 

72 

73 

76 

74 

7' 

76 

75 

7  5 

74 

73 

73 

74 

74 

75 

73 

75 

73.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

95 

92 

5- 

94 

94 

54 

92 

95 

96 

95 

94 

92 

93 

90 

96 

99 

96 

9! 

98 

96 

68 

94 

94 

92 

92 

92 

90 

92 

96 

95 

93 

93.8 

MIN 

72 

71 

68 

67 

72 

70 

70 

75 

77 

76 

74 

72 

75 

73 

75 

77 

7  6 

77 

74 

75 

73 

73 

76 

76 

73 

73 

73 

78 

74 

76 

73.7 

SCHRI6VER 

MAX 

94 

5< 

9  = 

96 

92 

85 

89 

97 

97 

96 

96 

94 

97 

91 

96 

96 

96 

97 

96 

94 

69 

94 

94 

35 

89 

92 

88 

94 

94 

94 

94 

93.7 

MIN 

71 

73 

7  7 

72 

72 

72 

73 

70 

74 

75 

73 

72 

75 

69 

72 

75 

72 

75 

74 

74 

73 

73 

75 

73 

73 

75 

73 

75 

75 

74 

73.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1972  -   1973    LOUISIANA 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*         *  * 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

0 

0 

0 

138 

485 

703 

731 

523 

225 

197 

28 

0 

3030 

LOGANSPORT  4  ENE 

0 

0 

0 

99 

434 

555 

643 

455 

150 

168 

2 1 

o 

2525 

MINDEN 

0 

0 

0 

124 

453 

658 

714 

486 

188 

171 

14 

0 

2808 

2140 

PLAIN  DEALING 

0 

0 

0 

150 

492 

721 

748 

534 

245 

208 

26 

0 

3124 

2351 

SHREVEPORT  WSO  AP 

0 

0 

6 

92 

419 

597 

621 

429 

135 

1*5 

9 

0 

2453 

2184 

WESTDALE   3  SW 

0 

0 

0 

129 

444 

635 

699 

491 

197 

194 

25 

0 

2814 

NORTH  CENTRAL  02 

ARCADIA 

0 

BIENVILLE   3  NE 

452 

573 

664 

466 

142 

167 

16 

0 

CALHOUN   EXP  STATION 

0 

0 

0 

132 

453 

615 

697 

519 

185 

162 

27 

0 

2790 

2068 

CHATHAM 

0 

0 

0 

123 

45  1 

616 

708 

520 

169 

165 

22 

0 

2774 

F  ARMERV I L  L E 

0 

0 

0 

99 

435 

583 

645 

466 

146 

144 

14 

0 

2532 

HOMER   EXP  STATION 

0 

0 

0 

140 

491 

682 

728 

523 

194 

1*3 

29 

0 

2970 

MONROE   FAA  AP 

0 

0 

7 

252 

439 

577 

667 

494 

145 

173 

13 

0 

2767 

MONROE  CITY 

0 

0 

0 

82 

409 

562 

628 

451 

125 

120 

9 

0 

2386 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

0 

0 

0 

133 

462 

632 

698 

514 

168 

1*9 

24 

0 

2800 

WINNFIELD   2  W 

*         *  * 

0 

0 

0 

100 

434 

555 

647 

461 

136 

150 

21 

0 

2504 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

0 

0 

0 

91 

421 

567 

646 

482 

121 

120 

3 

0 

2451 

EPPS  6  W 

0 

0 

0 

122 

416 

584 

660 

511 

151 

150 

16 

o 

2610 

LAKE  PROVIDENCE 

0 

0 

0 

107 

399 

567 

657 

504 

147 

139 

7 

0 

2527 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

0 

0 

0 

112 

414 

527 

659 

500 

146 

140 

14 

0 

2512 

1986 

TALLULAH  2  SW 

0 

0 

0 

114 

394 

559 

649 

512 

131 

134 

18 

0 

2511 

2186 

WINNSBORO 

*         *  * 

0 

0 

0 

120 

427 

570 

677 

516 

144 

137 

18 

0 

2609 

2004 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

0 

0 

0 

147 

469 

671 

744 

519 

207 

195 

39 

0 

2991 

CONVERSE 

0 

0 

0 

126 

435 

623 

719 

485 

171 

163 

38 

o 

2760 

GORUM   FIRE  TOWER 

0 

0 

0 

87 

376 

494 

586 

422 

118 

104 

2195 

LEESVILLE 

0 

0 

0 

94 

391 

504 

626 

449 

125 

148 

12 

o° 

2349 

MANY 

0 

0 

0 

111 

446 

567 

717 

492 

162 

174 

28 

0 

2697 

NATCHITOCHES 

*         *  * 

0 

0 

0 

92 

376 

491 

595 

395 

87 

118 

3 

0 

2157 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

0 

0 

0 

90 

373 

479 

603 

434 

103 

123 

2 

0 

2207 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0 

0 

5 

86 

412 

483 

633 

456 

133 

162 

14 

0 

2386 

1921 

BELAH  FIRE  TOWER 

0 

0 

0 

97 

391 

509 

623 

467 

130 

138 

10 

0 

2365 

BUNKI E 

0 

0 

0 

81 

372 

496 

579 

437 

105 

106 

4 

0 

2180 

1706 

COLFAX 

0 

0 

0 

103 

401 

525 

655 

480 

137 

141 

4 

0 

2446 

GRAND  C0TE4U 

0 

0 

0 

49 

340 

363 

500 

401 

74 

103 

0 

0 

1830 

HINESTON  4  NNE 

0 

0 

0 

109 

413 

522 

652 

477 

150 

162 

21 

0 

2506 

JONESVILLE  LOCKS 

0 

0 

0 

101 

424 

505 

626 

484 

139 

115 

5 

0 

2399 

MAMOU  4  S 

0 

0 

0 

38 

293 

344 

467 

338 

69 

79 

0 

0 

1628 

MELVILLE 

0 

o 

o 

46 

322 

364 

505 

403 

75 

99 

0 

0 

1814 

1524 

NEW  ROADS   5  ESE 

114 

5 

0 

old  river  lock 

0 

0 

0 

84 

370 

439 

593 

448 

105 

101 

3 

0 

2143 

OLLA  3  SSW 

0 

0 

0 

126 

435 

569 

689 

499 

153 

1'8 

22 

0 

2651 

WOODWORTH   STATE  FOREST 

0 

0 

0 

80 

377 

460 

596 

433 

108 

119 

7 

0 

2180 

*         *  * 
EAST  CENTRAL  06 

AM  I  TE 

0 

0 

0 

59 

326 

377 

518 

405 

100 

105 

3 

0 

1893 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

0 

0 

0 

19 

252 

338 

479 

384 

77 

91 

0 

0 

1640 

1560 

BOGALUSA 

0 

0 

0 

55 

320 

386 

525 

428 

101 

97 

5 

0 

1917 

1681 

Clinton 

0 

0 

0 

51 

362 

377 

553 

420 

99 

125 

12 

0 

1999 

COVINGTON  4  NNW 

0 

0 

0 

37 

314 

326 

494 

411 

89 

101 

9 

0 

1781 

1547 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  15  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1972   -   1973   LOUISIANA 


ola  lion 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

FRANKLINTON  3  SW 

0 

0 

1 

57 

356 

397 

559 

444 

107 

128 

6 

0 

2055 

GREENSBURG 

0 

0 

0 

57 

314 

395 

417 

114 

102 

5 

0 

HAMMOND  3  NW 

0 

0 

0 

55 

305 

357 

512 

408 

107 

113 

13 

0 

1870 

LSU  BEN-HUR  FXP  STA 

0 

0 

0 

66 

340 

346 

523 

432 

105 

ST  FRANCISVILLE   6  SE 

o 

o 

o 

35 

312 

330 

496 

365 

63 

88 

6 

0 

1695 

5L I  DEL  L 

Q 

Q 

"X  3 
0  L 

262 

295 

4  3  8 

343 

102 

101 

o 

1577 

+        *  * 

SOUTHWEST  07 

CRuWLhY    CAP    5 1  A  I  I U N 

0 

0 

0 

7  1 

350 

394 

559 

4  1  1 
7  11 

l  rt  5 

l  1  l 
ill 

£  UU  f 

Q 

Q 

o 

77 

368 

458 

609 

443 

121 

140 

9 

Q 

2225 

Ufc     M  UUtR 

o 

Q 

o 

70 

381 

487 

612 

437 

106 

130 

13 

o 

2238 

ELIZABETH 

0 

0 

0 

77 

351 

452 

596 

399 

98 

131 

13 

0 

2117 

1684 

HACKBERRY   8  SSW 

0 

0 

0 

55 

308 

373 

533 

372 

56 

SO 

0 

0 

1777 

JENNINGS 

0 

0 

0 

68 

325 

436 

531 

387 

56 

82 

0 

0 

1385 

1399 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

0 

0 

0 

47 

278 

391 

534 

376 

73 

92 

1 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

0 

0 

1 

56 

319 

377 

498 

370 

74 

99 

1 

0 

1795 

1459 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

0 

0 

0 

64 

337 

417 

536 

379 

83 

104 

5 

0 

1925 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

0 

0 

0 

48 

278 

349 

513 

379 

77 

84 

0 

0 

1728 

SULPHUR 

jcdmTi  TnN  inrK 

o 

o 

o 

57 

312 

379 

519 

426 

78 

101 

2 

o 

1874 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVlLLE   2  SW 

0 

0 

0 

35 

302 

315 

379 

66 

72 

0 

0 

FRANKLIN  3  NW 

0 

0 

0 

31 

287 

319 

445 

367 

80 

85 

0 

0 

1614 

LAFAYETTE   FAA  AP 

0 

0 

0 

34 

280 

317 

471 

356 

73 

87 

0 

o 

1618 

1475 

MORGAN  CITY 

0 

0 

0 

26 

244 

249 

40* 

299 

60 

73 

0 

0 

1355 

1228 

NEW   IBERIA  5  NW 

o 

o 

o 

5  i 

299 

332 

488 

394 

89 

89 

1 

o 

1743 

*         *  * 

SOUTHEAST  09 

RnDTHVTlIF  u?fl 
□UUinviLLC  NlU 

o 

Q 

Q 

209 

235 

3  89 

3  5  3 
3  c.  S 

e  7 

5  f 

37 

0 

0 

1  C  f  L 

DIAMOND  4  NW 

o 

o 

o 

14 

240 

306 

448 

383 

105 

74 

2 

Q 

1572 

DONAL  DSON V  I L  L  E   3  E 

0 

o 

o 

30 

284 

451 

355 

64 

o 

o 

1270 

GALLIANO 

0 

0 

0 

13 

216 

280 

409 

336 

67 

71 

0 

0 

1392 

HOUMA 

0 

0 

0 

29 

254 

276 

413 

352 

54 

72 

0 

0 

1450 

1195 

new  Orleans  moi  wso  ap 

0 

0 

0 

28 

293 

314 

447 

351 

72 

114 

9 

0 

1628 

1385 

NEW  ORLEANS   AUO  WSO  CI 

0 

0 

0 

31 

306 

297 

439 

351 

59 

91 

3 

0 

1577 

1254 

PARADIS  7  S 

0 

0 

0 

26 

260 

263 

401 

326 

50 

79 

1 

0 

1406 

QUARANTINE 

0 

0 

0 

1 

204 

272 

421 

349 

82 

59 

0 

0 

1388 

RESERVE 

0 

0 

0 

41 

280 

333 

510 

341 

78 

93 

3 

0 

1679 

1470 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

15 

246 

259 

396 

323 

56 

67 

1 

0 

SCHRIEVER 

0 

0 

0 

26 

254 

258 

411 

330 

67 

67 

0 

0 

1413 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  16  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
JULY  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

c 

CO 
0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o 

o 

o. 

o 
o- 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

-1 

o 

o 

o 
«o 

1.00- 

Total 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

23 

1.9 

5.5 

25  +  + 

24 

16 

94 

95 

61 

69 

4 

1 

5 

5 

0 

0 

15 

m 

5.4 

BATON  ROUGE  WSD  AP 

26 

2.4 

6.7 

26++ 

27 

16  + 

80 

84 

55 

63 

6 

3 

5 

2 

1 

0 

17 

m 

6.1 

LAKE  CHARLES  WSn  AP 

21 

2.5 

6.1 

18++ 

18 

15  + 

92 

93 

64 

73 

9 

5 

3 

1 

1 

0 

19 

m 

6.4 

N  0  MO  I S ANT  WSO  AP 

2* 

2.1 

6.7 

36++ 

24 

26 

86 

89 

65 

67 

4 

0 

5 

2 

2 

0 

13 

m 

6.0 

SHREVEPORT  WSO  AP 

21 

2.2 

5.0 

25++ 

27 

15 

89 

92 

61 

64 

4 

4 

2 

1 

2 

1 

14 

74 

6.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JULY  1973 


Station 

S  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT  JOSEPH  E«P  STA 

2 

MAX 
Ml* 

105 
S3 

109 
R3 

1  -s 
84 

109 
B4 

101 
64 

102 
BO 

86 
77 

93 
77 

1"3 
78 

105 
78 

105 
81 

102 
77 

102 
77 

108 
80 

99 
79 

105 

79 

83 

107 
83 

109 
83 

109 
65 

114 
85 

114 
83 

115 
80 

107 
30 

111 
83 

94 
79 

103 
80 

106 
81 

108 
80 

103 
79 

103 
79 

105.  1 
80.6 

See  Reference  Noles  Following  Slation  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
JULY  1973 


Day 

Ol  Month 

"3  M  01 

Station 

o  o  > 
H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



NORTH  CENTRAL  02 

CAl  HOUN  FXP  STATION 

EVAP 

.20 

.27 

.24 

.'4 

.24 

.11 

.19 

.07 

.24 

.25 

.29 

.21 

.29 

•  20 

.23 

.  4 

.  9 

.24 

.25 

.21 

.24 

.32 

.22 

.J7 

.21 

.19 

.11 

.14 

7.12 

WIND 

13 

16 

10 

13 

29 

10 

14 

19 

17 

20 

31 

24 

20 

"l4 

17 

*26 

°26 

24 

'  8 

17 

15 

18 

15 

13 

23 

14 

17 

12 

13 

8 

24 

550 

*      *  * 

CENTRAL  03 

WOODWDRTM  STATF  FOREST 

EVAP 

.2* 

.26 

.21 

.16 

.24 

.02 

.17 

.13 

.17 

.27 

.25 

.18 

* 

.57 

.24 

.21 

.26 

.14 

.25 

.27 

.12 

.  16 

.10 

.23 

.21 

.10 

.25 

.16 

.16 

•  lTi 

.25 

6.15 

WINO 

9 

8 

9 

8 

10 

7 

14 

14 

14 

8 

10 

9 

* 

17 

3 

7 

7 

7 

7 

e 

4 

7 

7 

10 

10 

2 

8 

5 

5 

5 

0 

239 

MAX 

99 

102 

101 

96 

102 

76 

86 

90 

97 

100 

101 

93 

- 

98 

97 

ICO 

95 

96 

103 

103 

99 

95 

90 

103 

100 

85 

76 

98 

98 

97 

101 

95.9 

-IN 

76 

77 

76 

78 

74 

72 

73 

74 

76 

76 

77 

74 

70 

75 

76 

75 

77 

78 

78 

78 

76 

75 

73 

73 

75 

76 

75 

75 

76 

78 

75.4 

*      *  * 

EAST   CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 

.2* 

.36 

.21 

.50 

.23 

.24 

.33 

.18 

.30 

.24 

.  34 

.30 

.27 

.26 

.24 

.32 

.34 

.31 

.  16 

.19 

.18 

.52 

.24 

.26 

.17 

.21 

.24 

.27 

.22 

.25 

.29 

8.21 

WIND 

35 

45 

38 

32 

49 

37 

53 

46 

34 

37 

J4 

32 

32 

54 

60 

52 

39 

35 

41 

37 

41 

37 

29 

36 

37 

52 

37 

22 

28 

39 

1240B 

MAX 

100 

97 

82 

101 

100 

98 

91 

92 

101 

102 

106 

99 

101 

100 

92 

99 

100 

100 

101 

102 

100 

101 

99 

102 

96 

88 

91 

101 

102 

102 

102 

98.3 

MIN 

74 

75 

78 

75 

74 

74 

72 

72 

76 

75 

77 

74 

72 

70 

73 

75 

75 

76 

79 

76 

75 

75 

75 

75 

76 

75 

76 

75 

75 

79 

77 

75.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JULY  1973 


CT  71  TT/"MVT 

bl  A11UIM 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LvUUIM  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBbLnVLn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

OOO"! 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

1C 

84 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS   FIRE  TWR 

0021 

oe 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

3C 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

1 1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

84 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA   WSO  AP 

0104 

05 

RAP  I  DES 

3 

31 

24 

92 

18 

12C 

MIC 

MIC 

C 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGI PAHOA 

e 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

84 

H 

ROBERT  S.  MCCLENDON 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA   FORESTRY  COMM 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

11 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

84 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATnN  ROUGE  wSO  AP  R 

0549 

06 

E   BATON  ROUT, 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MIC 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER   FIRE  TOWFR 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEEKMAN  3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

91 

51 

107 

8A 

Closed  1/1/73 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1 1 

31 

38 

92 

1 1 

200 

9A 

1  P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BODCAU   FIRE  TOWFR 

092C 

0] 

BOSSIER 

1 1 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

5 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8  £ 

c 

H 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE   2  SW 

1565 

oe 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

11 

32 

19 

92 

27 

180 

8A 

8A 

H 

GUY   E  TRAYLOR 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

5P 

BA 

c 

H 

KENNETH  M.  CAIN 

COCOORIE 

1929 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8A 

"A 

INACTIVE  7/29/66 

COLFAx 

1941 

05 

GRANT 

11 

31 

31 

92 

43 

90 

8A 

8  A 

H 

W.   D.  RICHARDS 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVEP  SE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R.  QTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1 1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

RUBY  V.  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

ST  JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

01 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

H 

RICE  EXPERIMENT  STA 

CURTIS   1  SSE 

2235 

01 

BOSSIER 

1 1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

c 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

DE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  R I  DDE  R 

2367 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

84 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

SP 

LSU  PL AQ  PARISH  EXP  STA 

DONA L D SON V  I L L E   3  E 

253< 

09 

ASCENSION 

9 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

CF   INDUSTRIES*  INC 

ELIZABETH 

280C 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS   6  W 

2971 

02 

WEST  CARROLI 

5 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

fl  A 

c 

H 

TRUCK L I NE  GAS  CO. 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

RQYNE  H.  FONTENOT 

FARMERVILLE 

3079 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H.   W.   THURSTON*  JR. 

FRANKL IN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MI[ 

H 

CENTRAL   LA.   ELECTRIC  CO 

F R ANKL I NTON   3   S W 

3327 

06 

WASHINGTON 

1C 

30 

49 

90 

11 

149 

MID 

MIC 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  I  AND 

3432 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

84 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

11 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

05 

ASCENSION 

E 

30 

14 

90 

54 

1C 

C 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

/"  HO  l  l  wl      C  T  □  f~      ^  n  L.I  C  n 

I'UKUM   rlKt  TOWER 

3741 

04 

NATCH  I TOCHE  5 

1 1 

31 

25 

92 

54 

360 

5P 

IF 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

GRAND  COTEAU 

360C 

05 

ST  LANDRY 

? 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

48 

93 

06 

150 

74 

WALLACE   DESAD1ER  JR. 

GRAND   ISLE   NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF   GRAND  ISLE 

GREEN SBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

84 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E   BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7* 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

11 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

LA  FORESTRY  COMM 

HACKBERRY   8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGI PAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

5P 

5P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA   3  S 

405C 

0  1 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

2 1 

12  5 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HARRISONBURG   LOCK  NO  2 

410C 

05 

CATAHOULA 

9 

31 

47 

91 

49 

60 

8A 

c 

INACTIVE  4/6/72 

HAYNESVILLE   ?_  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

5 

32 

57 

9  3 

10 

330 

74 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINESTQN  4  NNE 

426C 

05 

RAPIDES 

4 

31 

11 

9  2 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C.  MORRISON 

HODGES  GARDFNS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER   EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

11 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

C  ADDG 

1 1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C.  GRAVES 

HOUMA 

4407 

OS 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

84 

8A 

H 

USDA-SUGARCANE  FLU  STA 

JEANEPETTE   ExP  STA 

4674 

06 

IBERIA 

t 

29 

57 

91 

43 

2C 

84 

H 

USDA  &  LSU 

JENNINGS 

470C 

07 

JEFF  DAVIS 

1 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MAD  I  nM    F     Ul  AMTHAPn 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

1 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NALT  WEATHER  SERVICE 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLF  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

84 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN   8  S 

4785 

07 

VERMILION 

51 

29 

53 

92 

16 

7 

84 

TRUNKL  I  NE  GAS  CQ 

KEITHVILLF 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

50 

200 

74 

c 

MRS  LILLIAN  ALEXANDER 

KENTWnQD 

4855 

06 

TANGI PAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER   3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

is 

53 

74 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

28 

175 

84 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 

JULY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

1  ACAVCTTF 

LArflib  1  It 

5  0  21 

0  8 

1  ACAVFTTF 
L  A  r  **  T  C  1  1  C 

2 

2\J 

1 3 

92 

0  1 

37 

r 

L 

MllMTrTDAi      DfllJCD     Dl  AMT 
rlUINlL  IKAL     rUWtK  rLAINI 

i  afavettf   pa  a  ad 

LArA I C 1 1 C     r  A  A     A  r 

O  U  C  0 

n  a 
u  c 

1  AFAYFTTF 
LHrM ( C  1  I  C 

2 

1  n 

->  u 

1 2 

Q  1 

R  Q 
0  7 

3  8 

MIC 

MIC 

H 

II    ^    CCD    AV/TATTPIN    Af,  P  N  f  V 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

■a  n 
J  U 

00 

9  2 

7  8 

10 

8  A 

8  A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

LAKE   CHARLES   2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

1  AkF    fHARl           U  AP 
L**fSC     L  nHI\L  C  3     H  JLJ     A-1  r 

5078 

07 

CALCASIEU 

30 

07 

93 

13 

9 

MIC 

MIC 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

L  A  l\  t  rr\uVlLAfcfN*-C 

V  z 

FA^T  TARRnil 

g 

32 

U  Q 

■f  7 

C  1 

7  1 

1  £ 

1  AC 

1  .o 

ft  A 

o  A 

A  A 

O  A 

r       D       c  w  A  N 
L»    r\«    C  V  Ail  j 

1   CCCUTI   1  F 
LtCbvlLLE 

UH 

UF  R  NlIN 

i  c 

7  J 

i  O 

2  4C 

ft  A 

o  A 

ft  A 

H  A 

u 

1  amc  c     M  MTIIFR 
J  HI  IC  J     M«      ill  LLC" 

1   nrAWCDRDT     A  CMC 

L  L)  Ij  A  IN  j  r  UK  t     *>  cfNr 

5527 

A  1 

n  f  ^  n  t  n 

1 2 

j  l 

5  V 

7  J 

R  7 

J  I 

2  1 C 

5  P 

5  P 

r 

H 

^nilTUFRN    NATIIP.AI     C  AS  ffl 

I  flM  f  \/  T  I  I  F 
L  UNO  V  1  LLC 

5  5  84 

07 

RFAIIRPf,  AWD 
DCHvl\CuAI\U 

3  6 

93 

1  4 

114 

7fl 

inccnj    d  SHAW 

ICII    QCMbUI  id     cyd  cta 
LjU    OtiN~rlUK    cat  jIA 

562C 

a 

F    CtATDN  Rfllir 

E 

22 

9  1 

10 

2  1 

8  A 

8  i 

Q  A. 

ISM    AT.RT    FYP  STATinN 

LOU     AUrNl      CAr      j  1  H  1  1  UI1 

MAMDU  4  S 

5852 

05 

CDAMrCl  me 

t  V  ANvjb  L  I  N  t 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5  P 

TDAMCrniJTlMCMTA!       f     D  C 
1  K  A  N  b  L  u  IN  T  1  N  t  N  1  A  L    b    r  L 

MANSFIELD   i  WbW 

5874 

0 1 

nc  cnm 
U  t          1  u 

1  2 

32 

01 

9  3 

44 

373 

7  A 

H 

D  CMWCTT     CTD  AWT.C 
OClNINtl  1  blKAINwt 

MANY 

5  892 

04 

SABINE 

1 2 

^  X 

34 

93 

2  9 

2  6C 

8  A 

a  a 

OA 

u 
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REFERENCE  NOTES 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement — in  miles.      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  daily   temperatures   from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  ■  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed      This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.      If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

n    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  above.  


Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy .  20?  annual 
ke  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 


Subscription 

summary.       Make  checks  payable  to  Depar 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WlNNSfiORD 

LOWEST  TEMPERATURE 
W I NMF I E L D   2  W 

GREATEST   TljTAL  PRECIPITATION 
CAPVIUE   2  SW 

LFAST  TPTAU  PR gC I P I T AT I  ON 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  j$«»NA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Dav 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

B 

■a 

.1 

Degree  Days 

Max. 

Min. 

oi 

Day 

■S  -o 

Q.  c 

0 

o 

I 

Average 

Average 
Minim  in 

Average 

Departur 
From  Nc 

Highest 

£ 

LowesI 

£ 

S  i 

3  3 

:\ 

»l 

Total 

From 

6 

£ 
c 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

Date 

.10  or  M< 

.50  or  M< 

1 

*       *  * 

NORTHWEST 

01 

CTTTON  VALLEY 

L  JuANlrUKT    h    t  P4 1 
MINDEN 

PLAIN  DEALING 
SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

90,1 
91.7 
91.1 
69.9 
89.4 

67.2 
66,2 
66.0 
66.7 
67.0 

78.7 
79.0 
79.6 
78.3 
78.2 

-  3.3 

-  4.7 

-  5.6 

94 
95 
9  6 
95 
96 

15 
21  + 
22 
22* 
21 

60 
60 
63 
60 
61 

23+ 

22  + 

23  + 
23  + 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
24 
2  3 
20 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

j 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.01 
2.75 
2.76 
5.20 
.77 

-  .04 

2.18 

-  1.78 

1.98 
.85 
2.00 
3.70 
.44 

19 
9 
29 
29 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
4 

4 

2 

3 
3 
1 
2 
0 

2 
0 
1 
1 
0 

WESTDALE   3  SW 

91.3 

66.2 

78.8 

96 

22  + 

59 

23+ 

0 

2  3 

0 

0 

0 

2.70 

1.42 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

78.8 

-  4.0 

3.20 

.21 

.0 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN   EXP  STATION 
CHATHAM 
FARMERVILLE 
HOMER   EXP  STATION 

91.7 
90,8 
91.8 
91. 1M 
90.  1 

67.3 
67.8 
65.9 
68. 8M 
67.0 

79.5 
79.3 
76.9 
80. OM 
78.6 

-  3.3 

96 
95 
97 
95 
95 

21 
22  + 

21  + 

22 

59 
60 
58 
60 
59 

22 
23 

23 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
22 
23 
23 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

) 

2.26 
3.23 
2.21 
3.26 
2.88 

.54 

1.07 
1.95 
.98 
1.51 
1.03 

14 
15 
1 9 
29 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
7 
5 
5 

2 
2 
1 
2 
2 

1 
1 
0 

1 
1 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
WINNFIELD  2  W 

90.0 
90.9 
90.5 
90.2 

67.6 
69.2 
67.7 
66.3 

78.8 

80.1 
79.1 
78.3 

95 
9  6 
96 
95 

14 
12  + 

2? 
1  1 

58 
59 
62 
57 

23 
22 
23  + 
22 

0 
0 
0 
0 

21 
24 
23 

2  0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

o 

0 
0 
0 

o 

1.18 
2.17 
1.03 
3.87 

.55 
.82 
.30 
•  9 1 

28 
29 
1 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 
4 
P 

1 
1 
0 
4 

0 
0 
0 
0 

OIVISION 

79.2 

-  3,0 

2.45 

-  .76 

.0 

*       *  * 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

EPPS   6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

WINNSBORO 

92.9 
89.9 

90.0 
91.4 

68.6 
68.2 
69  8 
68.3 
67.8 

80.8 
79.1 

79.2 
79.6 

-  1.9 

-  3.0 

97 
95 

95 
98 

12  + 

13  + 
12 
13  + 
13 

59 

60 

60 
60 

22 
23  + 
4+ 
23 
23  + 

0 
0 

0 
0 

26 
17 
21 
20 
20 

0 
6 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 

0 

1.50 
3.07 
2.35 
4.14 
3.14 

.84 
-  .28 

.65 
1.6B 
1.27 
1.64 
1.11 

1 

14 
15 
30 
17 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 
3 
8 
8 

1 
2 
2 
2 
2 

0 

1 
1 

2 
1 

DIVISION 

79.8 

-  2.3 

2.84 

-  .31 

.0 

*       *  * 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

CORUM   FIRE  TOWER 

LEESVILLE 

MANY 

91.1 
91.4 
91. 1M 
89.6 
89.7 

65. 8M 
65.4 
67. 6M 
66.2 
65.9 

76. 5M 
78.4 
79. 4M 
78.9 
77.8 

95 
95 
97 
94 
96 

16  + 
24  + 

26 
22 
20 

58 

60 
60 
59 

23 
22 
23 
24  + 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
24 
21 
17 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.09 
1.02 
2.93 
4.28 
4.62 

1.30 
.40 
1.08 
1.59 
2.71 

17 
28 
29 
2 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 
7 
6 

2 
0 
2 
3 
1 

1 
0 
1 

1 
1 

NATCHITOCHES 

92.0 

69.8 

60.9 

97 

21 

63 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

3.11 

1.10 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

79.0 

-  3.2 

3. IB 

-  .39 

.0 

*       *  « 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA   WSO  AP 
BELAH   FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

GRAND  COTEAU 

90.9 
88.8 
90.9 
90.4 
89. 4M 

70.4 
66.7 
68.7 
69.0 
69. 7M 

80.7 
78.8 
79.8 
79.7 
79.  6M 

-  3.3 

-  2.3 

97 
95 
96 
95 
94 

22 
21 
22  + 
22  + 
21  + 

64 
60 
61 
60 
63 

22 
23 

22  + 
22 

23  + 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
15 
21 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.26 
1 . 68 
3.04 
2.71 
3.72 

-  1 1  80 

-  2.12 

1.66 
.47 
.95 
1.07 
1.25 

18 
8 
2 
2 

26 

.0 
.  0 
.0 
.0 
.0 

0 

o 

0 
0 
0 

8 
6 
6 
6 
8 

2 
0 

2 
2 
2 

1 
0 
0 

1 
1 

HINFSTON  4  NNE 

J3NESVILLE  LOCKS 

MAMOU  4  S 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

89.7 
90.0 
90.9 
88,1 
86.9 

67.3 
70.8 
70.4 
70,9 
70.1 

78.5 
80.4 
80.7 
79.5 
79.5 

-  2.5 

94 
95 
95 
93 
93 

22 
12 

21  + 

22  + 
22  + 

58 

64 
63 
63 
62 

23 
23  + 

22 
22 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
17 
21 
•) 
14 

0 
0 
0 
0 

s 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.22 
2.33 
2.56 
2.49 
4.54 

-  2.05 

.88 
.57 

.90 
.70 
1.24 

29 
27 
14 
27 
7 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
7 
7 
6 

1 

2 
2 
2 
3 

0 

o 

0 
0 
3 

old  river  lock 

OLLA   3  SSW 

woooworth  state  forest 

90,1 
90.3 
89. 6M 

70.2 
67.0 
69. 7M 

80.2 
78.7 
79. 7M 

94 
95 
94 

23  + 

12 

22 

62 
58 
62 

23* 
23  + 
22 

0 
0 
0 

23 
18 

p 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.52 
4.59 
2.23 

.62 
1.60 
.83 

27 
2 
18 

.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 

A 
6 
7 

1 
3 

1 

0 
2 
0 

DIVISION 

79.7 

-  2.4 

2.91 

-  1.53 

.0 

*     *  * 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

COVINGTON  4  NNW 

R 

92.1 
90.4 
90.6 
89,7 
90.5 

68.9 
71.4 
68.2 
67.3 
68.0 

80.5 
60.9 
79.4 
76.5 
79.3 

-  1.5 

-  2.4 

-  1.7 

97 
96 
94 
94 
94 

22 
21 
27  + 
21* 
21  + 

61 
65 
62 
59 
60 

23  + 
22 

24  + 
23  + 
23  + 

0 
0 

o 

0 
0 

24 
21 
?i 
20 
23 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 
4.92 
5,12 
2.87 
3.74 

-  .34 
_  ,44 

-  2.08 

.48 
1,91 
2.10 

.83 
1.15 

17 
1 

17 
2 

26 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

5 
7 

8 

6 

0 
3 
3 

2 
3 

0 
2 
1 

0 
1 

FRANK  LINTON  3  SW 

GREENSBURG 

HAMMOND  3  NW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

ST  FRANC ISVILLE  6  SE 

91.5 
91.6 
69.5 
89.3 
92.4 

67.  1 
67.4 
68.2 
68.7 
70.6 

79.3 
79.5 
78.9 
79.0 
81.5 

97 
95 
93 
92 
97 

14 
20  + 
22  + 
22  + 
12 

63 
60 
60 
62 
63 

24  + 
23 
23 
23  + 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
26 
20 
16 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.48 
4.64 
4.82 
5. 65 
3.47 

1.20 
2.25 
1.00 
2.44 
.81 

11 
28 
7 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
6 

11 
9 
8 

5 

2 
4 
3 
2 

1 
2 

2 
0 

SLIOELL 

86. 9 

68.9 

78.9 

94 

22 

60 

22 

0 

13 

e 

0 

0 

5.11 

1.09 

2 

.0 

0 

9 

S 

1 

DIVISION 

79.6 

-  1.6 

4.31 

-  1.00 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Button 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

.  E 
S  0 

!« 

2.  6 

Greatest  Day 

2 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

|    .10  or  More 

• 

5 

g 

1.00  or  More 

5  '- 
S< 

}\ 

%  1 

-  s 

o£ 

*      *  * 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

89.5 

68.8 

79.2 

9* 

22  + 

62 

22 

0 

17 

0 

0 

0 

2.29 

_  3,82 

.92 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

0E  OU I NC Y  *  N 

90.2 

66.9 

78.6 

95 

22* 

60 

23 

0 

19 

0 

0 

0 

B.*5 

2.02 

29 

.0 

0 

10 

7 

* 

DE  R  I  DDER 

39*3 

68,0 

78.7 

9* 

22 

23 

17 

0 

0 

5.55 

}  *  Z' 

2 

.  0 

7 

* 

ELIZABETH 

79.6 

_  3,1 

9  5 

22* 

6  1 

2  3 

21 

0 

0 

o 

5.75 

1.27 

1.83 

1 

.  0 

7 

* 

3 

HACKBERRY  8  SSW 

8  7  ■  6 

74.0 

80.8 

92 

22  + 

7  ^ 

23  + 

o 

0 

0 

0 

0 

6.8* 

1.86 

15 

.  0 

o 

1  0 

5 

2 

JENNINGS 

89,6 

72.1 

80.9 

-  1.6 

9* 

2*  + 

65 

22 

0 

17 

0 

0 

0 

3.18 

-  2.59 

1.20 

1* 

.0 

0 

6 

3 

1 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

88.4 

71.1 

79.8 

93 

22 

65 

23  + 

0 

:  3 

0 

0 

o 

3.02 

_  3,55 

1.5* 

1  7 

.0 

0 

7 

1 

1 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

88.3 

70.9 

79.6 

-  2.6 

9* 

21 

6* 

23 

0 

!  0 

c 

0 

o 

3.29 

-  1.51 

.98 

12 

.0 

0 

a 

2 

0 

DBERLIN   FIRE  TOWER 

90.0 

69.1 

79.6 

96 

1 

63 

23  + 

0 

1  0 

0 

0 

o 

3.23 

.81 

1* 

.0 

0 

e 

2 

0 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

87,9 

72 , 5 

80*2 

92 

22 

67 

23 

o 

10 

e 

0 

0 

5  .76 

1.38 

8 

0 

o 

9 

5 

2 

VERMILION  LOCK 

87.7 

70.* 

79.1 

92 

2  2  + 

63 

23 

0 

9 

0 

0 

0 

5.96 

l.*2 

I  7 

.0 

0 

11 

<> 

2 

DIVISION 

79.6 

_ 

~  2.7 

*  •  85 

-  .61 

.  0 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  OB 

CARVILLE   2  SW 

90.7 

70  5 

80  6 

21* 

2  3 

2  2 

o 

0 

o 

9.55 

16 

5 

3 

FRANKLIN  3  NW 

89,1 

72.1 

80.6 

93 

2*  + 

65 

23 

o 

1  5 

0 

0 

o 

5.07 

1.61 

5 

•  0 

o 

9 

* 

LAFAYETTE  FAA  AP 

7 1  5 

2  0 

9  3 

21 

6  5 

1  1 

0 

0 

0 

-  1,5* 

1.07 

.  0 

9 

4 

MORGAN  CITY 

89.4 

72 .  3M 

8  0  •  9  M 

-  1.3 

96 

1* 

68 

27  + 

17 

0 

0 

0 

3.57 

-  *.00 

■  9B 

2 

o 

7 

* 

0 

NEW   IBERIA   5  NW 

88.6 

71.3 

80.0 

93 

1 

67 

27  + 

0 

15 

n 

0 

0 

*.53 

.99 

29 

.0 

0 

1  1 

3 

0 

DIVISION 

80  * 

_  j  1 5 

-  1.03 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVlLLE  WSO 

88.3 

75.  1 

81.7 

93 

2 1 

71 

31 

0 

9 

e 

0 

0 

3.80 

1.00 

15 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIAMOND  *  NW 

88.7 

69.8 

79.3 

9* 

21 

6* 

2* 

0 

12 

0 

0 

0 

3.72 

.92 

30 

.0 

0 

9 

2 

0 

DONALDSONV I LLE   3  E 

91.2 

72.6 

81.9 

-  ,6 

9* 

22  + 

67 

22 

0 

29 

9 

0 

0 

5.*8 

-  .26 

2.00 

* 

.0 

0 

8 

* 

3 

GALLIANO 

90.* 

M 

M 

96 

19 

69 

2*  + 

21 

0 

0 

0 

3.77 

.9* 

16 

.0 

0 

8 

* 

0 

HDUMA 

88.  0 

71.1 

79.6 

-  2.0 

92 

21  + 

65 

23 

0 

10 

0 

0 

0 

3.15 

-  4,*7 

1.16 

12 

.0 

0 

7 

2 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP  R 

B9.8 

73.5 

81.7 

-  .2 

9* 

10  + 

6* 

23 

0 

13 

0 

0 

0 

3.37 

-  1.97 

1.07 

1* 

.0 

0 

7 

3 

NEW  ORLEANS   AUD  WSO   CI  R 

88.  8M 

7*.9M 

81. 9M 

-  .6 

93 

21 

70 

2*  + 

0 

1* 

0 

0 

0 

7.25 

.61 

2.*1 

8 

.0 

0 

11 

* 

PARADIS   7  S 

88,9 

69.8 

79.* 

96 

9 

60 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

3.56 

-  2.9* 

1.60 

11 

.0 

0 

9 

2 

QUARANTINE 

88. 2M 

76.3 

82. 3M 

91 

22  + 

71 

5 

0 

0 

0 

0 

3.57 

.60 

27+ 

.0 

0 

9 

* 

RESERVE 

89.6 

70.7 

80.2 

-  2.1 

9* 

22  + 

65 

23 

0 

19 

0 

0 

0 

*.72 

-  1.02 

2.11 

28 

.0 

0 

6 

3 

SAINT  BERNARD 

89.8 

70.9 

BO.* 

9* 

17  + 

65 

27 

0 

18 

0 

0 

0 

5.33 

1.12 

2 

.0 

0 

12 

6 

SCHR I  EVER 

90.6 

70.5 

80.6 

96 

21 

6* 

22 

0 

23 

0 

0 

0 

*.16 

2.10 

7 

.0 

0 

9 

3 

DIVISION 

80.8 

-  1.6 

4.32 

-  2.3* 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWEST  0 

BODCAU  FIRE  TOWFR 
CCTTQN  VALLEY 
CURTIS   1  SSE 
GLQ5TER   1  W 

F I  ftp  TOWER 

HANNA  3  S 
HOSSTON 

KE i thvi lle 

KORAN 

LOGANSPORT  4  ENF 

MANSFIELD  3  WSH 
H1N0EN 

PLAIN  OEALINC 
ROOESSa 

SMREVEPORT  WSD  AP 


NQP. T H  CENTRAL  02 

ANTTOCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 

COLUMBIA  LOCKS 

FARMERVILLE 
HAVNESVILLE   2  WSW 
HOMER  ExP  STATION 
JONESBORQ  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   F A A  AP 
MONROE  CITY 
RUSTQN-L  A  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE   FIRE  TQWER 
STE" L I NGTON 


NOBTHE  fiST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GBOVE 

SAJNT  JOSEPH  EXP  S T A 
WlNNSBORQ 

WEST  CENTRAL  0 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECQRE 
HODGES  GARDENS 

LEESVIlLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   EXP.    ST  A . 


CENTRAL  05 

ALEX ANDR I  A 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER   FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  CHTEAiJ 
H I  NE  STON  4  NNE 
JONESVULE  LOCKS 
MAMOU  4  S 

MARKSVULE 

MELVILLE 

NEW  ROAHS   5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 
SIMMESPORT 
V I  DA  L I A  NO  2 
HODOWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 


06 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TWB 
AMITE 

BATON  ROUGE    WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKLINTQN  3  Sw 
GREENSBURG 
GREENWEl L  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWOOD 

LSU  B6N-HUR  ExP  STA 

oaknoli a 

pearl  river  lock  no  i 
pine  grove  fire  towfr 

st  fr4nc i s v  i  lle  6  se 
sheridan  fire  tower 

SlIDEll 

SPRINGVILLE    F]flf  TOWER 


SOUTHWEST 
ABBE  V I L I E 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  OUINCY  4  N 
DE  RIODFR 
ELIZABETH 


B  SSW 


2.12 
3.01 
1.69 
2. SB 
.96 

3.M 
3.65 
.69 
.36 
2.75 


:  .  3? 
.13 
.27 


1.73 
2.26 
3.23 
2.21 
7.51 

3.26 
3.50 
2.88 
2.00 


3.09 
1.02 
2.93 
3.79 


-  .  6  2 

3.11 
9.',*. 


4.57 
3.04 
2.71 


.52 


1 .20 
4.92 
5.12 


.96 
.23 
1.10 
.02  .34 
.09  1.60 

.09 
.32 


.14 
.  b 


.  i3 

,5 : 

1 .60 


3.70 
3.47 


8.45 
3.53 
3.75 


1.20  .62 
1.55  1.75 
1.63  1.09 


6 

7  | 

8  | 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25  |  26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  10 

.26 

.45 

1.31 

.15 

.03 

.07 

T 

.07 

1 .98 

.18 

.66 

T 

.42 

T 

,43 

T 

T 

T 

T 

.14 

.57 

.13 

T 

.  16 

T 

.13 

.37 

.05 

.11 

.  34 

!o5 

.10 

T 

1.64 

.64 

T 

.03 

.04 

.06 

.08 

T 

.08 

.  10 

.85 

.05  2.51 

.11 

T 

.17 

.07 

.12 

.01 

.85 

•  03 

.39 

.31 

.01 

.34 

.75 

.04 

T 

.80 

T 

.40 

.05 

T 

.48 

.02 

2.00 

!o7 

.  16 

.35 

.83 

.02 

3.70 

.21 

.09 

•  03 

.23 

5 

.44 

T 

7 

!o5 

.  1 1 

•  02 

.20 

.01 

.13 

.08 

.37 

T 

.  39 

.06 

.11 

.08 

1.42 

.06 

.24 

.02 

.94 

.14 

.63 

.18 

.17 

1.07 

.10 

T 

.16 

.01 

T 

.57 

T 

T 

.05 

1.95 

.  10 

.20 

.29 

7 

.12 

T 

T 

.47 

.07 

T 

3.45 

.58 

.84 

.60 

.53 

.29 

.31 

."3 

T 

1.51 

.03 

.04 

2.90 

1.03 

.31 

.39 

.96 

.30 

.32 

.55 

.15 

.09 

.28 

.05 

T 

.21 

.64 

T 

.20 

T 

.10 

T 

.24 

.26 

.81 

.13 

T 

.  10 

.14 

T 

.09 

T 

.13 

.35 

.04 

T 

.18 

•  43 

.45 

.16 

T 

.09 

.82 

T 

.19 

.13 

.04 

.22 

.09 

.06 

T 

.01 

.01 

.11 

!os 

.0* 

!22 

.03 

.54 

.05 

T 

.70 

.02 

T 

T 

.  2  0 

.12 

.27 

.26 

T 

T 

T 

.05 

.35 

•  26 

T 

•  11 

.51 

.04 

1.40 

.  10 

.13 

.24 

.05 

T 

.05 

T 

.04 

.44 

.32 

1.68 

.05 

.11 

.10 

.03 

.71 

.12 

.17 

.12 

.92 

.25 

.59 

!ol 

!l» 

!73 

.21 

.12 

.22 

.04 

1.25 

.13 

.06 

1.64 

.02 

.04 

.15 

T 

1.11 

.47 

.13 

.61 

.03 

.04 

.11 

.35 

.68 

1.30 

.04 

.2r> 

.09 

.06 

.23 

.03 

.40 

.05 

.073 

.31 

.37 

.  89 

1 .08 

T 

.11 

.47 

•  61 

.14 

.30 

1.24 

.07 

.03 

.14 

T 

T 

.19 

.85 

.60 

.05 

.60 

.03 

.38 

.76 

.17 

.30 

T 

T 

.05 

.52 

T 

.14 

.35 

.92 

T 

.38 

.47 

.36 

.26 

.36 

.05 

.13 

.04 

.01 

1.10 

.20 

.93 

.05 

.39 

.05 

.21 

T 

.58 

.02 

.06 

.32 

.25 

5.30 

.11 

T 

.04 

.18 

■  35 

.03 

1  .66 

.02 

.06 

.03 

.69 

.39 

T 

.10 

T 

.32 

.47 

•  04 

T 

.01 

T 

T 

.05 

.02 

.11 

.34 

.08 

.11 

.25 

T 

.55 

.40 

.26 

.15 

.20 

.20 

.62 

.91 

.22 

.03 

.35 

.66 

.  10 

'.ol 

'.Is 

.  10 

.43 

.58 

.42 

.78 

.23 

.26 

.29 

.96 

.12 

.18 

.03 

.05 

1.25 

.05 

T 

.11 

■  32 

.36 

.02 

.03 

.02 

.07 

.06 

.88 

T 

.40 

.52 

.21 

T 

T 

.57 

.05 

T 

.05 

.05 

.90 

.17 

.10 

.11 

.27 

.06 

.10 

.11 

.12 

.05 

T 

.24 

.02 

.02 

.23 

.20 

.55 

.04 

T 

.04 

.12 

.11 

.45 

.70 

.03 

.22 

1.24 

1.15 

.07 

.26 

.03 

.06 

.23 

.40 

.33 

.12 

.05 

.62 

T 

.04 

.  14 

.08 

•  08 

.97 

.31 

1.11 

.21 

.  18 

.03 

.60 

1.54 

,09 

.18 

.31 

.12 

1.27 

1.15 

T 

.33 

.08 

.03 

.09 

2.32 

.37 

.11 

.10 

.02 

.08 

.06 

•  :  g 

.11 

.05 

.83 

T 

.12 

.05 

.33 

.02 

T 

.10 

.25 

.02 

.03 

.14 

.97 

.09 

.30 

.31 

.  10 

.12 

.03 

T 

.48 

T 

T 

.16 

.11 

T 

.41 

.08 

T 

1  .36 

•  08 

T 

.50 

.06 

.06 

T 

.14 

.19 

.12 

T 

.01 

.03 

.10 

.13 

.02 

.05 

.35 

.18 

.21 

.23 

.31 

.23 

.67 

.12 

.07 

T 

..5 

.02 

.03 

.72 

.86 

1.15 

.43 

T 

.31 

.  12 

1.20 

■  10 

.15 

.14 

.80 

.  18 

.63 

.20 

.62 

.33 

.09 

.29 

.05 

1.30 

.31 

2.25 

.12 

.05 

.03 

.04 

.23 

.77 

1.12 

1.00 

.03 

.02 

.57 

.16 

.30 

.27 

.37 

.3! 

.37 

.26 

T 

1.20 

T 

.55 

.10 

.15 

1.20 

T 

T 

1.30 

•  03 

.19 

.11 

2.44 

.44 

.32 

.31 

.21 

.96 

.pa 

.28 

.07 

.02 

.70 

.20 

.13 

.24 

.12 

■  03 

.02 

.  12 

.  0  8 

.65 

.93 

.03 

.09 

.81 

.03 

.12 

1.00 

.12 

•  04 

.38 

.29 

.14 

.03 

.75 

.35 

.45 

.06 

.10 

.25 

.33 

.71 

.40 

.08 

•  36 

.40 

.75 

.02 

.62 

.39 

1.55 

.92 

T 

.02 

T 

.79 

T 

.31 

.26 

.95 

.11 

.58 

.16 

T 

.08 

.01 

•  11 

1.16 

.54 

.86 

.15 

.36 

.60 

.40 

.01 

.24 

.45 

.9.3 

.56 

•  01 

•  10 

.29 

1.40 

.49 

.10 

.12 

■  02 

.  3  9 

.02 

.04 

.03 

.  u 

.11 

.05 

.92 

.17 

T 

.34 

.  0 ! 

.  b  5 

.32 

.02 

1.2B 

.07 

.11 

1.16 

.64 

2.02 

.  f 

.40 

.10 

.08 

.09 

.04 

.26 

.70 

.50 

.68 

.07 

•  02 

1.30 

.12 

T 

T 

.21 

.01 

.41 

.33 

1  .04 

.10 

1 .86 

.97 

.95 

.40 

.04 

.01 

.08 

.23 

.06 

.02 

1.20 

.03 

.27 

.15 

.28 

.56 

.58 

wing  Slslion  Ind*i 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


KAPLAN  8  S 

KINDER   3  W 

LAKE   ARTHUR    10  5W 

LAKE   CHARLES   7  N 

LAKE   CHARLES   WSP  AP 

LONCV I L  Lt 
MERMENTAU 
M  ITT  I E   2  SE 
OAKDALE 

□BERLIN  FIRE  TDwER 

ROCKEFELLER  WL   BE  FUG 
SINGER 
SUGARTOWN 
VERMILION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE   EXP  STA 
LAFAYETTE    F A A  AP 


50UTHE AST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
DONALDSONVULE    3  E 
GALLIANO 
HOUHA 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  C I 
NEW  ORLEANS  MO  I   WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  Cl 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUAL IN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  OR L FANS  JOUROAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  MFTAIRlE 

PARAOIS  7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

schr I  ever 


13     14  15 


7.9* 
3.50 
3.02 
2.25 
3.29 

3.80 
5.44 
3.03 
3.55 
3.23 

5.76 
3.87 
5.47 
5.96 


.03  2-39  3.3* 


.06 

•  22 

•  30 


3.72 

5.48 

3.77 


.20 
.13 
,0h 


.05      .59  .06 


2.05 
T 

2.05 


.55 
.07 
.71 
2.10 


.SO   1.42  .96 


.0*.    1.28  .65 
2.63  .41 
.35  .99 

.23  1.69 
.55  .IB 

.14 


.08 

.05  .32 
.60 

.34  .05 


19     20     21     22     23  I  24 


.16 
T 

.16 


.04 
.40 

.03  .25 


.07  .63 
T  .OB 
.37  l.(,9 


■  loUowmg  Sutton  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
AUGUST 


197} 


Day  oi  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  l  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


COTTON  VALLEY 

MAX 

88 

B6 

85 

86 

86 

8" 

89 

91 

9  1 

90 

92 

92 

93 

93 

94. 

92 

93 

90 

85 

90 

90 

93 

88 

9  3 

91 

91 

93 

91 

90 

89 

5  1 

90.1 

71 

6f 

62 

62 

62 

63 

71 

71 

71 

69 

68 

68 

73 

72 

6  6 

66 

7C 

LOGANS  PORT  *  ENE 

MAX 

89 

85 

88 

87 

89 

89 

92 

92 

9: 

93 

95 

95 

93 

9, 

94 

94 

92 

87 

91 

93 

95 

94 

93 

^? 

91 

93 

90 

91 

90 

92 

92 

91.7 

M1N 

70 

65 

65 

60 

60 

68 

68 

7  0 

68 

66 

60 

72 

71 

69 

64 

70 

67 

68 

68 

68 

65 

60 

61 

64 

65 

64 

66 

64 

65 

65 

67 

66.2 

MINDEN 

MAX 

90 

»7 

85 

86 

68 

87 

92 

60 

92 

93 

94, 

93 

93 

95 

94 

94 

91 

85 

92 

91 

96 

93 

94 

92 

93 

94 

91 

91 

90 

91 

91.1 

MIN 

71 

67 

63 

63 

63 

6  5 

7 1 

71 

7  L 

69 

6  0 

70 

72 

73 

6 

66 

71 

70 

66 

.0 

PLAIN  DEALING 

MAX 

88 

87 

90 

84 

8<i 

8' 

89 

9  0 

9  0 

92 

93 

93 

93 

92 

95 

92 

92 

90 

83 

69 

91 

95 

91 

o? 

89 

91 

9  1 

90 

90 

87 

88 

89.9 

71 

58 

6? 

63 

61 

6  3 

70 

6  9 

69 

6 

6  6 

72 

71 

6 

66 

° 

70 

68 

68 

60 

62 

68 

68 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

87 

85 

84 

86 

88 

90 

9  0 

9C 

91 

91 

8  9 

90 

91 

9C 

91 

90 

85 

91 

91 

96 

90 

92 

9  0 

91 

91 

69 

89 

87 

89 

92 

89.4 

MIN 

70 

69 

6' 

62 

6' 

70 

70 

68 

67 

67 

69 

70 

71 

66 

64 

67 

65 

7  1 

70 

71 

70 

63 

6  1 

68 

67 

69 

64 

64 

66 

66 

67 

67.0 

WE5TDALE  3  SW 

MAX 

89 

89 

88 

87 

87 

85 

90 

92 

9; 

93 

92 

94 

94 

91 

94 

93 

93 

90 

86 

92 

96 

96 

90 

92 

92 

92 

94 

89 

92 

90 

o  1 

91.3 

*          *  » 

71 

68 

63 

60 

60 

63 

70 

68 

6E 

67 

66 

69 

72 

7 1 

6  5 

66 

6  7 

70 

68 

67 

59 

59 

64 

66 

67 

64 

64 

66.2 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

87 

87 

66 

88 

8" 

9C 

93 

90 

9' 

94 

95 

96 

94 

95 

94 

93 

90 

85 

90 

94 

96 

91 

94 

94 

92 

94 

91 

92 

91 

03 

93 

91.7 

MIN 

71 

6  6 

62 

61 

6  1 

73 

72 

6  8 

7  0 

68 

68 

7  j 

* 

6  5 

72 

70 

7! 

66 

6 

59 

60 

68 

62 

68 

64 

67 

67.3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

87 

87 

86 

85 

86 

89 

91 

93 

91 

93 

94 

95 

95 

9: 

95 

90 

93 

S  7 

85 

90 

93 

95 

91 

93 

93 

94 

93 

90 

91 

67 

92 

90.8 

MIN 

72 

65 

6  1 

61 

64 

66 

73 

71 

60 

71 

69 

7  1 

73 

74 

65 

69 

72 

7 

68 

68 

° 

6 1 

60 

2 

66 

66 

67 

67.8 

CHATHAM 

MAX 

87 

fl' 

88 

87 

6' 

89 

91 

94 

93 

94 

05 

97 

95 

93 

95 

93 

93 

92 

89 

92 

93 

96 

9? 

0  3 

92 

92 

93 

91 

91 

89 

92 

91.8 

MIN 

70 

64 

59 

58 

6  0 

62 

72 

68 

6P 

7C 

7  2 

68 

69 

71 

FARMERVILLE 

MAX 

87 

87 

8^ 

85 

88 

9  1 

92 

92 

9.: 

93 

94 

94 

92 

95 

94 

94 

89 

B! 

91 

93 

95 

92 

92 

93 

93 

91 

92 

88 

90 

91 

91.1 

72 

66 

6  1 

61 

6  2 

7  0 

73 

72 

72 

72 

7  5 

66 

7 1 

72 

71 

7 1 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

89 

87 

86 

84 

85 

88 

87 

92 

91 

92 

92 

93 

94 

90 

94 

90 

94 

90 

85 

90 

91 

95 

90 

94 

92 

93 

92 

90 

67 

86 

90 

90.1 

MIN 

71 

6' 

59 

60 

64 

69 

71 

70 

70 

66 

66 

73 

71 

71 

64 

64 

69 

71 

67 

67 

70 

60 

60 

66 

70 

70 

64 

65 

66 

66 

6  8 

67.0 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

88 

85 

85 

87 

88 

9L 

92 

91 

97 

92 

94 

94 

92 

95 

90 

92 

67 

83 

90 

92 

94 

87 

90 

91 

93 

92 

90 

90 

85 

8  0 

9  0 

90.0 

MIN 

7 1 

6  7 

6? 

63 

6  5 

7  1 

72 

70 

7C 

71 

69 

75 

72 

70 

6  4 

70 

7  1 

7) 

70 

67 

6  7 

59 

5  8 

64 

66 

66 

6, 

66 

70 

69 

67.6 

MONROE  CITV 

MAX 

89 

87 

85 

87 

89 

90 

93 

91 

9  3 

9* 

96 

96 

95 

95 

90 

91 

85 

64 

90 

92 

93 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

90 

91 

90.9 

MIN 

71 

62 

6  5 

6  5 

65 

7  3 

73 

72 

7  2 

7 1 

1 

75 

74 

74 

6" 

72 

72 

73 

70 

1 

59 

6 1 

70 

70 

7 

67 

71 

69.2 

RUS TON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

90 

87 

85 

83 

85 

85 

90 

92 

9  0 

92 

93 

95 

95 

90 

9i 

90 

91 

87 

85 

91 

92 

96 

91 

93 

92 

93 

93 

90 

91 

69 

90 

90.3 

71 

67 

63 

63 

6? 

66 

71 

6  8 

6  9 

70 

6  3 

72 

71 

72 

66 

70 

70 

7  1 

68 

70 

7  1 

62 

62 

6  7 

67 

9 

65 

67 

69 

70 

67.7 

W I NNF I  ELD  2  W 

MAX 

88 

8  6 

85 

86 

88 

90 

91 

88 

92 

92 

95 

93 

92 

93 

92 

92 

80 

67 

90 

92 

04 

89 

91 

92 

92 

91 

88 

90 

3' 

90 

90 

90.2 

•           •  * 

MIN 

7 1 

6  5 

6  1 

59 

60 

70 

69 

67 

68 

68 

7  1 

7 1 

72 

66 

68 

7 1 

70 

66 

57 

58 

64 

65 

66 

5 

63 

67 

66.3 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

93 

89 

8" 

88 

90 

9! 

94 

94 

9B 

96 

97 

97 

95 

96 

92 

95 

88 

88 

92 

94 

95 

95 

93 

94 

96 

95 

93 

91 

91 

91 

92 

92.9 

MIN 

66 

65 

62 

62 

65 

7C 

73 

72 

72 

72 

71 

75 

74 

74 

68 

71 

72 

72 

69 

69 

71 

59 

60 

69 

68 

70 

63 

67 

66 

66 

69 

68.6 

EPPS  6  W 

MAX 

85 

86 

85 

66 

67 

69 

92 

93 

9h 

94 

0  4 

95 

95 

94 

9, 

89 

66 

86 

83 

69 

90 

91 

66 

90 

93 

93 

9i 

92 

90 

34 

30 

89.9 

70 

6  7 

6  ? 

62 

6  5 

?C 

72 

69 

70 

74 

72 

68 

70 

72 

68 

* 

70 

60 

60 

67 

67 

7 1 

66 

67 

° 

68.2 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

84 

87 

85 

85 

87 

86 

90 

92 

91 

93 

94 

95 

94 

93 

94 

90 

91 

89 

89 

90 

9? 

91 

87 

90 

92 

92 

94 

91 

92 

92 

B9 

90.4 

MIN 

72 

68 

64 

64 

6° 

7  1 

71 

70 

7C 

71 

7  1 

73 

71 

72 

6r 

72 

73 

7? 

72 

7  ] 

73 

66 

65 

69 

70 

71 

68 

67 

70 

70 

70 

69.8 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

93 

«6 

84 

83 

8  6 

85 

90 

91 

92 

92 

03 

95 

95 

91 

90 

90 

90 

86 

83 

69 

90 

93 

92 

91 

91 

92 

91 

89 

91 

87 

89 

90.0 

IN 

6  q 

6  0 

62 

65 

6  8 

72 

7  1 

7( 

70 

71 

7] 

72 

73 

6  7 

70 

73 

7  1 

71 

69 

6  6 

61 

60 

62 

68 

68 

6  5 

67 

70 

66 

69 

68.3 

WINNSBORO 

MAX 

88 

8  6 

87 

87 

6" 

92 

93 

94 

94 

95 

95 

96 

96 

92 

06 

93 

92 

60 

65 

88 

91 

92 

87 

93 

93 

95 

95 

88 

93 

85 

92 

91.4 

*            •  « 

MIN 

1 

6  6 

6  i 

64 

69 

73 

6  8 

70 

60 

72 

73 

7  3 

6  c 

66 

72 

7: 

70 

69 

7  0 

60 

60 

63 

68 

69 

66 

67 

69 

67 

bl 

67.8 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

95 

88 

B> 

64 

6  5 

8  = 

90 

9: 

93 

94 

94 

95 

94 

95 

94 

95 

93 

60 

88 

91 

93 

94 

90 

91 

91 

91 

92 

89 

90 

89 

90 

91.1 

MIN 

70 

6  6 

6  1 

58 

60 

6! 

69 

6n 

67 

67 

66 

70 

70 

6  0 

6  6 

68 

68 

69 

67 

63 

6? 

61 

66 

65 

67 

62 

65 

66 

66 

68 

65.8 

CONVERSE 

MAX 

90 

88 

88 

86 

86 

88 

87 

93 

92 

93 

93 

94 

90 

92 

94 

94 

94 

90 

89 

92 

93 

95 

92 

95 

92 

92 

93 

91 

91 

92 

93 

91.4 

MIN 

71 

68 

66 

60 

60 

63 

69 

69 

67 

65 

66 

61 

71 

71 

6  5 

68 

66 

66 

69 

67 

64 

59 

56 

60 

59 

65 

63 

63 

66 

67 

65 

65.4 

GORUM  FIRE  TOWER 

MAX 

92 

87 

8- 

87 

89 

85 

91 

9  0 

92 

92 

93 

9- 

91 

67 

94 

92 

89 

87 

94 

94 

94 

92 

95 

93 

93 

97 

93 

89 

89 

93 

91.1 

MIN 

70 

6  p 

6 1 

62 

6  3 

6? 

69 

6  9 

69 

7  Q 

71 

70 

71 

69 

70 

68 

71 

67 

69 

69 

60 

6  5 

66 

68 

70 

63 

65 

67 

7C 

67.6 

LEESVILLE 

MAX 

90 

85 

81 

86 

87 

88 

88 

90 

V 

93 

92 

93 

92 

88 

86 

91 

88 

67 

88 

90 

92 

94 

91 

93 

91 

91 

92 

90 

67 

89 

90 

89.6 

MIN 

' 

7  1 

66 

6 1 

6  3 

7  - 

70 

70 

69 

68 

70 

72 

72 

73 

71 

72 

70 

7  7 

69 

69 

60 

62 

60 

63 

66 

68 

66 

66 

66 

6  7 

69 

68.2 

MANY 

MAX 

90 

88 

BP 

89 

8  8 

85 

88 

91 

92 

92 

92 

91 

91 

90 

91 

91 

91 

87 

80 

96 

60 

93 

91 

89 

91 

90 

90 

86 

88 

89 

89 

89.7 

?? 

6  8 

66 

62 

6  ] 

59 

6  5 

66 

68 

70 

70 

72 

70 

70 

67 

67 

66 

67 

66 

59 

59 

59 

65 

66 

6  1 

64 

68 

66 

66 

65.9 

NATCHITOCHES 

MAX 

92 

91 

91 

88 

91 

91 

93 

89 

95 

95 

96 

9  i 

94 

93 

94 

93 

91 

86 

92 

93 

97 

94 

92 

92 

92 

93 

69 

89 

90 

92 

92 

92.0 

•          *  * 

MIN 

74 

70 

68 

64 

66 

72 

72 

7  0 

7C 

71 

72 

73 

74 

72 

70 

73 

71 

73 

70 

70 

70 

64 

63 

69 

69 

71 

66 

68 

68 

71 

72 

69.8 

CENTRAL 

1'. 

ALEXANDRIA 

MAX 

93 

as 

8F 

87 

6'J 

9C 

87 

92 

91 

93 

94 

96 

94 

92 

90 

92 

89 

68 

90 

93 

92 

97 

92 

93 

91 

92 

91 

89 

91 

90 

88 

90.9 

MIN 

74 

71 

6' 

65 

66 

7C 

72 

71 

7  0 

71 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

71 

71 

70 

64 

66 

70 

69 

70 

68 

69 

70 

70 

72 

70.4 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

81 

85 

84 

83 

87 

8' 

68 

89 

91 

91 

93 

90 

91 

67 

90 

86 

83 

68 

89 

90 

05 

90 

93 

92 

92 

92 

69 

90 

86 

87 

91 

88.6 

MIN 

72 

69 

64 

62 

66 

73 

70 

69 

65 

70 

72 

73 

72 

73 

?2 

72 

72 

71 

70 

70 

69 

61 

60 

66 

67 

67 

66 

68 

70 

69 

69 

68.7 

BELAH  FIRE  TOwER 

MAX 

93 

84 

UF 

86 

BG 

8' 

89 

92 

91 

93 

93 

96 

94 

92 

'q 

90 

B8 

86 

89 

8o 

92 

96 

90 

93 

93 

94 

94 

92 

91 

90 

92 

90.9 

MIN 

73 

68 

64 

62 

6'. 

7; 

71 

69 

6S 

70 

71 

72 

72 

73 

69 

72 

71 

72 

70 

69 

70 

61 

63 

6C 

69 

68 

68 

68 

70 

69 

69 

68.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 .  .  WkJO^J  1 

Day  of  Month 

0 
tJi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

,| 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 
> 
«< 

BUNK  IE 

MAX 
MIN 

94 

76 

86 
72 

8« 
61 

85 
64 

88 
66 

9C 
61 

90 

70 

92 

70 

8? 

7C 

93 

70 

94 
72 

95 

72 

93 
72 

93 

72 

ee 
71 

89 
71 

87 

72 

87 
70 

90 
70 

92 
69 

90 
69 

95 
60 

86 
61 

91 
66 

92 
67 

93 
68 

92 
67 

90 
68 

91 

70 

90 
69 

9  2 
70 

90.4 
69.0 

GRAND  COTEAU 

MAX 

M ,  N 

89 

72 

88 
74 

8f 
6- 

88 

63 

88 
69 

85 
7! 

89 
71 

6  S 
6  9 

94 
6? 

94 
70 

92 
73 

90 
73 

86 
76 

88 

72 

82 
71 

83 
71 

90 
71 

89 

71 

91 
71 

94 

72 

88 
63 

91 
63 

90 
66 

91 
67 

90 
68 

91 
67 

92 
74 

88 

70 

91 

70 

90 
67 

69.4 
69.7 

HINESTON  4  NNE 

MAX 
MIN 

92 
72 

84 
70 

81 
6! 

85 
61 

87 
61 

88 
72 

89 
70 

92 
7  9 

91 
6G 

91 
67 

93 
67 

93 

7C 

92 
7t 

92 
70 

81 

71 

90 
71 

86 

71 

66 
71 

86 
67 

9; 
66 

91 
61 

94 
59 

90 
58 

92 
66 

91 
05 

91 
66 

50 
65 

B9 
66 

90 
67 

69 
67 

8  5 
67 

89.7 
67.3 

JONESVULE  LOCKS 

MAX 
MIN 

92 
75 

82 
72 

88 
61 

86 
66 

86 
67 

9C 
6S 

89 
73 

90 
72 

92 
73 

92 
72 

94 
74 

95 

7? 

94 

74 

92 
74 

ee 

7C 

94 
74 

86 
71 

86 
74 

86 
74 

89 

72 

92 
72 

94 
64 

88 
64 

8  9 
67 

91 
71 

91 
71 

93 
68 

89 
69 

90 
70 

68 
71 

9  0 
72 

90.0 
70.8 

MAMOU  4  S 

MAX 
MIN 

95 
74 

89 
74 

81 
6G 

89 
67 

90 
69 

9C 
72 

90 
75 

92 
71 

94 
7C 

94 
67 

94 
74 

89 
73 

93 
73 

89 
69 

Be 

71 

89 

72 

83 

72 

89 
72 

93 
70 

92 
71 

95 
70 

93 
63 

92 
64 

92 

66 

91 

70 

93 

72 

8  9 
68 

90 
69 

90 
71 

91 
69 

93 
71 

90.9 
70.4 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

92 
76 

86 
74 

84 
61 

87 
67 

85 
69 

85 

72 

87 
72 

87 
71 

91 
71 

9  1 
72 

90 
72 

93 
73 

86 
73 

87 

73 

81 
73 

85 

74 

83 
73 

89 
71 

88 

72 

89 

72 

9C 
72 

93 
63 

89 
65 

65 
66 

90 
70 

90 
69 

85 
63 

86 
70 

68 
70 

89 
72 

89 
72 

68.  1 
70.9 

NEW  ROADS   5  ESE 

MAX 
MIN 

93 
75 

85 
73 

87 
6( 

86 
67 

87 
69 

81 
7! 

85 

7 1 

89 

9C 
7C 

91 
70 

91 
72 

91 
12 

91 
73 

90 
72 

88 
72 

89 
72 

64 
73 

84 
69 

5  0 
72 

89 
71 

85 
71 

93 
62 

88 
64 

89 

04 

90 
67 

91 
70 

92 
69 

86 
70 

91 

71 

68 
72 

91 
72 

68.9 
70.1 

old  river  lock 

MAX 
MIN 

93 
75 

87 
72 

8C 
61 

86 
67 

88 
68 

9C 
7C 

87 

73 

9c 
72 

9C 
72 

92 
70 

93 
72 

94 
71 

92 
72 

91 
72 

9c 
72 

90 
72 

86 
73 

86 
72 

91 
73 

9  0 
71 

91 
71 

93 
62 

87 
62 

90 
64 

91 
68 

92 
69 

91 
69 

94 
65 

91 
72 

90 
70 

91 
73 

90.1 
70.2 

OLLA  3  SSw 

MAX 
MIN 

92 
71 

84 
67 

88 
61 

85 
59 

86 

62 

85 
61 

90 
70 

92 
67 

9C 
61 

94 
68 

93 
69 

95 
72 

94 

70 

94 
72 

9C 
61 

92 
70 

92 
70 

36 

7? 

69 
69 

3  5 
67 

50 
61 

94 
58 

67 
58 

93 

04 

9? 
66 

92 
66 

92 
65 

89 
65 

89 
67 

87 
67 

89 
76 

67.0 

WOODWORTH  STATE  FOREST 
*          *  • 

MAX 
MIN 

92 
74 

85 
70 

81 
6t 

85 

63 

87 
65 

89 

74 

89 
72 

91 
71 

9C 
7C 

91 

70 

93 
72 

93 

73 

92 
72 

89 
72 

86 

73 

85 

71 

87 

70 

90 
70 

51 
71 

94 
62 

92 
69 

90 
69 

9? 
67 

90 
68 

91 
69 

68 
69 

89 
71 

89.6 
69 . 7 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
MIN 

95 

74 

88 
72 

ee 

7C 

87 
64 

88 
68 

88 
71 

92 
69 

92 
70 

92 
69 

9! 

70 

93 
73 

93 

70 

93 
71 

94 
7o 

96 

7C 

92 
70 

88 
71 

89 
69 

93 
73 

92 
65 

95 

70 

97 
61 

92 
61 

93 
64 

94 
67 

93 
68 

94 
66 

92 
66 

95 

70 

92 
69 

91 
68 

92.1 
68.9 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

MIN 

88 

75 

88 
72 

87 
67 

88 
68 

87 
71 

66 
73 

91 
71 

92 
71 

92 
71 

94 
73 

89 
74 

8  9 
72 

90 
72 

91 
72 

90 
72 

84 
71 

86 
74 

93 
72 

92 
74 

93 
73 

96 

72 

91 
65 

91 
67 

91 
b" 

92 
71 

92 
71 

90 

70 

93 
71 

90 
73 

91 
72 

92 
73 

90.4 
71.4 

BOGALUSA 

MAX 
MIN 

94 
73 

89 
72 

85 
65 

87 
64 

87 
65 

88 

70 

92 
71 

91 
69 

93 

7C 

93 
70 

93 
72 

91 

70 

90 
70 

93 

71 

91 
68 

91 
69 

84 
71 

51 
69 

94 
70 

90 
6  9 

91 
6  9 

93 
68 

86 
62 

9  0 

62 

91 
64 

92 
67 

94 

60 

90 
66 

93 
68 

91 
68 

68 
67 

90.6 
68.2 

Clinton 

MAX 
MIN 

9n 
73 

86 
72 

86 
63 

87 
62 

87 
65 

88 
71 

91 
66 

93 
67 

94 
68 

94 
68 

92 
69 

91 
69 

91 
69 

87 
69 

9  0 
71 

84 
69 

84 

71 

91 
68 

90 
72 

90 
67 

94 

68 

90 
59 

90 
59 

90 
63 

90 
66 

92 
67 

8  8 
66 

91 
66 

89 
67 

89 
67 

91 
66 

69.7 
67.3 

COVINGTON   *  NNW 

MAX 
MIN 

93 

72 

87 

72 

es 

6^ 

88 
64 

87 

69 

91 
68 

92 
67 

91 
bP 

94 
68 

93 

70 

92 
71 

85 
69 

91 
71 

90 
70 

91 

70 

84 
69 

90 
70 

93 
68 

93 

72 

91 
67 

94 

67 

93 
60 

90 
60 

9  0 
66 

91 
65 

91 
66 

68 
61 

91 
67 

90 
69 

88 

6  9 

90 
70 

90.5 
68.0 

FRANK  LINTON   3  Sw 

MAX 
MIN 

88 

72 

85 
69 

88 

63 

90 
63 

86 
67 

94 
68 

95 
67 

95 
67 

95 
68 

94 

70 

92 

70 

91 

68 

93 

70 

97 
69 

91 
68 

87 
68 

88 
69 

93 

67 

91 
70 

92 
67 

96 
67 

89 
65 

91 
68 

9  2 
63 

93 
65 

93 
65 

89 
64 

95 
66 

96 
66 

89 
65 

Or 
66 

91.5 
67.1 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

93 

73 

88 
71 

86 

88 
68 

89 
69 

88 
69 

89 
65 

90 
66 

9? 
68 

92 
67 

94 
69 

93 
66 

94 
69 

95 
69 

91 
6  = 

90 
69 

92 
68 

94 
67 

93 
68 

95 
65 

54 

66 

94 
63 

90 
60 

92 
63 

94 
65 

92 
68 

9i 
66 

90 
66 

92 
70 

91 
67 

90 
68 

91.6 
67.4 

HAMMDND    3  NW 

MAX 
MIN 

93 
74 

85 
72 

as 

65 

86 
64 

87 
69 

8! 
69 

89 
68 

91 
69 

90 
68 

91 

70 

93 
72 

93 
70 

91 

70 

91 
70 

91 
70 

90 
70 

84 

71 

68 
6° 

92 
72 

90 
61 

90 

6" 

93 
61 

88 

60 

90 
63 

91 
66 

92 
67 

90 
66 

86 
67 

9  0 
69 

86 
69 

90 
69 

89.5 
66.2 

LSU  BEN.HUR  EXP  STA 

MAX 
MIN 

92 
74 

87 
72 

86 
6* 

87 
66 

87 
69 

BE 
7C 

88 
68 

92 
69 

90 
69 

92 
71 

92 
72 

91 

71 

89 

71 

91 
70 

91 
71 

88 

70 

84 
71 

85 
56 

92 
72 

90 
69 

89 
68 

92 
62 

ee 

63 

90 
63 

90 
64 

90 
67 

89 
66 

89 
68 

91 
69 

89 
71 

91 
70 

89.3 
68.7 

ST  FRANCISV1LLE  6  SE 

MAX 
MIN 

96 
74 

89 
75 

8  = 
66 

92 
67 

92 
69 

91 
71 

96 
70 

96 
70 

94 
73 

95 

71 

95 
73 

97 

72 

96 
72 

91 
71 

5  4 

72 

B7 

72 

86 
72 

93 
70 

92 
72 

9  2 
7  1 

9? 
72 

94 
63 

92 
69 

9  5 
67 

93 
69 

93 
70 

86 

72 

92 
70 

90 
71 

93 
71 

92 
72 

92.4 
70.6 

SLIDELL 

*         *  * 

MAX 
MIN 

92 
75 

88 
73 

8f- 
b>- 

87 
66 

87 

70 

82 

7„ 

89 
70 

90 
70 

91 

70 

91 
73 

91 
73 

89 

70 

86 

70 

87 
71 

91 
70 

90 
70 

84 
72 

89 
7" 

93 
72 

91 
6  8 

92 
68 

94 
60 

8  8 
62 

67 
64 

89 
65 

91 
67 

89 
67 

86 
69 

91 
67 

89 
69 

85 
70 

88.9 
68.9 

SOUTHWEST  0" 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

94 
75 

86 
73 

81 
6! 

86 
65 

87 
68 

88 
71 

89 
69 

90 
69 

93 
69 

91 
69 

92 
72 

ee 

72 

88 
71 

90 
69 

87 
69 

89 
69 

82 
71 

64 

70 

91 
70 

91 
70 

91 
71 

94 
62 

90 
63 

92 
66 

92 
67 

92 
69 

92 
66 

91 
66 

86 
69 

89 
69 

9  1 

70 

89.5 
68.8 

DE  OUINCY  4  N 

MAX 
MIN 

93 
71 

93 
70 

es 

61 

88 
62 

88 
65 

9i. 
65 

87 
64 

90 
70 

92 
66 

91 

67 

94 
66 

95 
71 

89 

70 

86 

70 

8  J 

7C 

87 
69 

87 

70 

63 
71 

90 
66 

9  2 
6  9 

93 
68 

95 
63 

91 
60 

93 
61 

92 
61 

93 
67 

92 

64 

88 
65 

89 
68 

90 
67 

92 
68 

90.2 
66.9 

DE  RIDnER 

MAX 
MIN 

92 
70 

85 

70 

81 
66 

87 
63 

86 
64 

88 
61 

87 

70 

90 
70 

89 
69 

91 
68 

92 
70 

93 
71 

9r 

70 

87 
73 

86 

65 

87 
71 

87 
70 

65 
72 

89 
68 

92 
69 

91 
69 

94 
62 

91 
6  1 

92 
62 

90 
67 

90 

0  6 

91 
66 

86 
67 

90 
68 

90 
68 

90 
69 

89.3 
68.0 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

94 
73 

86 
72 

88 

6! 

66 
66 

87 
68 

90 
67 

88 

71 

90 
69 

92 
68 

94 
67 

95 

70 

5, 

71 

94 
69 

93 
73 

86 

72 

87 
71 

87 

70 

67 

72 

90 
71 

9  1 
6  5 

90 
69 

93 
64 

91 
6  1 

93 
65 

92 
65 

91 
69 

91 
64 

89 
68 

9  0 
70 

90 
71 

9  0 
70 

90.4 
68.8 

HACKBERRY  B  SSW 

MAX 
MIN 

92 
78 

84 
73 

8f 

7; 

86 

71 

86 
74 

87 
74 

86 

74 

89 
74 

89 
77 

89 
74 

90 
75 

90 
77 

86 
72 

86 
77 

8  4 

71 

66 

71 

82 
74 

86 

73 

87 
75 

90 
77 

90 
75 

92 
72 

89 
71 

89 
75 

89 
76 

86 
75 

89 

7  2 

87 
73 

6  6 
73 

B6 
73 

88 
75 

87.6 
74.0 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

85 

73 

89 
74 

bfl 

75 

89 
6B 

87 

70 

89 
72 

91 
73 

93 
72 

91 
73 

94 
73 

90 
73 

86 

73 

85 
74 

90 
72 

66 
72 

63 

73 

66 

72 

90 
73 

91 
71 

91 
72 

91 
73 

91 
65 

94 

71 

94 

73 

93 
74 

92 
73 

86 
68 

91 
70 

69 
72 

39 
73 

90 
74 

89.6 
72.1 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MAX 
MIN 

92 
78 

86 
73 

81 

7( 

87 
68 

89 
69 

8t 
6S 

85 

71 

86 
71 

89 
72 

90 
71 

91 
72 

9: 

74 

85 

73 

89 

74 

85 

72 

68 
73 

81 

72 

8? 
74 

92 
72 

91 
73 

9  0 

71 

93 
65 

88 
65 

91 
68 

90 
71 

90 
72 

5, 
69 

67 
71 

89 
71 

88 
70 

91 
70 

88.4 
71.1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 
MIN 

83 
73 

as 

73 

8! 
6fl 

88 
67 

65 

70 

87 
7  3 

88 

72 

88 

7  3 

89 
72 

90 
71 

90 
73 

87 
73 

8« 

73 

85 

73 

87 
73 

84 
73 

80 
73 

Bl 

73 

91 
72 

91 
73 

94 

70 

91 
67 

69 
64 

8-9 
69 

91 
70 

92 
70 

9  0 
6  7 

88 
70 

87 

70 

3  5 
68 

9  0 
71 

88.3 
70.9 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

96 
73 

89 

72 

88 
6f 

87 
64 

88 
66 

8  5 

7i 

89 

70 

90 
70 

89 
69 

93 
68 

93 
71 

93 
72 

91 
71 

92 
73 

87 

71 

87 

71 

87 

72 

841 
71 

67 

70 

92 
71 

91 
70 

95 
63 

91 
63 

94 
67 

92 
67 

91 
69 

9  3 
6i 

88 
69 

86 
67 

8  5 
68 

92 
7  0 

90.0 
69.  1 

ROCKEFELLER  WL  RFFUGE 

MIN 

91 
80 

85 
74 

81 
7( 

87 
69 

87 

69 

87 
71 

85 
72 

85 
71 

8  5 
Ti 

89 
74 

91 
76 

89 

79 

86 

74 

89 
76 

85 
75 

85 

73 

79 
73 

65 
72 

90 
74 

91 
74 

90 
74 

92 
68 

68 
67 

90 
!2 

90 
73 

90 
74 

69 

70 

89 
71 

68 
70 

87 
71 

9  0 
73 

67.9 
72.5 

VERMILION  LOCK 

*          *  * 

MAX 

92 
76 

84 
73 

8^ 
6" 

86 
65 

82 
65 

it 

7( 

85 

72 

87 
73 

9( 
7C 

91 
70 

92 
72 

91 

72 

91 
73 

89 
72 

88 
73 

67 
72 

79 
73 

85 
71 

90 
72 

90 
72 

98 
72 

92 
65 

67 
63 

89 
6t 

87 
69 

88 

70 

en 

6^ 

66 
70 

87 

70 

88 
70 

86 
73 

87.7 
70.4 

SOUTH  CENTRAL  06 

CARVILLE  2  Sw 

MAX 
MIN 

92 
73 

88 
74 

81 
68 

89 
66 

88 
67 

85 

72 

92 

72 

91 
71 

9' 
71 

93 
71 
See 

93  9t 
70  73 

Reference  N 

91     89  8< 
73     72  73 
alee  Following  Stall 

69  86 

70  72 
jn  Index 

93 

ir 

92 
73 

92 
71 

94 

7C 

92 
67 

90 
65 

91 
5' 

91 
70 

91 
66 

9  c 

69 

91 
71 

92 
71 

91 
73 

92 
12 

90.7 
70.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1973 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

in  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.9  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKLIN  3  NW 

MAX 

35 

86 

a 

99 

83 

8 

88 

89 

9. 

92 

91 

9C 

91 

89 

8" 

31 

87 

92 

90 

9 

92 

87 

92 

93 

92 

89 

89 

90 

8  E 

92 

9  1 

89. 

MIN 

74 

75 

7t 

70 

70 

T. 

74 

72 

7i 

73 

75 

7! 

75 

75 

7i 

74 

73 

72 

75 

73 

72 

67 

65 

69 

71 

69 

69 

71 

72 

73 

73 

72. 

LAFAYETTE   FAA  AP 

MAX 

85 

97 

9 

89 

88 

B< 

85 

87 

9 

91 

9C 

Bl 

83 

86 

8C 

85 

84 

9 

90 

8'' 

9: 

87 

89 

9C 

9C 

90 

86 

89 

38 

89 

9  ] 

88. 

MIN 

74 

72 

6< 

68 

70 

T 

73 

72 

7 

71 

74 

7: 

73 

74 

7< 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

66 

65 

69 

71 

70 

69 

71 

72 

72 

72 

71. 

MORGAN  CITY 

MAX 

93 

86 

b 

86 

86 

b: 

90 

65 

9! 

89 

92 

91 

91 

96 

91 

86 

87 

90 

93 

92 

9! 

94 

89 

9( 

91 

91 

89 

86 

9C 

87 

88 

B9. 

MIN 

7  7 

73 

7 

72 

73 

7; 

72 

73 

73 

ll 

7  2 

7  ? 

72. 

NEW  IBERIA  5  NW 

MAX 

93 

85 

B 

85 

87 

8 ' 

88 

89 

9 

92 

92 

9C 

90 

90 

83 

86 

79 

9  ! 

9  - 

9{ 

92 

69 

9( 

91 

89 

9( 

68 

89 

88 

9] 

88. 

•  * 

* 

MIN 

77 

75 

7t 

69 

70 

7i 

71 

71 

7t 

69 

73 

73 

74 

72 

7! 

71 

73 

72 

74 

73 

74 

6  8 

67 

67 

70 

69 

67 

70 

69 

73 

72 

71. 

SOUTHEAST 

0' 

BOOTHV I L L E  WSO 

MAX 

91 

85 

81 

83 

84 

9 

91 

9", 

8C 

90 

91 

9C 

90 

90 

9  c 

84 

90 

8C 

89 

9* 

85 

88 

88 

89 

88 

89 

89 

88 

84 

88 

88. 

MIN 

7B 

72 

7" 

73 

73 

7< 

74 

75 

7! 

76 

77 

7! 

77 

76 

7< 

73 

77 

7* 

76 

77 

79 

76 

74 

72 

72 

77 

73 

77 

77 

76 

71 

75. 

DIAMOND  4  NW 

MAX 

91 

86 

B< 

86 

88 

9: 

90 

90 

9! 

90 

88 

92 

88 

91 

6" 

85 

83 

8  p 

9 1 

91 

9' 

93 

88 

8" 

89 

88 

86 

89 

8  E 

85 

8' 

66. 

MIN 

75 

71 

7( 

70 

69 

6' 

70 

70 

7( 

70 

71 

71 

72 

69 

6E 

71 

71 

72 

71 

71 

69 

71 

67 

64 

65 

71 

70 

69 

69 

69 

7C 

69. 

0ONAL0SONVULE  3 

E 

MAX 

92 

92 

9 

90 

93 

9< 

94 

90 

9 

90 

92 

9C 

92 

90 

91 

89 

63 

96 

93 

91 

93 

94 

93 

93 

90 

91 

9C 

92 

9  1 

92 

93 

91. 

MIN 

72 

74 

7! 

77 

70 

7; 

75 

72 

7C 

74 

7  2 

76 

74 

75 

72 

73 

75 

73 

74 

74 

55 

67 

70 

66 

72 

74 

70 

74 

70 

73 

72 

72. 

Galliano 

MAX 

85 

90 

8" 

84 

68 

9  c 

90 

8 'J 

91 

92 

9  2 

9 1 

92 

90 

92 

89 

84 

9C 

9  1 

94 

8  8 

9] 

92 

94 

9' 

89 

92 

9 1 

9C 

90 . 

MIN 

75 

T 

78 

70 

73 

69 

69 

69 

73 

73 

73 

74 

75 

77 

HOUMA 

MAX 

89 

82 

e. 

e  5 

83 

9C 

92 

89 

9: 

90 

9  8 

9C 

92 

86 

82 

90 

9C 

89 

92 

87 

89 

89 

86 

84 

86 

89 

88 

88 

89 

88. 

MIN 

78 

74 

7 

71 

73 

7C 

70 

72 

7C 

72 

7  3 

74 

73 

72 

71 

73 

73 

1- 

73 

73 

70 

66 

65 

66 

67 

68 

69 

68 

69 

73 

74 

71. 

NEW  ORLEANS  HOI 

use 

AF 

MAX 

91 

86 

8" 

88 

85 

9C 

90 

91 

94 

89 

92 

92 

93 

9C 

84 

91 

93 

92 

9  2 

86 

87 

9a 

9  1 

90 

89 

89 

89 

88 

8E 

89. 

MIN 

78 

76 

7! 

75 

74 

71 

70 

72 

7; 

77 

77 

77 

75 

73 

71 

74 

78 

78 

79 

8'. 

76 

70 

64 

69 

68 

70 

69 

70 

71 

74 

7  5 

73. 

NEW  ORLEANS  AUD 

WSO 

C 

MAX 

6  E 

85 

8! 

87 

82 

9C 

66 

5  l 

91 

9  9 

9  a 

89 

91 

86 

85 

90 

9  2 

90 

93 

8  8 

89 

90 

9  1 

91 

88 

8  6 

90 

88 

8' 

68. 

MIN 

78 

78 

7! 

76 

75 

7« 

74 

74 

77 

rs 

75 

76 

75 

74 

75 

77 

75 

78 

7  6 

75 

74 

70 

70 

72 

75 

75 

74 

73 

77 

77 

74. 

RARADIS  7  S 

MAX 

90 

85 

83 

86 

86 

8C 

68 

90 

9  1 

8  S 

9C 

92 

81 

83 

90 

9! 

90 

9* 

94 

90 

9  5 

9C 

89 

8( 

90 

8E 

8  9 

86 

88. 

MIN 

76 

73 

7C 

69 

72 

6C 

68 

7  0 

69 

72 

70 

70 

74 

70 

69 

72 

74 

7C 

73 

70 

69 

60 

66 

64 

65 

68 

68 

69 

70 

71 

74 

69. 

QUARANTINE 

MAX 

9  1 

88 

B( 

87 

84 

8  5 

89 

B9 

85 

89 

89 

8q 

69 

89 

89 

85 

9( 

90 

9( 

9  1 

84 

88 

68 

89 

66 

89 

69 

88 

6  9 

88. 

MIN 

81 

79 

74 

76 

71 

76 

77 

77 

78 

77 

78 

74 

76 

77 

75 

74 

75 

77 

78 

78 

78 

76 

76 

75 

75 

77 

73 

77 

77 

75 

75 

76. 

RESERVE 

MAX 

94 

94 

81 

88 

67 

87 

91 

90 

90 

93 

92 

93 

90 

90 

92 

89 

63 

8° 

91 

92 

90 

94 

89 

90 

90 

90 

87 

87 

90 

87 

88 

89. 

MIN 

77 

72 

73 

72 

71 

7C 

69 

70 

65 

73 

75 

74 

73 

71 

71 

72 

74 

70 

71 

71 

69 

67 

65 

66 

66 

68 

68 

68 

70 

73 

74 

70. 

SAINT  BERNARD 

MAX 

92 

86 

64 

87 

85 

B9 

90 

91 

93 

94 

91 

95 

85 

94 

89 

86 

94 

92 

90 

91 

93 

91 

69 

90 

92 

92 

91 

90 

89 

86 

88 

89. 

MIN 

74 

74 

72 

70 

70 

74 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

70 

70 

73 

76 

70 

73 

74 

70 

68 

68 

66 

67 

66 

65 

71 

70 

73 

74 

70.' 

SCHRIEVER 

MAX 

90 

85 

87 

88 

85 

91 

90 

93 

93 

90 

92 

93 

93 

90 

82 

92 

93 

93 

92 

96 

91 

92 

92 

92 

8° 

87 

93 

89 

92 

91 

90. 

MIN 

75 

73 

7G 

71 

72 

70 

66 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

73 

72 

74 

73 

69 

64 

65 

65 

67 

69 

69 

70 

70 

73 

73 

70. 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

See  Reference  Nolei  Following  Station  Index 


SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
AUGUST  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


2 


Q£  IS) 


id 

tion 
it  m 

0_ 

<->  a 
0  — 

(0  o> 

U  l/t 

5  ^ 

o» 
0.2 

19 

28  + 

30 

01 

16 

26+ 

17 

26 

33 

14 

Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
CENTRAL 

00     06     12  18 


Number  of  days  with 
precipitation 


92 


0  " 
—  -2? 

i-  to 

CD  O 


i-  O 
O  4)  — 
O)  >  0) 

S  8.2 

■<«(/) 


ALEXANDRIA  WSD  AP 
BATON  ROUGE  WS0  AP 
LAKE  CHARLES  WS0  AP 
N  0  M0 I S ANT  WS0  AP 
SHREVEP0RT  WS0  AP 


7 
8 
4 
16 


0.7 
2.1 
3.0 
3.0 
1.5 


A. 5 
5.9 
6.1 
6.3 
4,7 


17++ 
29  +  + 
22  +  + 
25  +  + 
25  +  + 


93 
8* 
91 
82 
91 


94  57 
88  59 
92  66 


89 


94  56 


62 


71 
65 
72 

67 
62 


0  15 
0  18 
0  17 

o!  19 


-  4.9 

-  6.0 

-  6.0 

42  6.0 

78  4.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
AUGUST  1973 


Station 

S  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

2 

MA> 
MIN 

lot 

8C 

9S 
75 

101 

7: 

102 
7; 

1  0« 
7< 

102 
7" 

10< 
81 

io: 

8 

lie 

82 

loe 

82 

in 

82 

11C 
3< 

11C 

83 

10< 
84 

107 
78 

106 
7t 

9S 
8C 

94 
77 

91 
74 

io: 

76 

ios 

7S 

107 
7! 

in 
75 

106 
75 

105 

7S 

ioe 

8C 

105 
7t 

96 
75 

104. 
75 

9e 

75 

102 
76 

103.5 
77.8 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN  EXP  STATION 


CENTRAL  05 
W00DW0RTH  ST'TE  FOREST 


EAST  CENTRAL 


LSU  BEN-HUR   EXP  STA 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


LOUISIANA 
AUGUST  197J 


Day    Ot  Month 


19   .09  ,27 


.12 


.21 
5 

94  94 

73  73 


15  .21  .07 

26  24 

101  92  1CI 

76  72 


.451  .21 
28  14 


29  30 


.23  .16 
2*  14 


6.77 
492 


247 
93.3 
72.3 


6.30 
731 
95.4 
71.6 


See  Reference 
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STATION  INDEX 

AUGUST  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMI L I  ON 

2 

2  9 

53 

92 

08 

10 

8A 

CITY  UF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

3  J 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA   FORESTRY  LOMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

11 

i  I 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAP  I DES 

3 

3  1 

24 

92 

18 

120 

MID 

MIQ 

c 

H 

NATL   WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

RUBERT  S.  MCCLENDON 

ANTIQCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA   FORESTRY  tOMM 

ASHLAND  2  s 

0349 

04 

IN  A  1  0  M  I  lULntb 

11 

32 

07 

9  3 

06 

225 

8A 

8A 

H 

cninMiiM  r  mawtiw 

MJLUHUIN     b  »     H A r\  1  I  IN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

9 1 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY   UF  BA5TRUP 

BATON  ROUGE  wSO  AP  R 

0549 

06 

E   BATON  ROUG 

8 

3  0 

32 

9  1 

09 

64 

MI  D 

MID 

c 

HJ 

k|  ATI         I.I  C  A  TUP  □       Cr~  Dl/TfC 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

9  1 

19 

15 

8  A 

H 

11C    rnQDC    nc  cm/"Tmccuc 
Uo   COKPa   Ur  ENGINEERS 

BEAVER   FIRE  TDWER 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEEKMAN  3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

91 

51 

107 

8A 

CLOSED  1/1/73 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1 1 

3  1 

38 

92 

1 1 

200 

9A 

IP 

H 

1    Dl  1  T  P  I   AMA       CUD  L  C  TO  V      1    l~l  M  KA 

LUUi5iANA   FURbSIRY  COMM 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

UIENVILLfc 

11 

3<; 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

CflllTUCOM     M  A  T  1  1  U  A  1       PAS  Tn 

5>UUIHtKiN    NAIUKAL    GAS  GU 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSSIER 

11 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

LOUISIANA  FURfcS TRY  CDMM 

BQGALUS A 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

39 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  Z  L L LERBAC H  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1157 

09 

rLAtJUtnlNtb 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

C 

HJ 

IN  A  1  L    WtAintK  otKvlOt 

BUNK  I  E 

1287 

05 

A  1 1  n  V  C  1    1    E  c 

AVUYfcLLcb 

2 

3  0 

57 

92 

10 

80 

8  A 

8A 

H 

GILBERT  GUUA 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OU AC  H I TA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8  AC 

H 

L   S   U  NORTH  LA   EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HUSH 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

1 1 

32 

19 

92 

27 

180 

8A 

8A 

H 

GUY  E  TRAYLOR 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

3o 

52 

9  1 

01 

180 

5P 

3A 

C 

H 

KENNETH  M.  CAIN 

COCODR  I  E 

1929 

09 

TERREBONNE 

5 

2  9 

16 

90 

39 

5 

8A 

8A 

INACTIVE  7/29/66 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

1 1 

3  1 

31 

92 

43 

90 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  7/19/73 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

9  2 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

t2 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R.  OTT 

L  u 1  TUN  VALLEY 

2121 

01 

lil  C  D  C  T  C  D 

11 

3/. 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

n  i  id  v     v/         a  i    i  Cm 

RUBY    V.  ALLtN 

r  n  ii  t  m  ^  x  n  M     /.     ■   k.  ,  \ 

CUVINGTUN        N  N  W 

2151 

06 

CT      X  A  M  (J  A  M  V 

bT    1  AMMAN  Y 

6 

3  0 

32 

9  0 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

i        r  n  i  i     i  n  b  c\/ 

SI    JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY   EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

3  0 

15 

92 

22 

25 

8A 

3  A 

H 

RICE   EXPERIMENT  STA 

i*  1  1  D  X  T  C       1  CCf" 

CURTIS    1  SiE 

2235 

01 

D  n  C  C  T  C  D 

bio  ->  1  L  R 

1 1 

32 

25 

93 

38 

155 

8  A 

c 

i    ell     n  c  n     n  T  i  /  a  n     \i  i  v/     r  y  n 

LSU   RtD   RIVER   VLY  EXP 

DE    QUINCY   t  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND   IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

P  L AWUEM 1 NE5 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQ  PARISH  EXP  STA 

DUN A L DS UN V I L L E    3  E 

2534 

09 

A5C  b  NS I  UN 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

a  r-     t  kini  I c  x-o  t  r  f         w  m f 

CF    INDUSTRIES*  INC 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8  A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CU 

EPPS   6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C 

H 

TRUCKLINE  GAS  CO. 

C  1  1  '  1  T  r  r 

2981 

05 

t   i  a  ki  n  d  v 

J  1      L  A  IN  U  "  T 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

D  fiVMC     U  COMTUMIIT 
RUT  IN  t  rUlNltlNUI 

r  ARM t R  vl LLt 

3079 

02 

1  1 M  T  DM 
UN  I  UN 

9 

3  2 

46 

92 

24 

170 

5  P 

5P 

H 

II           11           TUI  ID  f  THM  in 

H.    W.    THURSTON*  JR. 

FRANKLIN   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

2  9 

49 

9  1 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA.  ELECTRIC  CO 

CZ  □  A  M  1/  l    I  M  T  ("1  M      1      C  i  i 

rKANKLINION   3  bW 

3327 

06 

I.I  A  CUT  MTTHM 

W ASH  I NGTUN 

10 

30 

49 

90 

1 1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

13 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE   PARISH  SHER  D 

GLUSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

1 1 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

^  n  M  m  A  i   i~:  c 

GUNZ  AL  E  b 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

3  0 

14 

90 

54 

10 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GURU™     r  1Kb     T  Q  W  C  P 

3741 

04 

N  ATL  n  I  T  UL  Hfc  5 

1 1 

3  1 

25 

92 

54 

360 

5P 

IP 

H 

LOUISIANA   FORESTRY  COMM 

GRAND  CDTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECQRE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

1 1 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

WALLACE  DtSADIER  JR. 

ur\mNU     1  jLl  iNU 

3815 

09 

IFEFF-RC.riN 
JCrrCrvjUIN 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

c 

thum    nc    f*  D  A  hi  n     T*U  LT 
TUWIN    Ur    GKAINU  loLt 

3  8  64 

06 

w  1     n  t  L  t  In  A 

6 

3  0 

30 

9C 

40 

225 

8  A 

SA 

H 

TUWN  OF  GKEENSBURG 

r  D  r  c  M  l.l  C  1    1       C  n  n  T  M  /•  C 

GRcENWtLL  bPRilNGi 

3867 

06 

E   BATON  ROUG 

6 

3  0 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.    LAURA   L.  CAMPBELL 

ro  c  cMufinn   c  t  □  c    x  n  i.i  c  d 

3877 

0 1 

C  A  DDQ 

1 1 

3  2 

25 

94 

00 

350 

1  P 

LA  FORESTRY  CUMM 

HACK  BERRt    o  S5W 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

u  a  m  m n m  n    n  Mm 
n  Arl  HUN  U    5  1NW 

4034 

06 

x  a  hi  f  i  n  a  un  a 

1  ANG 1 P AHU A 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

5P 

5P 

H 

LOUISIANA   FORESTRY  COMM 

J  A  MM  A     Tl  C. 
P|  A  IN  IN  M     J  J 

4050 

0 1 

DCn      D  Ml  r  D 

KtU  KivfcK 

1 1 

3  1 

54 

93 

21 

125 

3  A 

CHARLES  D  WOOD 

UAUD  !  CIIMQllDr     i  n,  1/     Kin  *5 
MAKKibUINDUKG    LUCK    N  U  ^ 

4100 

05 

C  A  T AHOU  L A 

9 

3  1 

47 

9  1 

49 

60 

BA 

c 

INACTIVE  4/6/72 

HAYNESVILLE   2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

3  t 

57 

93 

10 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINeSTQN  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

1 1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C.  MORRISON 

umir-PC   r  ad  ncic 

4288 

04 

CAD  T  M  C 
5  A  D  I  N  t 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

LI  DM  CD    cyD  CT.Tlnrj 
nuiicr\    CAT    Jl  A  1  1  U  IN 

4355 

02 

I L  A  1 bURNfc 

1 1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8  A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HITS  STflN 

4398 

01 

r  a n nn 

U 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C.  GRAVE5 

n  ij  ij  n  m 

4407 

09 

5 

2  9 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

USDA-SUGARC ANE  FLO  STA 

ICAMCDCTTC     CvD  CTA 
JCANCKCIIe    r  X  r    b  1  A 

4674 

08 

I  B  E  R  I  A 

2 

2  9 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

USDA  £,  LSU 

1  C  fu  M  T  Ki  r  c 

4700 

07 

r  r  C  HAWTC 

Jthr  UAvlb 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION  E  BLANCHARD 

JtiNNllNWJ  c. 

4702 

07 

JErr  DAVI5 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NALT  WEATHER  SERVICE 

inMLConon   croc  tiiucd 
j'jiNtiDUKU    rIKt  TUWtK 

4732 

02 

i  a  f  u  c  n hi 

JACKSON 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA   FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LUCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

3A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN   8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNK L I NE  GAS  CO 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

c 

MRS   LILLIAN  ALEXANDER 

KENT WOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER   3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

11 

3  2 

25 

93 

28 

175 

3A 

UNITED  GAS  P-I^fLINE  CO. 
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STATION  INDEX 

AUGUST  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

L-UUJN  1  Y 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

(JDbtnVLn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES) 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

MUNICIPAL  PGWER  PLANT 

LAFAYETTE  F A A  AP 

5026 

Vti 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U  S   FED   AVIATION  AGtNCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

oo 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

3  0 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

C ALCAS I eu 

4 

3  0 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

3^ 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C.   R.  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNUN 

12 

3  1 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

c 

H 

JAMES  M.  MILLER 

LOGANSPQRT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

3  1 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

c 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LGNGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

114 

7a 

JOSEPH  R  SHAW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E   BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

BA 

8A 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

MAMDU  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

7 

3  0 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  V  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSVILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

BA 

TUWN   OF  MARKSVILLfc 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

0  1 

RED  RIVER 

11 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

41 

91 

45 

30 

SA 

8A 

H 

RUTH  T.  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

3  0 

11 

92 

35 

16 

8A 

RAYLN  FALL 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

11 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

c 

H 

W.    G  .  SrAKKMAN 

MITTIE   2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

7A 

THOMAS    V.  BURNIIT 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MDNROE  CITY 

6310 

02 

OUACHITA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

0 

CITY  OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

2V 

41 

91 

11 

5 

8A 

8A 

c 

U.S.   CORPS  OF  ENGKS. 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

11 

3  1 

46 

93 

05 

130 

5P 

5P 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

r 1  1  1    C      C         DtCCADTU      I  MET 

GUlr    3  •    KtbtAKLn    1  IN  5  1  . 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

5 

2  9 

57 

90 

05 

- 

MIO 

NATL    WEATHER  SEKVlCt 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

2V 

59 

90 

15 

4 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

NATL    wEATnEK  bEKVILt 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

K 

6666 

09 

URLEANS. 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG   AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  jOUROAN 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

URLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MID 

ii      n      cur      a m 1 1   y T c      n 1 1 

IN  •     U  •     .)nui     A  IN  U     n!I\«  DU. 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

3  0 

41 

9 1 

22 

45 

8  A 

8  A 

H 

r  a  mim    li  cr    Quia    rnnP    t  nic 

LAO  UN    fc  L  fc  L     rWK    LUU"  1INL 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

103 

7  A 

i  c  riM  a  d  n    a  DTiuiMnwn 

OAK  GPOVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

23 

115 

8A 

J   D  SANFORD 

OAKNOL  I A 

6911 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E  •  DREHER 

OBERL IN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

i  illiTCTAMA      CDDUCTDV     f  PIMM 
LUUlblAUA    PUKt  J  1  Ki  Uljrlrl 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE   LlNfc  CD 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HARULD  L •  BAQJE 

PARAOIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

6 

4P 

4P 

H 

R.   MELANCQNj  JR. 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

ii  ^  rnRP^  riF  fngtnfers 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

1  P 

I  nil  K  I  AMA    FflRf-VIRY  LflMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

11 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

1   U  n  M     (J  A  i\l  n  L-  D  C  ID 

LtUlN    iAINUtKiji    J  r\  . 

QUARANTINE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

piCl  Ta    MAT    WTiniTFf-     K  F  K 
U  C  L  1  A     IN  Ml      niLLVLlrC     nCr  » 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

8A 

H 

rnncuAi  iv    ci  ir  a  d    uct    r  n 
GUULHAUa    jUyAlv    Kfcr    V*  U 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

LA    WLULr     U    r  I  in  LUnll 

RODESSA 

7950 

01 

CADDQ 

11 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS.    JO  B.  HAKTSELL 

ROSEPINE   EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

L5U  WEST  LA  EXP   SI  A 

RUSTQN 

8065 

02 

L I NCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY   QF  RUSTON 

RUSTON-L A  TECH  UNIV 

8  067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVEKSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

39 

50 

5 

5P 

5P 

cnilTUCDM     WATI      r  A  c  fn 
bUU  1  MCKIN    IN  AIL    uttj    L  u  . 

ST  FRANC  I S V I L LE  6  SE 

8137 

06 

W  FELICIANA 

8 

30 

43 

91 

18 

60 

5P 

5P 

ronuiM   7Ci  i  c  o  q  a  r  w   r  n  h  D 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

Nt    LA    EaPcRIMcNI    i  I 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGEL INE 

2 

30 

51 

92 

16 

50 

c 

CtNlRAL    LA,    ELbCIKIL    L  U 

SCHRIEVER 

8295 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

15 

6P 

6P 

H 

rnMDAh     M         |    CD|  AMI" 
CUINKAU    n  •     L  t  O  L  A  IN  L 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

I  RUT C TANA    FflRE^TRY  LnMM 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

11 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

c 

HJ 

mati     ucatucd    c  c  d  im  r  p 
NAIL    WtATntK  jcKVllt 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

7A 

.■ii  r     r  fi  nMrM     D     u  A  □  A  1  AIC 

MKb    C  AR  ME  N   K  KABALAib 

SIMPSON  10  ESE 

8515 

04 

VERNON 

4 

31 

13 

92 

50 

220 

7A 

INACTIVE  4/1/73 

SINGER 

8519 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

39 

93 

25 

150 

8A 

REV.    BOBBY   N.  PARISH 

SLIDELL 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

8A 

H 

NQAA-NATL  WEATHER  SeRV 

SPEARS VILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

JACK  N.  HULLIS 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

11 

33 

00 

93 

27 

240 

7A 

c 

A.   D.  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA   FORESTRY  COMM 

STER  L I NGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER       LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

175 

7A 

MISS   NET A  A.  TURNER 
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STATION  INDEX 


LUUISI ANA 
AUGUST  1973 


DE 

OBSERVATION 

d 

2 

W 

W 

Q 
D 

TION 

TIME  AND 

S5 

O 

O 

H 

TABLES 

STATION 

INDEX 

DIVIS 

COUNTY 

< 

[_ 

ELEVA 

DRAIN 

LATI' 

LONG 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

OBSERVER 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

13 

93  23 

12 

8A 

8A 

INACTIVE  8/1/72 

TALlULAH  2  SW 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91  13 

85 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  6/22/73 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

5 

2V 

47 

92  12 

14 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEtRS 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

3  1 

35 

91  26 

60 

8A 

C 

V  I  DAL  I  A  FIRE  UEPT 

WESTDALE   3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

11 

3^ 

08 

93  30 

140 

7A 

7A 

H 

ABSOLUM  P.  DILL 

WINNFIELD  2  W 

9803 

02 

WINN 

11 

31 

56 

92  41 

160 

6P 

7A 

C 

H 

ESTES  B.  BOZEMAN 

WINNSBORQ 

9806 

03 

FRANKLIN 

9 

32 

09 

91  42 

80 

8A 

8A 

c 

H 

LOUISIANA   FORESTRY  COMM 

WINONA  FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

11 

32 

02 

92  39 

220 

IP 

LOUISIANA   FORESTRY  COMM 

WOQPWORTH  STATE  FOREST 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

3  1 

08 

92  28 

90 

9A 

9A 

9A 

H 

LA.   FORESTRY  COMM 

t  DRAINAGE  CODE:  1-ATCHAFALAYA  2-BAYOU  TECHE- VERMILION  3-BLACK  4-CALCASIEU  5-GULF  OF  MEXICO 
6-LAKE  PONTCHARTRA I N  7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI  9-OUACHITA  10-PEARL  11-RED 
12-SABINE 


USCOMM-NOAA-ASHEV I LLE ,   N.C.  10/1/73-890 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations,   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.    Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,    bare.     Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,   Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


e-  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  annual 
hecks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building. 


Subscript  ion  Price 

summary.       Make  checks  payable  to  Depar 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 
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U  S.  DEPARTMENT  OE  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N  C  28801 


COM  210 


FIRST  CLASS 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


LOUISIANA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

3       STATIONS  95       DATE  11+ 

LOWEST  TEMPERATURE 

3       STATIONS  50       DATE  20+ 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 

ABBEVILLE  19.99 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 

LAKE  PROVIDENCE  3.50 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 

JENNINGS  7.60     DATE  05 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  1973 


Temperature 


n 


No.  o!  Days 


Precipitation 


NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
LOGANSPORT  4  ENE 
M I N  D  E ; : 

PLAIN  OEALING 
SHREVEPORT  WSO  AP 

WESTDALE   3  SW 

DIVISION 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL 

BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
FARMERVILLE 
HOMER   EXP  STATION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
WINNFIELD   2  M 

DIVISION 


NORTHEAST  C 

BASTROP 

EPPS   6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

WINNSBORO 

DIVISION 


WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM   FIRE' TOWER 

LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
DI  VIS-ION 

*       »  « 

CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BE  L  AH   FIRE  TOWER 
BUNK  I E 

GRAND  COTEAU 

HINFSTON  4  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 

MAMOU  *  S 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 
OLLA   3  SSW 

WOOOWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

COVINGTON  4  NNW 

FRANK  LINTON  3  SW 
GREENSBUP.  G 
HAMMOND  3  NW 
LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
ST  FRANCISVILLE 


SL I  DEL  L 

DIVISION 


85.7 
87.7 
86.7 
83.6 
83.9 

86.9 


86.4 
86.2 
86.5 
87. 7M 
85.6 

85.9 
87.3 
84.5 
86.2 


88.0 
86.7 
86,5 
86.0 
86.4 


86.  I 
87.3 
67.  3M 
87.0 
86.2 

87.7 


87.1 
85.8 
87.3 
87.5 
86. OM 

86.9 
86.4 
88.  1 
65.7 
85.9 

86.7 
86.0 


88.3 
87.5 
87.8 
86.2 
86.4 

87.7 
87.4 
86.6 
85.9 


66.8 
66.5 
67.1 
66.3 
65.9 

66.5 


68.0 
68.4 
66.8 
68.  1M 
66.4 

68.9 
68.8 
67.7 
66.8 


68.7 
68.2 
69.4 
68.8 
68.2 


66.5 
65.7 
67. 3M 
66.1 
66.9 

68.7 


70.2 
68.6 
68.9 
69.5 
70. 2M 

68.0 
70.1 
70.1 
71.2 
70.3 

69.4 
66.0 


69.5 
72.2 
68.1 
68.8 
68.9 

67.6 
66.7 
69.4 
68.8 


76.3 
77.1 
76.9 
75.0 
74.9 

76.7 

76.2 


77.2 
77.3 
76.7 
77. 9M 
76.0 

77.4 
78.  1 
76.  1 
76.5 

77.0 


78.4 
77.5 
78.0 
77.4 
77.3 

77.7 


76.3 
76.5 
77. 3M 
77.6 
76.6 

78.2 

77.  1 


78.7 
77.2 
76.  1 
78.5 
78. 1M 

77.5 
78.3 
79.1 
78.5 
78.  1 

78.  1 
77.0 


78.9 
79.9 
78.0 
77.5 
77.7 

77.7 
77.1 
78.0 
77.4 


78.3 
78.1 


.7 
2.4 

3 


1  .  3 
.  1 


.Z 
1.1 


7.13 
8.56 
5.80 
5.68 
6.39 

6.53 

6.66 


11.27 
7.94 
7.91 
6.08 

10.10 


9.34 
6.48 
5.96 
6.72 
5.40 

5.64 

6.59 


7.98 
9.53 
8.90 
8.99 
12.62 

7.56 
7.02 
15.34 
11.39 
14.42 

8.97 
6.43 
8.48 


12.65 
13.08 

6.65 
10.74 

7.91 

8.19 
10.71 
11.72 
11.11 


6.30 
9.91 


3.16 
4.11 


2.32 
2.80 


6.40 
5.32 


9.56 
2.33 


2.94 
2.67 
2.91 
2.20 
1  .95 

2.18 


3.07 
1.86 
2.26 
3.32 
3.66 

1.30 
2.80 


2.41 
1.51 
1.40 
1.38 
1.54 


3.30 
2.10 
2.52 
2.73 
2.34 

3.15 


2.96 
3.10 
3.86 
2.48 
5.04 

2.40 
2.40 
4.50 
2.32 
4.47 

3.04 
2.77 
2.98 


5.76 
6.31 
2.40 
3.21 
2  .20 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^\V^ 

5cP  TEMBcR 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

N 

o.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

|    .10  or  More 

|    .50  or  More 

1.00  or  More 

5  » 

.  I 

!  1 

am 

*        *  * 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY   EXP  STATION 

86.1 

69.5 

77.  A 

91 

1 

58 

19 

0 

3 

0 

0 

0 

16.91 

12.91 

4 

77 

5 

.0 

0 

13 

6 

5 

DE   OUINCY  4  N 

87.8 

67.8 

77.8 

94 

2 

59 

20  + 

0 

I  | 

o 

14.73 

5 

8  5 

5 

.0 

0 

12 

8 

3 

DE   R I  ODER 

87.3 

68.6 

78.0 

9  2 

10  + 

5  9 

1 9 

1  1 

9 

0 

0 

.  0 

o 

1  0 

3 

ELIZABETH 

87.6 

66.'. 

78.0 

-       .  1 

92 

30  + 

58 

19 

0 

1  z 

0 

0 

o 

8.63 

4.61 

3 

28 

5 

.0 

0 

9 

4 

3 

HACKBERRY   8  SSW 

85.1 

74  ,2M 

79. 7M 

89 

10+ 

66 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

15.72 

6 

06 

5 

.0 

0 

13 

7 

3 

JENNINGS 

67.7 

71.7 

79.  7 

.9 

92. 

1 

60 

19 

0 

^ 

0 

17.04 

12.33 

7 

bO 

5 

.0 

0 

12 

6 

3 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

86.3 

72.6 

79.5 

90 

21  + 

64 

20  + 

0 

2 

0 

0 

0 

16.08 

11.70 

3 

9  8 

5 

.0 

0 

14 

8 

5 

LAKE   CHARLES   WSD  AP 

7 1  •  5 

6  3 

4 

0 

0 

0 

1  2 

.  0 

1  1 

£ 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

38.2 

Toil 

79i2 

93 

15  + 

59 

19 

0 

14 

0 

0 

0 

14.25 

5 

87 

5 

.0 

0 

12 

7 

4 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

86  •  3M 

73 .  3M 

79 .  8M 

80 

16  + 

65 

19 

o 

0 

0 

0 

0 

16.70 

7 

2  5 

it 

.  0 

o 

1  l 

9 

4 

85.9 

T1.5 

78.7 

90 

12 

60 

20+ 

0 

18.77 

5 

60 

5 

.0 

0 

12 

8 

6 

DIVIS ION 

78.8 

.5 

15.12 

10.70 

.0 

*      *  * 

SOUTH  CENTRAL  OP 

CARVILLE   2  SW 

86.8 

T  1 , 3 

79.1 

9  1 

1 1 

59 

1 9 

0 

7 

0 

0 

0 

15.58 

•  0 

i  3 

FRANKL I N  3  NW 

86.6 

T1.3 

79.0 

92 

26  + 

60 

19 

0 

6 

0 

0 

0 

16.41 

5 

5 

.0 

0 

15 

6 

3 

LAFAYETTE   FAA  AP 

86.3 

72.1 

79.2 

1.1 

90 

25  + 

59 

19 

0 

4 

p 

0 

0 

16.15 

11.98 

4 

41 

5 

.0 

0 

15 

9 

7 

MORGAN  CITY 

86.2 

71.5 

78.9 

.0 

91 

27 

63 

19 

0 

3 

0 

0 

0 

18.00 

11.24 

4 

5 

.0 

0 

15 

9 

4 

NEW   IBERIA   5  NW 

86.9 

71.3 

79.1 

90 

27  + 

61 

19 

0 

a 

o 

0 

19.28 

6 

0  3 

5 

.0 

0 

14 

9 

5 

DIVISION 

79.1 

17.08 

11.73 

.  0 

*       *  * 

SOUTHEAST  00 

BflOTHVILLE  WSO 

85.9 

74.  1 

eo.o 

90 

29 

66 

21 

0 

l 

0 

0 

0 

5.06 

1 

12 

4 

.0 

0 

1  2 

3 

1 

DIAMOND  4  NW 

86.1 

69.4 

77.8 

92 

26  + 

61 

21 

0 

5 

0 

0 

0 

5.65 

1 

52 

30 

.0 

0 

11 

3 

2 

DONALDSONVILLE   3  F 

88.6 

71.4 

80.0 

.9 

92 

8 

60 

19 

0 

1  g 

Q 

o 

(1 

10.69 

5.29 

3 

0  6 

13 

.0 

0 

12 

6 

4 

GALL IANO 

86.7 

72.6 

79.7 

9i 

24  + 

63 

20  + 

0 

5 

0 

0 

0 

11.47 

1 

80 

7 

.0 

0 

14 

9 

5 

HOUMA 

86.0 

71.2 

78.6 

.3 

90 

26+ 

61 

19 

0 

2 

0 

0 

0 

19.41 

12.78 

3 

90 

14 

.0 

0 

13 

10 

10 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP  R 

86.8 

72.6 

79.7 

1.4 

93 

24 

63 

21  + 

0 

7 

0 

0 

0 

11.07 

6.04 

2 

26 

13 

.0 

0 

1  3 

8 

2 

NEW  ORLEANS   AUD  WSO  CI  R 

86.2 

74.6 

80.4 

1.5 

90 

28  + 

65 

20 

0 

3 

0 

0 

0 

11.94 

5.53 

2 

"8 

6 

.0 

0 

13 

7 

4 

DADAnTQ    7  C 

86.3 

70.6 

78.5 

90 

11 

59 

19 

0 

1 

8 

0 

0 

14.05 

8.09 

2 

75 

13 

.0 

0 

16 

)  1 

5 

QUARANTINE 

85. 9M 

75. 9M 

80. 9M 

89 

15  + 

70 

20+ 

0 

0 

0 

0 

0 

4.33 

1 

17 

5 

.0 

0 

12 

3 

1 

RESERVE 

85.8 

70.6 

78.2 

-  .5 

90 

25  + 

59 

20+ 

0 

2 

0 

0 

0 

10.88 

5.74 

2 

90 

6 

.0 

0 

12 

8 

4 

SAINT  BERNARD 

87.7 

71.4 

79.6 

94 

11  + 

60 

20 

0 

8 

0 

0 

0 

10.54 

2 

72 

13 

.0 

0 

13 

8 

4 

SCHR I  EVER 

87.5 

70.9 

79.2 

92 

22 

59 

19 

0 

11 

0 

0 

0 

15.08 

2 

20 

6 

.0 

0 

15 

9 

9 

DIVISION 

79.4 

.2 

10.85 

4.22 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHWEST  Q 

BOOCAU  FIRE  TOMER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS   1  SSE 
CLOSTSR  1  W 
GREENWOOD  F IRC  TOWER 

H ANN A  3  S 
HOSSTON 
KEITMVILLE 
KORAN 

LCCANSPORT  4  ENF 

MANSFIELD  3  WSH 
HINDEN 

PLAIN  DFALINC 
R0OE5S A 

SHREVEPORT  WSO  SP 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE   3  NF 
CALWQUN  EXP  STATION 
CHATHAM 

COLUMBIA  LOCKS 

F ARME* V I LLE 
HflYNESVlLLE   2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   F A A  flP 
MONROE  CITY 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE   FIRE  TOwER 
STERL I NCTON 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS   6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  &ROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  ST  A 
WlNNSBORO 


UE  ST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TDwER 
GRAND  ECDRE 
HOOCES  GARDENS 

LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINF   EXP.    S  T  A  . 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOMER 
BEL AH  FIRE  TQmER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  4  S 

MARKSVILLF 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

DLL  A  3  SSW 

OPELOUSAS 
SIMMESPORT 
VI  DAL  I A  NO  2 
WOOOWSRTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 


ABITA  SPRINGS  F I RF  TWP 
AMJTE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

BOGALUS A 

CLINTON 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKLINTON  3  Sw 
&REENSBURG 
GREENwELL  SPRINGS 
HAMMOND   3  NW 

KENTHOOD 

LSU  8EN-HUR  EXP  STA 
OAKNOLIA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  I 
PINE   GROVE    FIRE  TOWER 

ST  FRANCISVILLE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIOELL 

SPRINGV I  LIE  FIRE  TOWER 


SOUTHWEST 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE   OUINCY  4  N 
DE  R I  DOER 
ELIIARETH 


Day  of  Month 


Tol 

'  r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 1 

7 

 r 

8 

9 

1 

10 

1 1 

1 2 

1 

13 

14  j 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  ] 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29  | 

30 

7.5* 

.25 

.35 

2.67 

1.07 

7.13 

.72 

.11 

'l94 

'.yo 

.22 

.05 

.07 

1.30 

8.73 

.  10 

.11 

1 ' 1 " 

*  j:' 

•  04 

•  65 

.53 

.  76 

1 .45 

.  10 

.OB 
.72 

2 . 50 

6.89 

.25 

3.  0 

1 

' 

.15 

.76 

6.62 

.36 

.37 

2.14 

.66 

.22 

1 

.05 

T 

.02 

.42 

7 

T 

.05 

1  .04 

5.77 

T 

.61 

2.93 

6.71 

T 

.  10 

2.66 

'.a? 

.39 

■  02 

T 

.03 

J 

.11 

2'.57 

T 

3.8! 

.02 

1.98 

.95 

.11 

.34 

.11 

.65 

.03 

8.56 

.  .  35 

.30 

2.67 

.19 

.01 

.93 

.  19 

2.55 

5.80 

.13 

2.91 

.85 

.30 

.70 

.53 

.38 

5.68 

•  06 

2.20 

1.31 

.02 

.05 

.  93 

.19 

.09 

2.10 

Z<  u 

•  05 

.05 

1.95 

1 .02 

6.39 

■  03 

T 

1.46 

1.95 

.  6 

7 

•  01 

.57 

.87 

6.36 

2.07 

1 .02 

1.87 

•  02 

.08 

.82 

.48 

6.53 

,08 

.  1 1 

2.18 

1 .09 

.30 

'  ^  - 

• 

.  1 2 

.  1 5 

11.27 

.  7  6 

.27 

1 .05 

2  -  *  - 

3.07 

.21 

.37 

* 

.88 

7.94 

.80 

1 .07 

;  ' 1 J 

1  5  $ 

•  ^  - 

_ 

x 

.  59 

1.16 

4.59 

T 

.55 

.88 

2.37 

.06 

6.08 

.10 

.32 

.61 

3.32 

.36 

.48 

7 

T 

.38 

.51 

8.11 

.05 

.41 

.62 

.68 

10.10 

3!o2 

175 

3.66 

■  43 

.07 

.37 

1.37 

.41 

6.32 

.07 

.62 

1.67 

1.00 

.86 

.13 

.06 
.17 

.57 

1.30 

5.66 

.72 

5.25 

T 

.96 

.96 

1.30 

.17 

.27 

.16 

.82 

.03 

.58 

7.37 

•  61 

2  .BO 

:  .  2  . 

,06 

1.23 

5.25 

.03 

7 

'94 

.53 

.02 

.  . 

1*2? 

*47 

,  56 

1.05 

s!71 

'46 

2*10 

1*20 

*05 

'  -  c 

10 

.07 

7.94 

.50 

1.62 

2.26 

.17 

•11 

7 

1.03 

.45 

.07 

7 

.82 

.91 

6.99 

T 

.54 

2.15 

1.35 

.76 

.06 

.22 

.01 

.  10 

T 

.01 

.56 

1.07 

.14 

5.60 

.52 

5.02 

T 

•  13 

' 

4.61 

1.10 

25 

*50 

1*08 

1 '  V'' 

03 

.15 

.45 

4.72 

1st 

.41 

.  36 

l!38 

.45 

.55 

.06 

.02 

.23 

T 

.23 

5.62 

I  •  10 

.70 

.77 

1.54 

.04 

•  11 

168 

T 

.02 

1 

* 

9.34 

.45 

.12 

6.48 

.  !a: 

'.31 

2!  10 

l!»i 

T 

!°4 

T 

.60 

.33 

.23 

5.96 

1  . 12 

2.52 

.5? 

■ 

.06 

.06 

.74 

,44 

5.74 

"  W 

2 '  2n 

* 

1.02 

•  06 

T 

•  03 

5.65 

'  p  9 

,05 

*41 

6.72 

38 

2  73 

0" 

10 

.0 

o 

36 

T 

1  06 

5.40 

.01 

.41 

2.34 

.42 

•  01 

|73 

.39 

•  02 

.31 

.22 

.48 

5.64 

1.12 

3.15 

•  16 

.04 

T 

.14 

.22 

.81 

6.13 

.35 

2.7 

-  B  . 

.2. 

.  15 

1 

.37 

02 

.20 

24 

7.98 

.21 

.03 

.84 

2.08 

2.96 

.06 

.74 

.17 

.59 

7 

.02 

.25 

9.53 

i 1 

'  *  1  5 

^ '  74 

'  ^ 

3.10 

.  0  5 

"Si 

'  ?4 

11.63 

*5n 

1  ft 

*n 

.02 

,13 

.02 

•  0 

.23 

8.99 

27 

42 

■ '  a 

'  74 

46 

10 

1*65 

20 

'  ^ 

12.41 

.41 

.61 

2.83 

2.10 

.07 

.35 

.64 

.02 

.51 

3.46 

.47 

.24 

.26 

.44 

12  .62 

T 

1  •  70 

,72 

•  09 

.56 

.29 

7.58 

1.94 

.05 

,  02 

.  34 

T 

7.02 

'.'I 

15.34 

•  02 

.  30 

I'.iO 

4.50 

!  .00 

.05 

.20 

.71 

1.13 

2.-5 

lio9 

.05 

K20 

!b3 

.  10 

9.23 

1  1.39 

T 

T 

!28 

2 !  31 

.  .3; 

'.*0 

!si 

■  02 

!9B 

.03 

7 

2^03 

T 

.41 

.05 

.32 

1.73 

14.42 

.09 

.53 

1.14 

3.73 

.24 

.04 

.17 

.06 

,49 

4.47 

.07 

.37 

2.17 

.85 

8.97 

.38 

1.55 

.82 

.  39 

.  29 

.34 

8.43 

18.03 

10 

1  B 

1  13 

3  35 

2  60 

40 

29 

19 

2  75 

03 

.31 

1  6 1 

2  57 

10.74 

.04 

1.18 

.56 

1.38 

4.35 

.  oe 

.  15 

.10 

.28 

1.83 

T 

.06 

.55 

.18 

5.55 

.22 

.29 

.38 

2.30 

.16 

.09 

t 

.18 

.36 

.16 

.03 

.63 

.73 

8.48 

02 

9.28 

•  01 

.75 

1.16 

.62 

,  .07 

.  14 

■  01 

.02 

.12 

.04 

3.95 

.01 

.05 

.01 

1.32 

12.63 

.01 

•  £j? 

1  ?l 

■  :  0 

•  ^ 

.  *  ?A 

' '  n  b\ 

■  1:* 

13.08 

*3n 

'  Tit 

6.65 

.07 

■  02 

.  07 

.  02 

•  62 

2.40 

T 

•  02 

7 

•  5^ 

10.74 

65 

"70 

["  98 

1*25 

•  10 

•  18 

86 

3.21 

*41 

36 

7.91 

1.26 

.  03 

.16 

•  05 

2.20 

.31 

.  00 

.58 

8.19 

lot 

.  i  . 

.' V 

•  22 

.'33 

.14 

.08 

T 

.  ?4 

.37 

2.55 

.73 

!l7 

.29 

.17 

'|95 

10.71 

*11 

.  10 

2  .09 

11.57 

.11 

•  02 

•  07 

.  3 

.06 

4  .95 

.01 

•  02 

11.72 

.37 

!71 

.60 

.40 

3.46 

'.11 

■  22 

.37 

.14 

3.09 

!«9 

.02 

.90 

11.59 

4.30 

.20 

11.11 

.39 

'.3> 

1^80 

J.99 

.22 

•01 

.2.' 

.31 

•  03 

1 .89 

!o8 

•  02 

.40 

.69 

.61 

.04 

11.78 

.20 

.15 

.69 

1.07 

1.59 

.88 

.09 

.00 

.40 

3.83 

.33 

.  16 

1.79 

11.60 

.  5.. 

13. 19 

8.93 

.08 

.22 

.55 

1  . 70 

.75 

.10 

.40 

.30 

.35 

2.45 

.05 

.05 

.7B 

1.15 

6.36 

■  13 

; . ;« 

.72 

.32 

.60 

.30 

.01 

.25 

.49 

.70 

.38 

T 

7  7 

.77 

.26 

.02 

10.06 

.  |  7 

1.07 

1 .72 

'°4 

.97 

19.99 

.96 

1.46 

5.54 

2.99 

.  15 

.19 

,ft9 

.  S9 

2.00 

.32 

4.25 

.55 

16.91 

.07 

.93 

4.77 

1.90 

.46 

.48 

.11 

.10 

1.43 

3.20 

2.31 

.39 

.06 

.28 

.42 

14.73 

.02 

1.22 

.73 

5.85 

.75 

.49 

■02 

.07 

.06 

.82 

2.65 

.51 

.31 

.20 

T 

.33 

.30 

7.48 

.02 

.34 

! .  9 1 

1.12 

.34 

.35 

.27 

1-22 

.49 

.19 

.07 

.05 

.11 

8.63 

.41 

3.28 

1.48 

.45 

.22 

.06 

1.53 

.68 

■  03 

T 

.02 

.23 

.13 

.09 

15.72 

•  S 

.11 

.90 

6.06 

.77 

.11 

■  20 

.09 

.73 

3.90 

.47 

.39 

•  01 

1.11 

.01 

.50 

.36 

17.04 

•  U 

2.56 

7.60 

.09 

.03 

.0' 

.81 

2.56 

.13 

.93 

.96 

.16 

.32 

.04 

.34 

.24 

s  tallowing  Station 


DAILY  PRECIPITATION 


KAPLAN  6  5 

KINDER  3  w 

LAKE   ARTHUR  10  SW 

LAKE   CHARLES   ?  N 

LAKE  CHARLES  wSn  AP 

L0NCV1LLE 
MERHENTAU 
HI  TT  I E  2  SE 
OAKDALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

ROCKEFELLER  Wl  PEFUC 
SINCE" 
SUGARTOWN 
VERHlLinN  LOCK 


16. OS 
13.52 
19.96 


16.30 
12.26 
12.0! 
14.25 


1.53  1.86 


1.  15  4.50  3.0 
1.40  3.30  2.6 
3  3.98  3.0 


6  6.23  3.00 

0  3.30  2.22 

3  3.68  1.16 

1.09  5.87  .90 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


.  2  4 
.  79 


.23 
.04 


1.48  1.30 

T  1.10 

.19  .27 

.25  .77 

1.21  .11 

.20 


1,09     .77  1.70 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SW 
FRANKLIN  3  Nw 
JEANEBETTE  EXP  STA 
LAFAYFTTE   F  A  A  AP 


13.35 
15.58 
16.41 
18.68 
16.15 


■0  .32  1.30 

1.25  3.95  3.60 

.17  5.70 

.41  5.59  1.53 


.69  .40  1.78 

.65  .71  ,42 

.23  .10  2.02 

.19  1.37 

.29  1.96 


.44 
1.15 


■98     .16  .05 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
DONALDSONVILLE   3  E 
GALLIANO 
HOUHA 

NEW  ORLEANS  NF  wSO  Cl 
NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  OPLFANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOUROAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  HETAIRIE 

PAR  AO  I S  7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 


10.69 
11.47 
19.41 

11.08 
11.07 
11.94 
12  .57 
9.6 

10.31 
11.28 
10.51 
9.23 
12.21 

14.05 


.47 


1.22 
1.25 
1.20 
1.51   1.20  1.15 
1.42  1.78 

1.84 


.21  .53 
.03  1.45 
.57  1. 


1.02  1.00 


.82  1.05  2.46 

.67  .92  2 

.65  1.13 

•54  1.00  1.22 

1.14  .77  1.91 

.50  2.15  1.55 

1.17  .01 

.75  .47  2.90 

1.20  1.04 

1.72  1.B2  2.20 


1.82 
1.47 
1.13 


.67 

.40  2.30 
1.16 
.27  1.01 
.21 
.72  1.61 


1.35     .07  1.88 

.06 
.67 

.77 


.05  l.ll 
.04  .98 
.27  .43 
.01     .04  .72 


1 .00 
.25 
.43 


DAILY  TEMPERATURES  louiiun. 


Day  of  Month 

a 

01 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7  ! 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

U 

15 

IB 
16 

17 

18 

19 ; 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  * 

NORTHWE  ST 

H 

COTTON  VALLEY 

MAX 

91 

92 

89 

86 

78 

77 

85 

90 

90 

91 

90 

85 

82 

87 

a  5 

8 1 

64 

84 

76 

8  0 

66 

SB 

67 

87 

92 

88 

83 

87 

80 

64 

85.7 

Mm 

69 

70 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

71 

71 

73 

71 

69 

66 

65 

63 

61 

61 

55 

55 

63 

63 

65 

66 

72 

67 

67 

74 

56 

56 

66.8 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

95 

93 

87 

86 

81 

86 

91 

92 

92 

93 

86 

68 

63 

87 

66 

8  6 

87 

84 

84 

86 

88 

88 

88 

84 

89 

90 

90 

85 

86 

85 

87.7 

MIN 

69 

70 

71 

70 

72 

70 

73 

76 

73 

74 

70 

69 

66 

56 

62 

63 

5' 

57 

6,' 

61 

62 

63 

69 

73 

61 

67 

68 

56 

5B 

66.5 

MINDEN 

MAX 

91 

93 

89 

86 

78 

77 

84 

90 

90 

92 

92 

83 

85 

87 

66 

83 

84 

66 

78 

8? 

88 

90 

91 

83 

93 

90 

89 

88 

B3 

85 

86.7 

MIN 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

7  2 

72 

74 

71 

69 

68 

63 

64 

62 

60 

55 

55 

63 

64 

66 

66 

70 

69 

69 

72 

58 

56 

67.1 

plain  oealIng 

MAX 

89 

9C 

as 

84 

77 

7  6 

82 

8  6 

68 

90 

90 

85 

82 

65 

83 

79 

62 

83 

74 

80 

86 

87 

85 

84 

84 

85 

87 

85 

78 

79 

83.6 

MIN 

70 

71 

71 

71 

68 

70 

72 

7  3 

72 

73 

73 

71 

66 

67 

65 

61 

6  2 

59 

55 

57 

6? 

63 

64 

66 

70 

70 

68 

69 

54 

55 

66.3 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

91 

8? 

8- 

75 

77 

86 

86 

88 

90 

89 

8  1 

84 

86 

84 

6  1 

62 

84 

75 

81 

85 

86 

84 

96 

85 

87 

86 

86 

78 

61 

8 1 

83.9 

MIN 

67 

71 

71 

71 

69 

73 

72 

73 

71 

74 

73 

72 

6e 

6  8 

64 

63 

64 

60 

56 

62 

61 

61 

64 

69 

68 

63 

64 

57 

54 

55 

65.9 

HESTPALE  3  Sw 

MAX 

91 

93 

90 

83 

77 

7B 

89 

9  2 

9  L 

93 

68 

64 

87 

84 

6  7 

85 

8  6 

86 

77 

84 

88 

89 

83 

90 

87 

8B 

88 

90 

87 

84 

86.9 

»          *  * 

MIN 

68 

71 

72 

71 

70 

72 

72 

73 

70 

73 

73 

71 

71 

67 

64 

63 

63 

61 

54 

S5 

61 

61 

62 

70 

70 

67 

67 

71 

55 

56 

66.5 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

94 

93 

B5 

78 

78 

ee 

89 

92 

92 

93 

62 

B6 

85 

87 

94 

64 

8  5 

77 

62 

89 

90 

88 

8« 

88 

89 

90 

69 

80 

Bh 

86 

86.4 

Mm 

69 

69 

72 

72 

72 

70 

74 

7  5 

73 

75 

75 

7  2 

71 

70 

66 

65 

63 

61 

55 

63 

63 

63 

64 

70 

70 

69 

72 

67 

59 

61 

68.0 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

93 

9! 

8' 

85 

81 

76 

84 

83 

89 

92 

9  2 

6  0 

86 

87 

6  7 

83 

6  5 

85 

77 

8  2 

89 

90 

89 

69 

88 

91 

90 

88 

85 

8  4 

86.2 

MIN 

70 

72 

72 

73 

73 

74 

76 

75 

73 

75 

75 

71 

71 

72 

67 

63 

64 

63 

54 

54 

6? 

63 

64 

66 

69 

66 

69 

72 

66 

66 

68,4 

CHATHAM 

MAX 

92 

93 

89 

83 

79 

76 

B5 

85 

9  0 

94 

92 

81 

85 

87 

66 

85 

86 

87 

79 

8  2 

86 

90 

83 

89 

88 

89 

69 

88 

83 

84 

86.5 

MIN 

66 

71 

70 

71 

72 

73 

74 

73 

70 

72 

74 

70 

70 

71 

69 

62 

62 

6? 

52 

53 

61 

61 

63 

64 

67 

64 

67 

70 

64 

65 

66.8 

FARMERVILLE 

MAX 

90 

8' 

64 

84 

60 

85 

85 

86 

92 

92 

91 

94 

94 

B7 

96 

88 

69 

84 

87 

66 

89 

89 

90 

89 

90 

88 

66 

85 

85 

87.7 

MIN 

70 

72 

72 

71 

71 

74 

74 

75 

72 

75 

73 

69 

69 

70 

66 

67 

68 

61 

50 

63 

66 

58 

64 

70 

66 

70 

72 

61 

65 

66.1 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

90 

92 

88 

85 

78 

76 

81 

89 

9  0 

91 

9  0 

85 

84 

66 

86 

81 

84 

65 

76 

81 

87 

89 

90 

63 

88 

89 

69 

86 

60 

84 

85,6 

MIN 

68 

71 

71 

70 

70 

72 

72 

74 

71 

73 

72 

70 

67 

66 

64 

63 

60 

59 

54 

57 

62 

65 

6  6 

65 

68 

66 

67 

72 

56 

58 

66.4 

MONROE   FAA  AP 

MAX 

89 

86 

66 

82 

77 

86 

85 

6  8 

91 

92 

80 

84 

88 

89 

84 

85 

86 

76 

80 

87 

86 

87 

89 

83 

90 

91 

89 

65 

84 

86 

85.9 

MIN 

70 

73 

74 

71 

74 

76 

77 

73 

75 

75 

75 

71 

7? 

71 

66 

64 

67 

59 

54 

60 

63 

62 

65 

71 

68 

66 

70 

72 

67 

66 

68.9 

MONROE  CITY 

MAX 

90 

88 

B6 

84 

80 

65 

85 

88 

91 

92 

90 

64 

89 

86 

86 

86 

67 

84 

86 

8  9 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

83 

86 

83 

86 

87.3 

MIN 

71 

72 

7? 

72 

72 

73 

75 

77 

72 

74 

74 

70 

72 

71 

67 

63 

65 

62 

50 

62 

66 

65 

67 

67 

70 

68 

69 

72 

67 

67 

68.8 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

92 

92 

89 

86 

79 

lb 

86 

86 

89 

92 

92 

8  0 

85 

88 

68 

83 

85 

95 

76 

81 

81 

89 

88 

78 

84 

87 

82 

77 

79 

80 

84.5 

MIN 

70 

72 

71 

71 

71 

72 

74 

74 

73 

73 

74 

70 

"71 

70 

65 

65 

64 

61 

53 

61 

63 

59 

63 

63 

66 

62 

70 

71 

70 

65 

67.7 

WINNFIElO  2  U 

MAX 

90 

89 

8! 

SI 

75 

85 

86 

90 

92 

91 

67 

84 

85 

87 

87 

85 

66 

7S 

82 

89 

90 

86 

68 

87 

86 

89 

88 

83 

84 

87 

86.2 

*          *  * 

MIN 

67 

7! 

72 

71 

72 

73 

74 

72 

70 

73 

73 

71 

70 

69 

63 

60 

64 

63 

53 

56 

60 

59 

5» 

69 

66 

63 

70 

71 

63 

65 

66.8 

NORTHEAST 

02 

BASTROP 

MAX 

9? 

91 

87 

86 

62 

66 

84 

99 

97 

94 

92 

87 

90 

68 

88 

65 

86 

75 

85 

88 

91 

90 

91 

90 

90 

91 

69 

89 

85 

86 

88.0 

MIN 

71 

73 

7? 

70 

72 

75 

75 

73 

73 

74 

73 

69 

72 

71 

65 

64 

6* 

61 

52 

61 

66 

65 

66 

72 

69 

69 

69 

70 

67 

67 

68.7 

EPFS  6  W 

MAX 

94 

9? 

8? 

86 

83 

76 

84 

85 

90 

91 

90 

92 

88 

69 

85 

83 

64 

B! 

74 

79 

37 

90 

90 

90 

88 

91 

90 

67 

89 

82 

86.7 

MIN 

76 

72 

71 

72 

73 

74 

75 

72 

74 

74 

7  4 

69 

69 

66 

66 

63 

62 

6  2 

52 

53 

6? 

64 

64 

72 

69 

68 

68 

70 

69 

67 

68.2 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

92 

SB 

6? 

87 

85 

80 

64 

6  5 

8  9 

93 

92 

88 

87 

69 

87 

81 

65 

86 

76 

78 

87 

8  9 

89 

90 

87 

90 

90 

88 

86 

84 

66.5 

MIN 

71 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

73 

74 

76 

74 

70 

72 

72 

67 

66 

67 

61 

54 

56 

62 

65 

68 

73 

70 

70 

70 

72 

71 

68 

69.4 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

90 

88 

8' 

85 

Bl 

78 

81 

85 

9  0 

89 

69 

83 

85 

86 

86 

89 

86 

86 

75 

79 

87 

88 

88 

90 

66 

90 

91 

88 

88 

8  4 

86.0 

MIN 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

75 

72 

73 

75 

76 

7  2 

73 

74 

68 

62 

64 

64 

54 

56 

60 

63 

64 

63 

68 

68 

69 

70 

72 

70 

68.8 

W I NNSBORC 

MAX 

94 

94 

8? 

88 

8  2 

77 

85 

86 

90 

90 

91 

8  J 

85 

69 

86 

83 

8  4 

86 

74 

80 

87 

90 

86 

90 

87 

92 

93 

91 

88 

86.4 

*           »  * 

MIN 

69 

72 

72 

73 

73 

74 

75 

71 

72 

75 

76 

70 

70 

72 

67 

63 

67 

62 

52 

53 

63 

63 

66 

66 

67 

66 

68 

69 

71 

66 

66.2 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

92 

93 

66 

83 

75 

75 

85 

89 

9  0 

92 

93 

88 

86 

85 

87 

86 

8  5 

85 

76 

8  2 

86 

86 

87 

89 

89 

89 

89 

87 

85 

86.  1 

MIN 

68 

68 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

70 

73 

74 

71 

70 

66 

64 

60 

60 

61 

54 

55 

62 

63 

65 

69 

69 

65 

66 

72 

59 

58 

66.5 

CONVERSE 

MAX 

92 

99 

93 

85 

77 

78 

89 

90 

92 

92 

93 

88 

90 

65 

8  7 

87 

86 

96 

77 

80 

68 

89 

89 

90 

86 

90 

90 

90 

61 

83 

87.3 

MIN 

67 

69 

7! 

71 

71 

73 

70 

70 

70 

71 

74 

72 

70 

68 

63 

63 

63 

6? 

56 

i- 

56 

61 

62 

64 

70 

65 

66 

71 

55 

56 

65.7 

OORUM  FIRE  TOWER 

MAX 

92 

91 

82 

8  6 

89 

8  9 

9  i 

91 

92 

87 

90 

83 

87 

85 

81 

8' 

83 

88 

89 

89 

88 

67 

89 

68 

81 

83 

85 

87 

87.3 

MIN 

68 

71 

7  0 

69 

71 

72 

72 

70 

73 

73 

7  0 

70 

69 

66 

62 

65 

63 

54 

61 

65 

64 

66 

66 

69 

67 

69 

71 

55 

63 

67.3 

LEESVILLE 

MAX 

91 

92 

91 

84 

76 

7H 

86 

92 

90 

92 

8  8 

91 

82 

8  8 

91 

88 

86 

87 

81 

84 

9  8 

90 

87 

86 

87 

66 

89 

88 

80 

85 

87.0 

MIN 

69 

70 

73 

73 

73 

74 

73 

77 

72 

77 

75 

75 

74 

70 

6  6 

64 

68 

64 

58 

58 

61 

63 

64 

68 

70 

65 

67 

73 

56 

56 

68.1 

MANY 

MAX 

90 

91 

90 

85 

77 

77 

63 

B9 

87 

91 

90 

9  0 

87 

B7 

86 

64 

84 

86 

77 

62 

86 

68 

68 

87 

86 

89 

68 

68 

86 

86.2 

MIN 

68 

f,1 

73 

71 

71 

74 

71 

73 

70 

73 

73 

72 

72 

6« 

63 

65 

63 

67 

55 

57 

59 

61 

62 

69 

70 

65 

67 

71 

58 

63 

66.9 

NATCHITOCHES 

MAX 

92 

92 

87 

76 

77 

88 

90 

90 

94 

92 

ee 

89 

87 

89 

8  7 

67 

7! 

83 

91 

9  0 

88 

90 

89 

89 

90 

89 

89 

87 

87.7 

»           *  • 

MIN 

71 

74 

■•2 

72 

71 

73 

74 

74 

73 

75 

75 

72 

72 

70 

66 

65 

66 

64 

57 

53 

64 

64 

66 

70 

70 

68 

72 

72 

63 

64 

68,7 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

91 

9- 

66 
73 

86 

77 

76 

87 

84 

39 

91 

86 

93 

80 

90 

92 

89 

87 

88 

79 

63 

89 

89 

88 

86 

86 

90 

89 

89 

87 

83 

67.! 

MIN 

71 

71 

72 

7? 

74 

74 

71 

7  7 

76 

76 

75 

74 

73 

66 

66 

67 

66 

58 

59 

65 

65 

68 

72 

70 

69 

71 

73 

72 

70 

70.2 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

93 

at 

8- 

78 

76 

6  6 

86 

8'. 

7,, 

89 

90 

8  0 

86 

90 

86 

64 

8  5 

77 

80 

87 

68 

87 

88 

86 

69 

89 

89 

67 

60 

86 

8  5.6 

MIN 

70 

72 

7? 

72 

71 

74 

67 

77 

'3 

76 

76 

74 

73 

7  2 

67 

65 

65 

6  0 

56 

60 

62 

61 

65 

71 

68 

65 

71 

72 

69 

66 

68.6 

BE L AH  FIRE  TOWER 

MAX 

93 

9' 

89 

86 

7  6 

77 

65 

67 

68 

92 

91 

90 

66 

89 

9  0 

87 

67 

87 

79 

82 

90 

90 

68 

89 

86 

90 

90 

90 

87 

83 

87.3 

MIN 

70 

73 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

7  3 

75 

76 

71 

73 

72 

6  6 

64 

66 

64 

54 

61 

63 

63 

66 

70 

68 

67 

66 

72 

71 

69 

68.9 

See  Hoiof unco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1973 


Station 

Day  oi  Month 

age  ' 

1  | 

2 

3 

4 

5 

6 

7j8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BUNK  I E 

MAX 
MIN 

92 
70 

92 
70 

98 

73 

8* 

73 

78 
73 

79 

74 

87 
74 

87 

74 

90 
76 

B9 

74 

86 
76 

02 
76 

79 
74 

92 
71 

90 
63 

88 
66 

86 
6* 

96 
6" 

79 
57 

82 
59 

89 
63 

89 

64 

90 
64 

30 
69 

88 
69 

91 

67 

91 
67 

90 
72 

0: 
71 

89 

70 

87.5 
69. J 

GRAND  C0T64U 

MAX 

MIN 

90 

70 

96 
72 

BJ 
73 

76 

73 

77 
72 

87 
75 

85 
75 

90 
74 

89 

74 

82 
76 

99 
74 

81 
74 

89 
73 

89 
74 

69 

7: 

87 
69 

35 
66 

80 
62 

62 
57 

89 
6? 

88 
69 

69 
67 

89 
60 

30 
6  8 

90 
68 

86 
'1 

83 

71 

86 

71 

89 
70 

To.*2 

HINESTON  4  NNE 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 
6« 

89 
73 

87 

71 

76 
72 

76 
74 

88 

74 

69 
73 

80 
72 

92 
72 

86 
74 

03 
74 

79 

73 

91 
70 

oo 

66 

80 
64 

66 
65 

86 

66 

79 
53 

64 
55 

80 
50 

89 
61 

98 
62 

69 
70 

87 
69 

8  9 
65 

63 
66 

69 
72 

6  3 
69 

86 
66 

68.' 

JDN6SVILLE  LOCKS 

MAX 
MIN 

91 
73 

91 
14 

86 

73 

87 

74 

80 
72 

78 
74 

84 
75 

66 

74 

88 
75 

90 
75 

80 
^7 

80 
73 

82 
73 

89 

74 

90 
60 

66 
66 

85 
65 

86 
67 

78 
57 

6  1 
6  7 

87 
57 

89 
67 

87 
67 

6  3 
71 

87 
71 

89 
60 

90 
70 

90 
7! 

87 
71 

82 
71 

7o!l 

MAMOU  4  S 

MAX 
MIN 

92 
71 

9C 
72 

89 
74 

62 

73 

78 

72 

90 
75 

87 

73 

91 
7, 

91 
74 

89 
77 

0  0 
74 

79 
72 

8  0 
73 

91 
72 

91 
70 

90 
67 

68 
69 

86 
65 

64 
59 

90 

67 

90 
69 

90 
65 

88 
69 

80 
69 

90 
60 

90 
68 

69 

71 

91 
72 

84 

70 

90 
69 

70*.  1 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

88 

72 

tl 
74 

84 

74 

88 
74 

77 
73 

81 
75 

85 
76 

8  0 
75 

68 

74 

86 
74 

85 
76 

84 
75 

88 

74 

89 

75 

89 

70 

64 
69 

8  4 

66 

92 
69 

82 
57 

67 
64 

99 
66 

66 
65 

86 

70 

6' 

71 

88 
70 

8  9 
69 

87 

71 

86 
73 

84 

74 

68 
71 

85.7 
71.2 

NEW  POADS  5  ESE 

MAX 
MIN 

90 
71 

91 
73 

85 

77 

85 

73 

80 
73 

79 
7  1 

62 
74 

85 
75 

90 
75 

88 
76 

85 
76 

80 
75 

80 

74 

89 
75 

97 

86 

86 

84 
6* 

78 
56 

81 
50 

95 

64 

87 
63 

66 
69 

88 

72 

89 
71 

80 
60 

9  0 
71 

86 

72 

85 
70 

86 
70 

83.9 
70.3 

OLD  river  LOCK 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
72 

9* 
7» 

86 

80 
72 

7b 
74 

84 
75 

86 
74 

0  0 

88 
75 

88 

02 
7  5 

60 
74 

90 
73 

00 
60 

88 
68 

66 

66 

87 
6  5 

76 
57 

8  1 
5  7 

87 
65 

89 
60 

80 
67 

60 

74 

89 

70 

89 
6  9 

9  0 
60 

90 
70 

87 
70 

83 
60 

66.7 
69.4 

OLLA  3  SSw 

MAX 
MIN 

93 
63 

91 
70 

$R 

72 

86 

72 

78 
72 

76 

74 

86 

74 

82 
71 

8  0 
71 

90 
74 

90 
75 

85 
71 

82 
72 

67 
71 

90 
65 

85 

62 

65 
66 

95 
53 

76 
53 

81 
50 

67 

6? 

89 
61 

6^ 
69 

69 
60 

89 
67 

OC 
65 

90 

69 

89 
70 

9  4 
70 

82 
67 

86.0 
66.0 

WOOOWORTH  STATE  FOREST 
•          *  t 

MAX 
MIN 

91 
70 

92 
73 

88 

73 

89 

72 

78 
72 

80 
74 

87 
73 

89 

73 

53 
74 

90 
72 

89 
65 

i' 
67 

86 
57 

89 
63 

88 

70 

90 
68 

90 
73 

86 

72 

82 
69 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
MIN 

94 

70 

92 
7? 

Be 

72 

65 
73 

83 

72 

8  0 
71 

8 1 
74 

8b 
73 

92 
74 

88 
73 

60 
74 

94 

73 

84 
73 

90 
74 

90 
6  9 

89 
66 

89 
65 

98 

66 

82 
54 

63 

60 

80 
63 

91 
64 

90 

70 

0  3 
72 

91 
68 

91 
6  9 

91 

70 

89 
71 

01 
59 

90 

70 

88.3 
69.9 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

90 
73 

B6 
76 

8* 
7* 

82 
75 

BO 

74 

84 

76 

65 
76 

91 
76 

60 
76 

86 
77 

90 
77 

94 

76 

90 
76 

90 
77 

30 

72 

89 
69 

86 

6  9 

9  2 
63 

63 
57 

37 
64 

80 
66 

90 
66 

90 
7! 

01 
74 

91 
72 

9  1 
70 

97 

72 

90 
73 

37 
72 

88 

73 

87.5 
72.2 

80GALUS A 

MAX 
MIN 

92 
68 

a» 

7C 

83 

72 

84 

71 

ec 

70 

82 

72 

82 
74 

90 
72 

91 
73 

89 

74 

92 
74 

91 

74 

86 

73 

89 
75 

90 
67 

88 
66 

86 
63 

84 
04 

79 
54 

62 
53 

87 

59 

90 
61 

91 
65 

90 
70 

92 
65 

91 
65 

91 
69 

86 
71 

89 
59 

93 
70 

87  .  6 
68.1 

CLINTON 

MAX 
MIN 

68 
68 

85 

74 

8" 

73 

85 

73 

77 
73 

81 
74 

84 

74 

90 
72 

67 

72 

86 
75 

91 
74 

65 

73 

88 
74 

69 

73 

88 
67 

86 
63 

95 
63 

82 
64 

81 
52 

87 
58 

e7 

67 

89 
62 

99 
67 

89 

70 

69 
69 

89 
66 

68 
69 

86 
70 

9  5 

60 

66 
69 

86.  2 
66.6 

COVINGTON  4  NNW 

MAX 
MIN 

84 

71 

82 
72 

85 

72 

81 
73 

81 

72 

82 

72 

85 
73 

8  0 
^3 

87 
74 

89 

73 

90 
71 

86 

72 

86 
74 

87 

74 

66 
60 

87 
66 

87 
63 

84 
66 

82 
55 

97 
57 

39 
6! 

89 
63 

30 
60 

89 
70 

90 
65 

89 
6" 

B9 

71 

8  0 
71 

83 
67 

62 
70 

86.4 
68.9 

FRANKL INTON   3  SW 

MAX 
MIN 

83 

70 

84 
T2 

8! 
72 

82 
71 

80 
72 

81 
75 

86 

73 

90 
60 

90 
71 

93 
73 

9! 

73 

87 
73 

93 

72 

94 

72 

90 
66 

90 
63 

88 

62 

86 

50 

64 
52 

0  0 
57 

91 
50 

93 
62 

93 
68 

9  0 
68 

69 
64 

89 
69 

84 

69 

89 
69 

Oi 
67 

84 
68 

87.7 
67.6 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 
66 

89 
60 

86 
67 

83 
69 

79 
71 

80 
74 

90 
71 

92 
73 

91 
72 

80 

73 

91 

72 

84 
73 

60 
74 

60 
6» 

90 
67 

39 
6  5 

36 
64 

8« 

55 

60 
53 

63 
50 

69 

6  0 

8" 

60 

98 
50 

91 
6' 

90 
66 

91 
6  6 

07 

69 

86 
69 

86 
67 

87.4 
66.7 

HAMMOND  3  Nw 

MAX 
MIN 

90 
70 

87 
74 

85 

7? 

64 

73 

83 

72 

79 
Tl 

80 
75 

85 

73 

90 
74 

86 

75 

ee 

73 

01 
73 

83 
74 

80 
74 

87 
60 

89 
66 

96 
64 

96 
65 

80 
54 

81 
50 

37 
6? 

89 
64 

90 
70 

90 

72 

69 
67 

90 
67 

89 
71 

88 

71 

8  9 
66 

89 
70 

86.6 
69.4 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
70 

89 
72 

et 

73 

85 

72 

79 
72 

78 
72 

84 

74 

B5 
74 

85 

86 

83 

86 
7  4 

80 

80 

85 

69 

89 
66 

89 
64 

35 

6  4 

79 
54 

33 

89 
6  7 

87 
60 

30 

6  4 

80 
71 

90 
6  8 

60 

89 

88 
70 

97 

84 

70 

85.9 
68.8 

ST  PRANCISVILLE  6  SE 

MAX 
MIN 

SLIDELL 

•          •  * 

MAX 
MIN 

90 
71 

8' 
73 

85 

73 

89 

73 

85 

73 

83 
7* 

82 
75 

6  8 

74 

80 
75 

88 
75 

90 
73 

91 
75 

67 
76 

83 

76 

36 

70 

88 

66 

99 
65 

87 
65 

60 
55 

81 
58 

B7 

60 

89 
64 

60 
50 

30 
70 

89 
6  6 

90 
67 

89 

71 

84 

70 

59 

70 

87 
71 

86.8 
69.8 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
70 

90 
'2 

88 
73 

85 

72 

76 

70 

79 
69 

87 

72 

85 

74 

80 
73 

89 
75 

66 
73 

89 

73 

79 
71 

90 
71 

68 

71 

68 
68 

97 
6  6 

86 
67 

78 
58 

82 
6" 

8  9 

65 

68 
65 

68 
68 

8  3 

70 

80 
68 

6  0 
60 

89 

71 

83 

71 

66 

70 

86 
69 

86.1 
69,  5 

DE  OUINCY  4  N 

MAX 
MIN 

92 
69 

94 

70 

90 
71 

86 

72 

76 
71 

8  8 
73 

86 

73 

9 1 

72 

02 
7  1 

93 
71 

85 

72 

9  2 
72 

79 
69 

02 
60 

02 
67 

69 
64 

97 
65 

89 
65 

82 
59 

65 
50 

88 

60 

90 
6  7 

1': 

64 

84 
66 

96 

70 

89 
56 

89 
68 

8  8 
71 

81 

70 

66 
63 

87.8 
67.8 

DE  RIDDEP 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
71 

91 
73 

84 
71 

76 

71 

81 

73 

88 
73 

92 
74 

91 
72 

92 
73 

87 

73 

9  ; 
74 

78 
71 

90 
70 

90 
67 

88 
65 

97 
66 

87 

61 

B7 
59 

64 

60 

8  8 
6? 

3- 

64 

88 
65 

86 
66 

36 

70 

90 
66 

90 
76 

87 
72 

80 
70 

86 
63 

87.3 
68.6 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

90 
71 

91 
70 

90 
69 

89 
69 

76 
72 

78 
74 

87 

75 

9  i 
73 

9  0 
72 

90 
73 

86 
73 

80 
74 

77 
73 

92 
60 

9  2 
66 

90 
67 

66 
67 

88 
68 

80 
58 

87 

60 

91 
61 

89 
61 

91 
6? 

88 
61 

87 
66 

90 
65 

60 
69 

89 
60 

94 

72 

92 
68 

87.6 
68,4 

HACK8ERRY  8  SSU 

MAX 
MIN 

87 
75 

19 

7! 

87 

76 

84 

72 

79 

82 
74 

64 
76 

86 

76 

88 
78 

89 
78 

84 
76 

89 

73 

84 
75 

87 
75 

86 
73 

87 
74 

86 
75 

86 
66 

91 
67 

81 

7  0 

64 

74 

86 

76 

66 
75 

81 

71 

86 
76 

66 

77 

85 

78 

85 
7  3 

94 

73 

85 

74 

85.1 
74.2 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

92 
72 

88 
74 

63 

74 

89 
73 

8  8 
71 

6« 

73 

90 
74 

8  o 
75 

87 
75 

89 
75 

89 

"4 

86 
73 

90 
72 

30 
73 

97 

70 

87 
69 

87 
69 

83 
69 

94 

60 

87 
65 

99 

67 

39 

71 

87 

72 

88 
73 

88 
72 

0.7 
74 

87 

74 

68 
73 

93 
71 

87 
73 

87.7 
71.7 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MAX 
MIN 

89 

73 

90 
74 

8  = 
74 

85 
74 

84 

74 

82 
74 

86 
75 

98 

75 

89 
77 

89 
77 

66 
76 

88 

78 

83 
74 

30 
73 

69 
72 

67 

72 

88 
60 

37 

68 

81 
64 

61 
64 

00 

69 

87 

70 

87 
7  2 

8  2 

'I 

86 
73 

6  9 

72 

88 
73 

9  4 
74 

9t 

72 

83 

74 

86.  3 

72.6 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 
MIN 

92 
72 

9  0 

85 

7* 
74 

84 

7  g 

86 
77 

68 
73 

00 
76 

90 
74 

8! 
76 

99 
75 

8  0 
73 

88 
7  2 

90 
73 

87 
7  i 

87 
69 

97 
6  0 

8  2 
67 

61 
63 

85 
64 

87 
67 

39 
69 

82 
69 

67 

70 

89 
74 

87 
71 

8? 
77 

76 
72 

66 

72 

89 
70 

69.8 

71.5 

QBERLIN  PIPE  TOWER 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
73 

91 
74 

86 

74 

75 

73 

84 
74 

68 

74 

90 
75 

91 
72 

91 
77 

86 

91 

7  3 

84 

73 

90 
70 

03 
69 

92 
66 

89 
66 

88 
67 

61 

65 

80 

90 

90 

96 
7  1 

88 

92 

90 

88 

67 

88 
68 

88.2 
70.1 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

85 
73 

88 
73 

Be 

73 

85 
71 

84 

76 

85 
76 

87 
77 

60 

77 

89 
77 

3  6 
77 

89 
74 

85 
73 

89 
75 

66 

73 

89 
74 

87 
71 

86 

71 

81 
65 

82 
67 

95 

71 

86 

72 

8  6 
79 

64 

72 

87 
73 

89 

73 

89 
76 

86 

72 

68 

73 

86 
73 

66.3 
73.3 

VERMILION  LOCK 

*          »  * 

MAX 
MIN 

89 

72 

B9 
73 

B7 

7S 

83 

72 

78 
74 

9  1 
7* 

66 
74 

66 
75 

6J 

75 

87 
75 

87 
76 

0  0 

74 

82 
73 

39 
76 

8  7 
72 

89 
71 

8  0 
6° 

87 

58 

79 
60 

93 
6  0 

64 
64 

86 
6  5 

66 
69 

85 

74 

66 
73 

67 

72 

87 

73 

87 
73 

67 
73 

87 
73 

85.9 
71.5 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  Sw 

MAX 
MIN 

90 
72 

86 
74 

84 

75 

80 
74 

79 
72 

83 
74 

86 
74 

90 
74 

88 

76 

85 
76 

91 
72 

92 
74 

8  0 
74 

6  7 
75 

30 
7  0 

86 
69 

87 
69 

84 

68 

83 
59 

87 
63 

80 
66 

90 
65 

89 

7  3 

90 
74 

90 
72 

90 
70 

6  0 

77 

89 
73 

66 

71 

86 

72 

86.8 
71.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
SEPTEMBER 


Station 


Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13  | 

20 

21 

22  j 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Avei 

MAX 

m:n 

73 

88 
75 

84 
74 

77 
7* 

70 
74 

se 

74 

68 
74 

91 
74 

66 
75 

88 
76 

88 
76 

80 

74 

65 
76 

84 
74 

66 
72 

87 

70 

85 
69 

78 
67 

83 
60 

80 
64 

90 
67 

89 
64 

69 
64 

92 
65 

92 
72 

92 
69 

90 
74 

88 
73 

68 
73 

86 
73 

86.6 
71.3 

MAX 
MIN 

90 
72 

99 
75 

84 

75 

77 
75 

78 
75 

8" 

76 

87 
76 

90 
76 

9C 
76 

65 
76 

80 
76 

80 
76 

89 
75 

9  9 
75 

80 
73 

87 
70 

86 
69 

70 
65 

8  1 
59 

86 
04 

88 
67 

88 
65 

88 

71 

39 
73 

90 
72 

89 
70 

86 

73 

85 

72 

87 
73 

87 
72 

96.3 
72.1 

MAX 
MIN 

90 
72 

87 
74 

tl 
74 

87 

72 

78 
71 

81 
72 

62 

74 

81 
75 

89 
76 

66 

75 

68 
76 

8  9 
76 

82 

73 

B7 
77 

67 
69 

65 
67 

86 
66 

86 
60 

78 
63 

82 
66 

67 

67 

88 
66 

90 
60 

88 

70 

88 
72 

69 
71 

91 
73 

88 
73 

69 
72 

69 
72 

86.2 
71.5 

MAX 
MIN 

90 
71 

8Q 
73 

8  0 
74 

85 

72 

77 
73 

80 
73 

69 
74 

87 
74 

90 
75 

87 
76 

8  8 
74 

90 
75 

6 1 

90 
74 

6  7 
71 

89 
70 

87 
71 

90 
75 

79 
61 

8  3 

62 

8  8 
65 

87 
67 

8  5 
67 

90 
70 

90 
71 

89 
70 

90 
72 

86 
72 

89 
71 

87 
71 

86.9 
71.3 

* 

MAX 
MIN 

67 

76 

se 

78 

86 
74 

83 

73 

83 
75 

8  5 
76 

88 
78 

8" 

76 

66 

76 

88 
79 

8  8 
78 

87 

78 

84 

75 

8  5 
75 

87 

'4 

68 
73 

67 
73 

8  3 
73 

78 
67 

9  1 
67 

86 
66 

85 

70 

8  6 
76 

86 
74 

87 

70 

87 
75 

88 
74 

89 
73 

90 
76 

82 

74 

85.9 
74.1 

MAX 
MIN 

86 

70 

86 
70 

70 

70 

79 
68 

a: 

71 

82 
72 

87 
74 

8? 
75 

89 

75 

91 
74 

92 
73 

89 
72 

63 

72 

8  3 
70 

6a 

SB 

88 
69 

8  1 
66 

33 
68 

82 
63 

8  5 
63 

86 
61 

83 
64 

84 

70 

89 
69 

88 

66 

89 
68 

90 
70 

92 
69 

91 
71 

83 
68 

66.1 
69.4 

MAX 
MIN 

91 

73 

90 
7? 

80 
71 

90 
73 

91 
72 

9  0 
70 

8o 
76 

92 
74 

0  c 
73 

8  8 

75 

8  6 
76 

90 
75 

8 1 
74 

8  6 

75 

75 

89 
69 

89 

70 

8  8 
68 

81 
60 

8  4 
65 

8  7 
67 

89 
68 

90 
72 

90 
72 

91 
71 

91 
70 

80 
72 

90 
73 

9  1 

71 

90 
70 

68.6 
71.4 

MAX 
MIN 

8  3 
75 

70 
75 

8  0 
74 

86 
74 

8  2 
73 

8  1 
75 

85 
75 

8  8 
77 

8  8 
70 

89 
77 

8  3 
79 

98 
76 

84 

72 

8  3 
76 

86 

74 

87 
75 

8e 

72 

8  3 
63 

64 
63 

8  3 

63 

87 
64 

68 
67 

9  1 

70 

91 
74 

90 
73 

90 
73 

90 
72 

87 
74 

8  9 

74 

88 

72 

86.7 

72.6 

MAX 
MIN 

74 

87 
73 

a  8 

7' 

72 

79 
73 

8  1 
71 

64 

74 

88 
73 

76 

75 

75 

6  2 
75 

8  5 
73 

6  2 
73 

8  9 
72 

88 

73 

36 
69 

82 
68 

82 
61 

63 

68 

8  8 
66 

8  7 
68 

89 
73 

88 
71 

90 
69 

68 

73 

89 
73 

8  6 
71 

80 
71 

86.0 
71.2 

MAX 
MIN 

73 

7  6 

71 

75 

76 

77 

89 
78 

00 
76 

78 

77 

'6 

76 

78 

7- 

'3 

87 
71 

60 

8  1 
60 

82 
65 

63 

9  n 
63 

65 

70 

?? 

9 1 
71 

76 

7  3 

88 
72 

7  0 

62 
73 

86.8 
72.6 

MAX 
MIN 

76 

8  7 
78 

86 
77 

75 

82 
75 

8  1 
76 

88 

78 

88 

79 

8  7 

80 

88 
77 

79 

6  6 

78 

8  7 

78 

8  6 
76 

8  6 
74 

87 
75 

86 
73 

80 
72 

6  1 
66 

8  6 
65 

8  6 
08 

90 
70 

8  0 
74 

90 
76 

6  9 
73 

85 

73 

66 

74 

90 
74 

8  7 
74 

81 
75 

66.2 
74.6 

MAX 
MIN 

71 

87 
74 

6 1 
74 

82 
72 

70 
72 

0  C 
75 

68 
75 

8  ( 
74 

8  8 
75 

89 
74 

75 

88 
75 

8 1 
74 

8  5 
75 

6  8 
72 

6  7 

70 

88 
60 

84 

68 

82 
59 

86 
61 

97 
61 

8ft 
64 

80 

70 

3  8 
72 

88 
68 

86 
68 

8  7 

71 

88 
66 

88 
59 

82 
72 

86.3 
70.6 

MAX 
MIN 

77 

77 

77 

74 

78 

64 
77 

67 
79 

79 

80 

78 

78 

77 

77 

75 

76 

75 

77 

70 

70 

9  1 

71 

72 

77 

75 

74 

77 

75 

87 
75 

77 

87 

77 

85.9 
75.9 

MAX 
MIN 

70 

72 

7  7 

73 

73 

rl 

61 
75 

8  0 
70 

75 

75 

75 

76 

8  3 
76 

82 
75 

72 

87 

72 

8  7 
60 

67 
67 

82 
59 

59 

8  1 
&3 

87 
65 

6  9 
60 

8  7 

71 

90 
69 

8  8 
69 

86 

71 

89 
70 

7  0 

86 
69 

85.8 
70.6 

MAX 
MIN 

73 

74 

74 

72 

72 

73 

90 
76 

88 
76 

77 

78 

30 

9  2 
80 

74 

74 

72 

86 
69 

8  6 
68 

8  5 

08 

82 
61 

60 

8  7 

61 

89 
66 

92 
70 

92 
71 

89 
67 

85 
69 

89 
72 

90 
70 

9  2 
72 

87 

73 

87.7 
71.4 

MAX 
MIN 

73 

7? 

7? 

71 

8  0 
72 

73 

88 
74 

01 

74 

75 

9 1 
75 

75 

8  4 
74 

84 

74 

72 

8  9 
71 

89 
71 

89 
68 

8  3 
67 

8  4 
59 

9  0 
63 

80 
60 

92 
65 

91 
72 

91 
72 

90 
71 

90 
68 

8  3 

72 

90 
71 

90 
70 

81 
71 

87.5 
70.9 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

FRANKLIN   3  NH 
LAFAYETTE  FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5 

•  *  « 

SOUTHEAST 
600THVILLE  USD 
DIAM0N0  4  NH 
DONALDSONVlLLE  3  E 
GALLIANO 

H0UM4 

NEW  ORLEANS  MOI  WS0 

NEW  ORLEANS  AUO  WS0 

PARA0IS   7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 


Soo  R.»fororv:o  Notts  Tollowlng  Station  Indax 


SUPPLEMENTAL  DATA 

LOUISIANA 

 SEPTEMBER  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  wi 
precipitation 

th 

Percent  of 
Possible  sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  of 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

00     06     12  18 

Trace 

.01-. 09 

.10-. 49 

.50. 99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

8 

2.4 

4.9 

22  +  + 

9 

12 

93 

95 

66 

79 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

13 

6.1 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

11 

3.B 

7.5 

25  +  + 

14 

04 

86 

88 

65 

74 

2 

2 

9 

1 

1 

2 

17 

7.1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

10 

4.9 

8.2 

30  +  + 

10 

04 

93 

94 

71 

81 

2 

2 

4 

1 

3 

3 

15 

6.3 

N  0  MO  I S ANT  WSO  AP 

10 

4.0 

7.9 

23  +  + 

18 

29  + 

86 

86 

67 

73 

2 

5 

5 

6 

0 

2 

20 

48 

6.7 

SHREVEPORT  WSO  AP 

10 

2.6 

6.5 

29++ 

16 

06 

90 

94 

67 

71 

3 

3 

0 

4 

2 

0 

12 

62 

6.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  1973 


t 

Day  of  month 

<D 

Station 

0) 

Q 

(  IN 

Tim 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

saint  joseph  exp  sta 

2 

MA> 
MIN 

L01 
7! 

95 
79 

9C 
T 

92 

71 

84 
7" 

8C 
76 

83 
7t 

81 
76 

96 

71 

Qt 

77 

93 
79 

87 
71 

Be 

7  6 

89 
77 

94 
74 

98 
71 

98 
71 

98 
73 

86 
66 

96 

66 

101 
70 

10  2 
72 

102 
74 

10C 
75 

93 
77 

101 
77 

103 
76 

15 

99 
78 

88 
76 

94.2 
75.0 

See  Reference  Noles  Following  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  1973 


Station 

Day 

Of  Month 

o  o  j1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*      •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAF 
WINC 

.32 
1* 

.22 
21 

.  12 

10 

.22 

16 

27 

62 

.11 
54 

6 

.27 
13 

.22 

20 

.18 
18 

.06 
6 

.16 
18 

.14 

18 

.23 

27 

.19 
16 

.18 
9 

.29 
45 

.18 

21 

.17 
13 

.16 
9 

.20 
6 

.19 
6 

.16 

12 

.11 

11 

.  IB 

10 

.19 
28 

.16 
24 

.08 

12 

.10 
4 

5.33B 
556 

*      •  * 

CENTRAL  OS 

WO00W0RTH  STATF  FOREST 

EVAP 

wiNq 

MAX 
M  I  N 

,3< 
21 
91 
7« 

,2( 
2i 
9f 
75 

.02 
21 
67 
73 

•  05 

31 
84 

72 

.35 
46 
76 
71 

.05 
49 
7! 
72 

.12 

34 

9C 

75 

* 

.21 

33 
94 
75 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

.4j 

>' 

100 
73 

.13 
15 
94 
7* 

* 
* 

.30 
33 
93 
69 

.12 
13 
89 
70 

* 
* 

* 

* 

.45 

64 
90 
62 

• 
* 

♦ 
♦ 

* 

* 

.55 

59 
95 
72 

.06 
20 
87 
71 

• 

* 

.32 
47 
93 
71 

.14 

3 
92 
74 

.09 

40 
87 
73 

.10 
15 
84 
71 

3.97 
653 

*       *  • 

EAST  CENTRAL  06 

LSu  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
WIN! 
MAX 
M  I  N 

.35 
35 

97 
72 

.11 
3: 
95 
72 

.25 

5; 

87 
73 

.08 

61 
86 
73 

.21 
72 
76 
73 

100 
77 
73 

61 
84 
75 

.07 
28 
83 
75 

.21 
35 
96 
75 

.11 
<•! 

88 
75 

.07 
15 
85 
75 

.12 
12 
9* 
76 

71 
80 
73 

.16 
40 
92 
73 

.10 
25 
89 
72 

.10 
18 
97 
71 

.32 
17 
95 
68 

.20 
34 

90 
67 

.17 
44 
85 
56 

.20 

17 
90 
56 

.11 
16 
95 
59 

.34 
21 
92 
65 

.18 

17 
95 
65 

.18 

26 
90 
73 

.18 

30 
74 
71 

.24 

25 
93 
69 

.21 
48 
93 
68 

.17 

34 
89 
70 

.25 
29 
89 
71 

.12 
27 
88 
71 

5.43B 
1085 
88.8 
70.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILIUN 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  QF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  F  I RF  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

11 

31 

19 

92 

28 

87 

SA 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSn  AP 

0104 

0  5 

RAPIDES 

3 

3  1 

24 

92 

18 

12C 

MIC 

MID 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ROBERT  S.  MCCLENDQN 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

11 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  wSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  RDUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYDU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEEKMAN  3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

91 

51 

107 

8A 

CLOSED  1/1/73 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

38 

92 

11 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1 1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSSIER 

11 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELIERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE   2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

11 

32 

19 

92 

27 

180 

8A 

8A 

H 

GUY  E  TRAYLOR 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

5P 

8A 

c 

H 

KENNETH  M.  CAIN 

COCODR IE 

1929 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8A 

8A 

INACTIVE  7/29/66 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

1 1 

31 

3  \ 

92 

43 

90 

8  A 

8  A 

H 

INACTIVE  7/19/73 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R,  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

11 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

RUBY  V.  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

ST  JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

H 

RICE  EXPERIMENT  STA 

CURTIS   1  SSE 

2235 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

c 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

DE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

160 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

69 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQ  PARISH  EXP  STA 

DONALDSONVIl LE  3  F 

7534 

09 

ASCENSION 

g 

30 

06 

90 

56 

A  A 

A  A 

l_j 

CF  INDUSTRIES/  INC 

EL  I ZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CALCASIEU  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

c 

H 

TRUCKLINE  GAS  CO. 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

RQYNE  h.  fontenot 

FARMERVI lle 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H.  W.  THURSTON/  JR. 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

FRANKL INTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

11 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

11 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

i  1 
1 1 

3 1 

c  J 

0  9 

5  P 

1  D 

1  r 

U 

n 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

GRAND  COTFAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

WALLACE  DESADIER  JR. 

GRAND  ISLE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

c 

TOWN  QF  GRAND  ISLE 

GRE  ENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

9  0 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENwELL  SPRINGS 

3867 

06 

E   BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

11 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

LA  FORESTRY  COMM 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

5P 

5P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

11 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

charies  n  wonD 

HARRISONBURG  LOCK  NO  2 

A  1  f\f\ 

H  I  UU 

CATAHOULA 

o 

2  1 

47 

9  1 

49 

60 

8  A 

c 

INACTIVE  4/6/72 

HAYNESVILLE  2  WSW 

4131 

02 

C  L A  I  BORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

UTMcCtiIM     /.     i    1 1  r 

nllNtjTUN   *♦  NNr 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

11 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C.  MURRISON 

HUuGbS  GAPDFN5 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATlnN 

4355 

02 

CLAIBORNE 

11 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

BA 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  5TA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

11 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C.  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

USDA-SUGARC ANE  FLD  STA 

JEANEPETTE  EXP  sta 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

USDA  L  LSU 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION  E  BLANCHARD 

JENNINGS  2 

4702 

07 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NALT  weather  service 

JONESBORQ  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNKLINE  GAS  CO 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

f 

MRS  LILLIAN  ALEXANDER 

KENTWOQD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER   3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
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LONGITUDE 
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OBSERVER 

LAFAYETTE 

5021 

0  8 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

M  I  C 

MIC 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

1C 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSD  AP 

5078 

07 

f  A I  PARTEM 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MIC 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PKUVIUENLE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

9  1 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C.   R.  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

c 

H 

JAMES  Mi  MILLER 

LOGANSPORT  4  ENF 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

c 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

114 

7A 

JOSEPH  R  SHAW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

"1 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI  EXP  STATION 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5  P 

5  P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

19C 

8A 

TDWN  OF  MARION 

MARK  S V  I L  LE 

5920 

05 

AVn YF 1  1  F  S 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

11 

32 

06 

93 

14 

270 

C 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

RUTH  T.  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

0  7 

ACADIA 

7 

30 

11 

92 

35 

16 

8A 

RAYLN  FALL 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

11 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

c 

H 

W.   G.  SPARKMAN 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

12C 

7A 

THOMAS  V.  BURNITT 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MIC 

MIC 

u 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHITA 

9 

32 

33 

92 

07 

8C 

5P 

5  P 

c 

CITY  OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

U 

5 

8  A 

8A 

c 

U.S.   CORPS  OF  ENGRS. 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

46 

93 

05 

130 

5P 

5P 

c 

H 

MUNICIPAL  PQWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

TQCDTA 
i  D  C  ^  I  m 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULr    3.    RESEARCH  INiT, 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

5 

29 

57 

90 

05 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWC-  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  jOUROAN 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R| 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAlRIE 

6679 

09 

flR  1  F  A  M  ^ 
U  n.  1.  c  M  IN  o 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MI  0 

1 N  »     U  •     onljf     AINU    n  I  K  •     D  U  . 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

6 

30 

4 1 

9 1 

22 

45 

8A 

8  A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

oakdale 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

41 

103 

7A 

LEONARD  A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

23 

115 

8A 

J   D  SANFORD 

OAKNQL  I A 

6911 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E.  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE   LINE  CO 

OPELQUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HAROLD  L.  BAQUE 

PAR AD  I S  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

6 

4P 

4P 

H 

R.   MELANCON,  JR. 

PEAPL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

39 

47 

30 

8A 

ii  ^  mRP^  nF  fngtnffr^ 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

■3  V 

42 

90 

45 

190 

1 P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

11 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS;  JR. 

QUARANTINE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

13 

69 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA  NAT  WILDLIFE  REF. 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

LA  WLDLF  £  FISH  COMM 

RODESS A 

7950 

01 

CADDO 

1 1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS.   JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTQN-L A  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

CT  DCDMADn 
J  1  DtKINAKU 

5 

29 

52 

39 

50 

5 

5P 

5P 

CflllTUCQNI    NATI     r.A?  rn 

ST  FRANC ISVILLE  6  SE 

8137 

06 

W  FELICIANA 

8 

30 

43 

91 

18 

60 

5P 

5P 

CROWN  7.E  LLERBACH  CORP. 

SAINT  JOSEPH  EXP  5TA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE   LA  EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGELINE 

2 

30 

51 

92 

16 

50 

c 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

SCHRIEVER 

8295 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

15 

6P 

6P 

H 

CONRAD  M.  LEBLANC 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

11 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

7A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SIMPSON  10  ESE 

8515 

04 

VERNON 

4 

31 

13 

92 

50 

220 

7A 

INACTIVE  4/1/73 

SINGER 

8519 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

39 

93 

25 

150 

8A 

REV.   BDBBY  N.  PARISH 

SL I  DELL 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

PA 

8A 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

JACK  N.  HOLLIS 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

11 

33 

00 

93 

27 

240 

7A 

: 

A.   D.  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STER  L I NGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

3A 

LA  POWER  6  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

175 

7A 

MISS  NETA  A.  TURNER 
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C  1  1  1  QUI  ID 

8831 

07 

C  a  1  C  A  ^  T  F  1 1 

4 

30  13 

93  23 

12 

8A 

8A 

I  inal  live    "  1  \  l  J  c 

TAIIlllAW    7  Cu 

8923 

03 

M  A  n I  SDN 

3 

32  24 

91  13 

85 

8A 

BA 

H 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

5 

29  47 

92  12 

14 

BA 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

V I  DAL  I  A  NO  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

a 

31  35 

91  26 

60 

8A 

C 

V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 

WESTDALE  3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

11 

32  08 

93  30 

140 

7A 

7A 

H 

ABS0LUM  P.  DILL 

WINNFIELD  2  W 

9803 

02 

WINN 

n 

31  56 

92  41 

160 

6P 

7A 

C  H 

ESTES  b.  bozeman 

WINNSBORO 

9806 

03 

FRANKLIN 

9 

32  09 

91  42 

80 

8A 

8A 

C  H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

11 

32  02 

92  39 

220 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

woodworth  state  forest 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

31  08 

92  28 

90 

9A 

9A 

9A 

H 

LA.   FORESTRY  COMM 

*  DRAINAGE  CODE:  1-ATCHAFALAYA  2-BAYOU  TECHE- VERMILION  3-BLACK  4-CALCASIEU  5-GULF  OF  MEXICO 
6-LAKE  PONTCHARTRAIN  7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI  9-OUACHITA  10-PEARL  11-RED 
12-SABINE 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C. 10/30/73-890 
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LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of   average  daily   temperatures   from  65'F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station   Index  shows  observation   times   in   local  standard   time.     During   the  summer  months  some  observers   take   the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan . 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.      Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in   the  annual   issue  of   this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Tempera tures"  table,  and  the  Station  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special   purposes,    and  are  published   later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.      If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.      Such  amounts  may  differ   from  amounts  published   from  the  recording  gage   in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry   in  time  of  observation  column  in   Station   Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.  20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,    N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing  .20?  single  copy ;  20$  u»»l 

rtment  of  Commerce,   NOAA :       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 


summary.       Make  checks  payable  to  Depa 
Asheville ,   N.   C.   28801.       Attn :  Publications 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 
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42 

2  9 

1  8 

9 

0 

0 

0 

.0 

0 

t, 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

83. 1 

65.8 

74.5 

90 

-! 

51 

30+ 

6 

1 

0 

0 

5.34 

3.42 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

VERMILION  LHICK 

82.5 

62.4 

72  .  5 

90 

6  + 

4  7 

29 

13 

3 

0 

0 

- 

6.96 

2.48 

12 

.0 

0 

2 

DIVISION 

72.6 

2.6 

6.27 

3.11 

.0 

*       *  « 

south  central  oe 

caRvIlle  2  sw 

8  »  .  2 

63.6 

73.9 

91 

6  + 

42 

30 

9 

7 

0 

0 

0 

3.29 

1.55 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

FRANKLIN  3  NW 

83.4 

62 . 5 

73.0 

90 

lo+ 

44 

30 

20 

5 

0 

0 

0 

2.99 

.71 

1 4 

.0 

0 

8 

3 

0 

LAFAYETTE   FAA  AP 

82,6 

62.5 

72.6 

3.0 

89 

9  + 

42 

30 

19 

0 

0 

0 

0 

2.74 

-  .30 

.71 

1  1 

.  0 

0 

7 

3 

0 

MORGAN  CITY 

83.9 

64 . 8 

74 . 4 

3.4 

9  ! 

2 

46 

30 

9 

5 

0 

0 

0 

5.26 

1  ."4 

1.65 

4 

.0 

0 

8 

4 

2 

NEW   IBERIA   5  NW 

83.3 

63.0 

73.2 

91 

2 

41 

30 

19 

3 

0 

0 

0 

3.98 

1.30 

2 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

73.4 

3 . 3 

3.65 

.67 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

BOOTHvlLLE  WSO 

81.5 

67.6 

74.6 

88 

2 

52 

30 

6 

0 

0 

0 

0 

3.12 

.71 

12 

.  0 

0 

7 

4 

0 

DIAMOND  4  NW 

80.9 

62.4 

71.7 

89 

2  + 

40 

30 

19 

0 

0 

0 

0 

6.78 

1.96 

11 

.0 

0 

7 

5 

3 

DONALDSONVlLLE   3  E 

84.2 

63.7 

74.0 

3.0 

91 

7 

42 

30 

14 

6 

0 

0 

0 

2.75 

.02 

1.51 

1 0 

.0 

0 

5 

2 

1 

GALLIANO 

83.7 

64.7 

74.2 

91 

6 

43 

29 

14 

4 

0 

0 

0 

2.77 

.60 

31 

.  0 

0 

7 

1 

0 

HOUMA 

83.2 

61.4 

72.3 

1.9 

89 

9* 

42 

30 

19 

0 

0 

0 

0 

3.49 

-  .27 

1.17 

31 

.0 

0 

4 

3 

1 

NEW  ORLEANS   MOI   WSO   AP  R 

82.6 

64.2 

73.4 

3.0 

89 

12  + 

40 

30 

18 

0 

0 

0 

0 

5.07 

2.23 

1.71 

2 

.0 

0 

7 

5 

2 

NEW  ORLEANS   AUD  WSO   CI  R 

82.2 

65.8 

74.0 

2.9 

88 

10  + 

47 

30 

12 

0 

0 

0 

0 

2.°1 

-  .24 

.60 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

PARADIS   7  S 

83.1 

61.6 

72.4 

89 

6  + 

38 

30 

21 

0 

0 

0 

0 

2.65 

-  .70 

.70 

31 

.0 

0 

6 

2 

0 

QUARANTINE 

82. 3M 

70. 8M 

76. 6M 

88 

11  + 

58 

30 

3 

0 

0 

0 

0 

1  .44 

.71 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

RESERVE 

83. 1M 

62. 8M 

73. OM 

2.6 

9  0 

7 

42 

30 

22 

1 

0 

0 

0 

5.89 

2.93 

2.01 

17 

.0 

0 

7 

5 

2 

SAINT  BERNARD 

83.5 

63.3 

73.4 

90 

6  + 

40 

30 

13 

2 

0 

0 

0 

3.73 

.80 

2 

.0 

0 

7 

3 

0 

SCHR I  EVER 

84.7 

61.2 

73.0 

91 

8  + 

39 

30 

21 

5 

0 

0 

0 

1.24 

.62 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

73.6 

2.0 

3.49 

.  19 

.  0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


19  1  20     21     22     23  I  24     25     26  27 


NORTHWEST  0 

B00CAJ  FIRE  TOWFR 
COTTON  VALLEY 
CURTIS    1  SSE 
CLOSTPR   1  W 
GREENWOOD  F I «F  TOWEP 

HANNA  3  S 
HOSSTON 
KEITHVI LLE 
KORAN 

L0GAN5PORT  4  ENE 

MANSFIELD  3  WSW 
MlNDEN 

PLAIN  DEALING 
RODE  SS A 

SHRE VEPQRT  WSO  AP 


NQRTM  CENTRAL  OZ 

ANTIDCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 

COLUMRIA  LOCKS 

FARMERVILLE 
HAYNESVILLE   2  WSW 
HOMER   EXP  STATION 
JONESRORO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTQN-L  A  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE    FIRE  TOWER 
STERL I NGTON 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP   ST  A 

n  I  N  S  5  R  J  P  G 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINF    EXP.    ST A . 


CENTRAL  05 

AC  EX  ANOR  I  A 
ALEXANDRIA   -   '  AP 
8E AVER  FIRE  TOWFR 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BUNK  I E 

EUNICE 

GRAND  COTEAIJ 
H I NE S TON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  4  S 

M ARK  5  V  I  L  L  E 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 
SIMMESPHRT 
VIDALIA  NO  2 
WOODWORTH   STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 


06 


AB I T A  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

COVINGTON  *  NNW 
F  R ANKL  I  NTflN   3  SW 
GREENSRURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWOOO 

LSU  BFN-HUR  EXP  STA 
OAKNOLU 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE   GROVE   FIRE  TOWER 

ST  FRANC  1 SV  I  LLE  6  SE 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIDELL 

SPRINGVILLE   FIRF  TOWER 


SOUTHWEST 
ABBEV  I  L  L  E 

CROWLEY  EXP  STATION 
OE  OUINCV  4  N 
DE  RIODFR 
ELIIARETH 


4.79 
4.63 
5.38 


5.36 
5.4*, 
6.67 


3. S3 
3.2  7 
4.57 


I. 81 
1.7* 
1.51 
6.57 


2.36 
1.38 

1  .98 

2  .86 
2.87 

2.31 
2.54 
1.05 
2.  10 
2.37 


.83 
.87  1.00 
•29  .35 
1.11 


.0*    1.98  .01 


1.91 
2.15 


.03 
.03 


1.85     .37  T 


.93  .54 

.63      .50  .12 

.10   1.71  .03 
.43  .83 
.''7  .37 

T         .30  1.40 


2.22  .07 
.97  ,62 
.02  1.60 


.2* 


,30  1.15  .02 

1.45  1.00  .05 

.37  1.06  1,14 

.15  1.20  .14 


.02      .46  1,15 


1.03  .20 


1  .05 
1.52 
.36 


1.71 
1.22 
.90 
1.2B 


.30 
1.97 
.50 


.03  2.29  i,47 


h  following  Station  IndM. 


DAILY  PRECIPITATION 


LOUISIANA 
QCTQBER  1973 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  1  5   J  6 

7 

g 

g 

10  | 

13 

14 

15 

1 

17  18 

iq     on  n 
iy      ZU  Zl 

n       n  ia 

1C         1C  11 

AO       ZD  Z/ 

ID       in  in 

zo    zy  ju 

31 

KAPLAN    8  5 

2.83 

T 

2.60 

.23 

KINDER    3  W 

.25 

1.25 

.40 

6.9o 

.10 

T 

.25 

.45 

LAKE    ARTHUR    10  SH 

A.  31 

1.97 

.06 

.70 

.09 

.20 

.27 

1.02 

lake  Charles  2  N 

5.2* 

1   15  T 

•  70 

.08 

,  g  - 

•  38 

.74 

LAKE   CHARLES   WSH  AP 

A.  12 

.05 

!l8 

T 

.03 

T 

.'o9 

.11 

.33 

. :  - 

1.94 

.30 

.24 

T 

.07 

.76 

LONGVIli E 

5.54 

03 

61 

03 

80 

1  27 

.03 

MERMENTAU 

A. 81 

.04 

.06 

2.07 

.48 

.26 

.23 

.70 

\  13 

.10 

KITTIE   2  SE 

8.79 

.12 

2.40 

.42 

2.90 

1.26 

.62 

1.05 

OAKDAlE 

6.69 

.64 

.01 

2.21 

.39 

1.39 

.64 

T 

.40 

.02 

.99 

nflERLIN  FIRE  TOWER 

9  .66 

1.06 

2.66 

.48 

2.86 

1.10 

.20 

.33 

.97 

ROCKEFEILER   WL  REFUGE 

5.34 

.01 

.27 

1 .02 

SINGER 

.17 

.03 

3.22 

.46 

.39 

.14 

.11 

1.16 

1.20 

SUGAR  TOWN 

7 . 38 

1  .40 

2.3» 

1  .60 

.05 

.  44 

1.51 

VERMILION  LOCK 

6.96 

19 

•  86 

.10 

04 

.91 

•       .  . 

SOUTH  CENTRAL  OR 

BAVOu  SHRREl  LOCK 

CARVIllF   2  Sw 

3.29 

.15 

T 

.  10 

1.55 

.32 

T 

.07 

T 

.30 

.29 

.51 

FRANK  LIN  3  NW 

.  10 

.67 

.20 

T 

.13 

.05 

.02 

.22 

.71 

T 

.20 

.60 

3!ei 

.03 

T 

.  14 

.70 

1.70 

■  40 

.07 

.77 

LAFAVFTTE    FAA  AP 

2.7A 

T 

T 

.  10 

T 

MORGAN  CITY 

5 . 26 

.  15 

•  10 

.08 

1.65  T 

■  38 

.95 

1.06 

.12 

T 

.77 

NEM   IBERIA   5  NW 

3.9B 

.12 

1.30 

T 

T 

.02 

.41 

.09 

.90 

.54 

.02 

.03 

.03 

.52 

SOUTHEAST  09 

600THVIILE  WSO 

3.12 

.67 

.17 

T 

.71 

.26 

.11 

.55 

T 

.65 

OIAMOND  4  NW 

6.78 

.08 

.32 

1.82 

■  10 

1 .96 

.13 

.03 

1.09 

.75 

.  10 

.35 

•  10 

1.51 

.09 

.05 

.55 

GALL I  A  Nu 

2-.77 

.43 

.47 

.49 

■  > 

■  30 

■  :  : 

•  J' 

■  02 

.60 

HOUMA 

3.49 

•  98 

•  05 

.02 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

3.30 

.08 

•  01 

.37 

■  07 

.68 

.24 

1 .07 

.01 

.19 

.48 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP  R 

5.07 

.91 

1.71 

T 

T 

.11 

.03 

T 

.69 

T 

1.00 

T 

.10 

.56 

NEW  ORLFANS  AUD  WSO  CI  R 

2.91 

.43 

.37 

.60 

.01 

.03 

.06 

.26 

■  10 

.40 

.01 

.09 

.59 

NEW  ORLEANS   ALGIERS  R 

4. 28 

.05 

.06 

•  21 

.05 

.71 

.08 

.23 

2.17 

.20 

.50 

NEW  ORLEANS  CITRUS  R 

1.34 

.18 

•  12 

.08 

.48 

.48 

NEW  DRLEANS  DUBLIN  R 

4.03 

.65 

.09 

1.86 

.24 

.  10 

.55 

.10 

.44 

NEW  ORLEANS   JEFFERSON  R 

1.38 

.14 

.13 

.12 

.08 

.07 

.04 

.  "  3 

.13 

.01 

.05 

.98 

NEW  ORLFANS    JOURDAN  R 

5.29 

.02 

•  05 

■  -  2 

.04 

1.36 

.96 

.44 

1.85 

.02 

.08 

.49 

NEW  ORLEANS  LONOQN  R 

2.96 

.05 

•  01 

.15 

.03 

.23 

1 .83 

.16 

.90 

NEW  ORLEANS  MFTAIRIE 

3.51 

.42 

■  13 

.10 

.05 

.18 

.01 

•  04 

.01 

1 .74 

.30 

.93 

PARADIS  7  S 

2.65 

.50 

.25 

.38 

.48 

.05 

.26 

.03 

.7" 

QUARANTINE 

1.44 

.  18 

.01 

.04 

•  01 

.08 

.02 

.71 

.39 

RESERVE 

5.89 

1.50 

.59 

.39 

.51 

.06 

.20 

2.01 

.06 

.99 

SAINT  BERNARD 

3.73 

.  30 

.80 

.77 

.27 

.30 

.09 

.67 

.06 

.47 

SCHRIFVER 

1.24 

.27 

.22 

T 

T 

.05 

.08 

T 

.62 

5m  i 

SiAiion 

-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES  LOUISIANA 

 JCT06E6  1973 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5  | 

6 

9 

,6  1 

10 

11 

12 

13  l 

14 

15 

16 

,,  1 

18 

,„  ' 
19  | 

20 

21 

„„  1 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
> 
< 

NOR TH'ti E  ST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

83 

82 

88 

86 

89 

73 

8  5 

8  8 

68 

85 

68 

79 

80 

68 

66 

72 

67 

69 

76 

78 

8 1 

82 

82 

81 

82 

83 

70 

MIN 

58 

62 

62 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

66 

72 

66 

66 

6  = 

6  5 

67 

47 

41 

41 

46 

47 

47 

50 

51 

51 

57 

58 

46 

37 

37 

40 

56.  1 

LDGANSPORT  4  ENE 

MAX 

86 

9  0 

90 

91 

77 

89 

89 

3" 

8  0 

87 

65 

83 

75 

7 : 

73 

7  1 

7  2 

78 

8o 

8 1 

82 

8  5 

85 

83 

83 

63 

79 

72 

70 

80  •  9 

MIN 

63 

62 

67 

65 

67 

66 

68 

66 

64 

65 

66 

61 

62 

62 

66 

65 

45 

40 

42 

43 

44 

48 

49 

48 

57 

57 

56 

49 

38 

41 

52 

56.3 

MJNDEN 

MAX 

85 

86 

88 

89 

91 

78 

87 

87 

89 

87 

86 

79 

80 

76 

70 

77 

66 

73 

78 

80 

80 

83 

84 

65 

63 

85 

95 

73 

71 

68 

77 

80.8 

MIN 

60 

65 

65 

67 

67 

65 

65 

67 

66 

67 

70 

65 

68 

65 

65 

66 

48 

43 

43 

47 

49 

49 

53 

53 

54 

61 

59 

49 

38 

41 

46 

57.6 

PLAIN  DEALING 

79 

g  i 

85 

85 

66 

71 

82 

84 

85 

84 

85 

77 

77 

67 

68 

71 

66 

68 

73 

75 

76 

77 

79 

80 

80 

61 

81 

68 

66 

65 

72 

76.6 

MIN 

60 

M 

62 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

6  8 

71 

63 

64 

63 

64 

65 

46 

42 

42 

46 

48 

52 

52 

50 

50 

58 

55 

45 

37 

37 

42 

55.9 

5HREVEP0RT  WSD  AP 

MAX 

82 

3  5 

e» 

86 

71 

85 

86 

87 

8  8 

87 

80 

81 

73 

6  3 

72 

69 

74 

77 

80 

60 

81 

33 

64 

83 

84 

84 

70 

72 

67 

76 

70 

79.  1 

MIN 

64 

61 

65 

61 

64 

64 

67 

61 

62 

71 

67 

66 

64 

65 

67 

56 

50 

45 

48 

49 

50 

53 

52 

50 

57 

59 

58 

49 

39 

42 

46 

57.2 

WESTDALE  3  SW 

MAX 

85 

87 

90 

90 

9  0 

80 

89 

8  7 

8  8 

88 

87 

82 

80 

70 

73 

72 

70 

72 

77 

80 

81 

02 

84 

84 

63 

85 

84 

75 

72 

68 

76 

91.0 

*          *  * 

MIN 

57 

62 

63 

65 

65 

65 

67 

64 

64 

67 

71 

65 

67 

65 

66 

67 

46 

41 

42 

43 

46 

48 

50 

49 

50 

54 

54 

47 

35 

36 

40 

55.5 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE   3  NE 

MAX 

87 

90 

8  7 

92 

82 

8  9 

88 

69 

6  8 

86 

63 

82 

71 

74 

69 

72 

79 

80 

80 

8 1 

84 

85 

84 

85 

85 

77 

71 

66 

69 

80.8 

MIN 

66 

65 

68 

67 

6' 

6  5 

70 

67 

69 

70 

6  9 

67 

67 

66 

68 

55 

48 

43 

46 

46 

47 

52 

51 

49 

57 

60 

58 

43 

36 

38 

45 

57.6 

CALHOU'J  EXP  STATION 

MAX 

87 

86 

89 

89 

go 

8,  3 

89 

69 

B9 

89 

90 

85 

8  1 

75 

70 

76 

69 

71 

77 

79 

79 

8 1 

82 

85 

64 

85 

84 

80 

70 

65 

75 

81.4 

MIN 

66 

65 

6* 

66 

66 

65 

64 

65 

65 

70 

71 

68 

72 

67 

68 

68 

48 

42 

42 

45 

47 

49 

52 

50 

50 

56 

59 

5  1 

39 

38 

47 

57.6 

CHATHAM 

MAX 

88 

88 

90 

89 

9  1 

86 

91 

69 

90 

87 

6  9 

85 

82 

77 

71 

74 

70 

75 

79 

BO 

82 

84 

65 

65 

84 

85 

84 

81 

72 

6  7 

75 

82.4 

MIN 

64 

64 

65 

64 

65 

64 

64 

62 

64 

66 

70 

66 

h 

66 

66 

66 

45 

40 

40 

44 

46 

46 

49 

49 

50 

54 

54 

51 

36 

36 

40 

55.7 

FARMERVILLE 

MAX 

87 

89 

89 

91 

90 

86 

87 

87 

66 

82 

8  0 

71 

3  5 

71 

72 

77 

79 

80 

3  ? 

83 

84 

84 

84 

83 

72 

67 

69 

80.6 

MIN 

66 

65 

6  9 

68 

68 

66 

67 

72 

66 

65 

68 

65 

65 

62 

47 

42 

46 

47 

5  0 

53 

52 

52 

58 

5° 

50 

40 

40 

55 

57.9 

HOMER  ExP  STATION 

MAX 

83 

84 

89 

69 

90 

a  ? 

87 

e  i 

8  9 

87 

88 

89 

81 

70 

79 

72 

65 

71 

77 

79 

79 

8  1 

82 

83 

62 

82 

83 

71 

69 

65 

76 

80.  5 

MIN 

63 

63 

oa 

66 

66 

5  6 

59 

63 

65 

68 

71 

64 

69 

68 

64 

65 

50 

42 

46 

47 

4  8 

47 

5  3 

51 

56 

59 

59 

45 

38 

38 

55 

57.2 

MONROE    F  A A  AP 

MAX 

87 

89 

89 

91 

85 

90 

89 

69 

90 

90 

87 

82 

77 

72 

76 

70 

73 

79 

80 

81 

83 

84 

86 

65 

68 

85 

93 

73 

56 

76 

70 

82.1 

MIN 

65 

65 

67 

65 

67 

6  5 

67 

64 

67 

66 

69 

70 

70 

6  8 

69 

57 

49 

43 

46 

49 

51 

55 

51 

51 

53 

57 

55 

45 

38 

37 

44 

57.6 

MONROE  CITY 

MAX 

87 

89 

89 

90 

69 

69 

89 

89 

89 

89 

85 

82 

81 

71 

75 

72 

72 

76 

78 

80 

82 

82 

84 

63 

83 

83 

91 

75 

65 

74 

66 

61.3 

MIN 

67 

67 

69 

68 

68 

6  8 

69 

66 

60 

65 

68 

64 

70 

66 

67 

63 

47 

46 

48 

50 

52 

55 

54 

53 

56 

59 

58 

50 

40 

40 

53 

58.8 

RUSTON-LA  tech  univ 

MAX 

86 

86 

89 

89 

89 

80 

89 

87 

68 

86 

87 

83 

80 

73 

72 

74 

67 

70 

76 

77 

79 

81 

82 

84 

83 

63 

83 

83 

70 

66 

75 

80.5 

MIN 

64 

6A 

67 

67 

70 

55 

65 

64 

66 

70 

72 

66 

71 

65 

66 

66 

37 

44 

47 

50 

52 

55 

52 

50 

55 

52 

58 

58 

36 

39 

55 

56.7 

winnfield  2  w 

MAX 

89 

8  7 

8  9 

89 

88 

6  7 

87 

83 

7  1 

73 

72 

73 

79 

76 

BO 

83 

83 

85 

84 

84 

83 

82 

72 

66 

81.2 

•        *  t 

MIN 

62 

63 

6" 

65 

63 

63 

66 

62 

64 

68 

65 

65 

68 

67 

6B 

61 

45 

40 

43 

44 

45 

49 

49 

47 

48 

56 

52 

51 

35 

36 

53 

55.7 

NORTHE AST 

03 

BASTROP 

MAX 

8  8 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

6  9 

90 

8  8 

6 1 

82 

71 

75 

73 

72 

77 

60 

82 

83 

83 

84 

84 

84 

85 

90 

74 

65 

75 

67 

81.9 

MIN 

66 

66 

69 

69 

68 

63 

70 

65 

66 

66 

66 

66 

60 

67 

68 

63 

46 

43 

47 

49 

52 

53 

53 

54 

54 

6  1 

60 

49 

39 

39 

51 

58.7 

EPPS   6  w 

MAX 

B6 

88 

89 

89 

92 

89 

91 

89 

90 

89 

83 

33 

84 

0  = 

74 

77 

66 

72 

77 

79 

80 

82 

83 

84 

63 

64 

93 

84 

72 

64 

76 

82.6 

MIN 

65 

65 

66 

65 

67 

68 

69 

63 

6  6 

67 

67 

68 

70 

65 

69 

62 

48 

43 

4  5 

48 

49 

51 

50 

5 1 

54 

54 

50 

49 

39 

38 

50 

57.  5 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

86 

82 

9  0 

88 

9  0 

86 

89 

89 

63 

86 

89 

86 

85 

80 

77 

76 

67 

73 

77 

79 

81 

83 

84 

85 

84 

85 

95 

62 

70 

64 

73 

82.0 

MIN 

66 

66 

68 

66 

68 

65 

67 

66 

69 

68 

6  9 

70 

71 

67 

70 

67 

50 

48 

46 

52 

5? 

57 

51 

54 

55 

58 

57 

52 

40 

40 

49 

59.5 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

85 

87 

88 

90 

90 

86 

90 

89 

90 

89 

89 

87 

84 

62 

75 

80 

71 

71 

76 

77 

79 

81 

82 

84 

85 

84 

83 

81 

70 

64 

78 

92.2 

MIN 

65 

69 

66 

67 

67 

66 

67 

65 

65 

68 

69 

70 

71 

70 

69 

69 

50 

45 

44 

49 

50 

50 

52 

51 

51 

51 

55 

53 

37 

37 

52 

59.4 

WINNS60RO 

MAX 

8  * 

90 

90 

85 

89 

89 

91 

8  8 

90 

87 

80 

76 

79 

72 

72 

78 

BO 

76 

82 

82 

85 

84 

64 

85 

62 

7 1 

65 

73 

82 . 3 

*          *  * 

MIN 

65 

68 

68 

68 

67 

63 

66 

65 

66 

67 

68 

69 

71 

68 

69 

68 

48 

42 

45 

48 

49 

5  1 

50 

51 

52 

5  2 

54 

51 

40 

37 

45 

57.7 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

MAX 

90 

69 

6  8 

89 

87 

8  9 

88 

87 

8  1 

8c 

73 

73 

74 

71 

70 

76 

77 

79 

81 

62 

0? 

83 

84 

83 

72 

65 

74 

80.8 

MIN 

63 

62 

t  1 

65 

64 

65 

69 

64 

0  4 

69 

67 

65 

70 

65 

6  6 

67 

48 

40 

40 

42 

44 

48 

48 

48 

49 

50 

48 

45 

33 

34 

45 

55.2 

CONVERSE 

MAX 

90 

89 

8  6 

90 

88 

8  9 

90 

85 

83 

82 

72 

7  1 

71 

72 

74 

79 

81 

81 

83 

84 

83 

83 

84 

85 

64 

73 

67 

75 

81.9 

MIN 

59 

62 

6: 

64 

65 

67 

67 

63 

6  1 

65 

71 

64 

6* 

66 

6  5 

67 

46 

41 

42 

42 

44 

45 

47 

49 

47 

54 

50 

5  1 

33 

35 

40 

54.9 

GORUM  FIRE  TOWER 

MAX 

88 

89 

88 

88 

68 

8  9 

88 

68 

6  8 

66 

6  6 

83 

73 

73 

77 

76 

81 

6? 

84 

83 

63 

84 

82 

75 

68 

73 

67 

82.0 

MIN 

65 

65 

6' 

67 

66 

68 

67 

66 

6  8 

68 

70 

67 

63 

47 

4  4 

50 

53 

53 

55 

46 

56 

59 

57 

56 

40 

45 

55 

58.6 

LEESVIllE 

MAX 

88 

90 

90 

90 

90 

9  0 

92 

68 

B  . 

90 

8  6 

3  5 

79 

78 

75 

75 

74 

73 

79 

80 

60 

3: 

64 

84 

84 

94 

84 

83 

75 

66 

76 

82.8 

MIN 

65 

64 

6'' 

67 

66 

66 

66 

64 

6  7 

68 

73 

66 

7o 

70 

70 

70 

52 

85 

45 

46 

48 

50 

51 

49 

50 

52 

53 

54 

38 

40 

50 

56.2 

MANY 

MAX 

85 

B5 

8° 

88 

87 

79 

88 

62 

38 

88 

86 

83 

81 

80 

75 

72 

72 

70 

75 

78 

80 

78 

81 

3  0 

62 

84 

93 

60 

73 

74 

77 

80.8 

MIN 

65 

62 

6" 

65 

6  ) 

6  8 

65 

63 

63 

67 

73 

7 3 

6  3 

66 

66 

67 

48 

40 

43 

44 

50 

47 

48 

47 

49 

52 

54 

49 

34 

37 

45 

56.3 

NATCHITOCHES 

MAX 

89 

89 

88 

90 

67 

8  5 

8  Z 

77 

73 

73 

73 

74 

7  3 

81 

82 

93 

84 

86 

6  6 

86 

86 

93 

75 

70 

76 

70 

82*5 

•          «  » 

MIN 

66 

6" 

69 

68 

6  6 

69 

65 

6  9 

70 

67 

6  6 

69 

67 

6  8 

64 

51 

3  8 

47 

49 

50 

53 

54 

52 

55 

60 

59 

56 

40 

42 

56 

59.5 

CENTRAL 

35 

ALEXANDRIA 

MAX 

87 

88 

9o 

90 

88 

90 

90 

90 

3  9 

69 

90 

84 

82 

81 

76 

75 

77 

78 

78 

79 

3: 

63 

94 

85 

84 

93 

84 

83 

75 

69 

75 

63.0 

MIN 

69 

" 

6  9 

70 

70 

67 

69 

66 

70 

71 

73 

6* 

71 

70 

70 

69 

53 

46 

48 

50 

52 

55 

54 

54 

54 

58 

56 

58 

40 

42 

5  1 

60.6 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

87 

89 

87 

86 

88 

3  9 

89 

87 

63 

68 

84 

82 

80 

75 

73 

77 

72 

77 

7  R 

79 

80 

82 

82 

92 

82 

81 

8  0 

71 

65 

73 

63 

80.5 

MIN 

65 

65 

6' 

67 

68 

66 

66 

64 

68 

70 

66 

69 

71 

70 

68 

58 

51 

47 

46 

46 

49 

53 

51 

51 

50 

54 

5' 

49 

39 

36 

46 

57.8 

BE  L  AH   FIRE  TOWER 

MAX 

6  8 

8  9 

90 

90 

89 

8  9 

92 

91 

90 

90 

90 

8  6 

82 

80 

75 

75 

78 

73 

80 

82 

82 

64 

85 

37 

85 

65 

83 

83 

75 

69 

73 

83.6 

MIN 

66 

66 

68 

68 

68 

6  6 

67 

64 

6  8 

70 

71 

67 

70 

66 

68 

67 

50 

45 

47 

51 

5? 

56 

54 

53 

52 

57 

57 

55 

40 

39 

55 

59.5 

See  ReferoDce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

age  t 

1 

2 

3 

4 

5  j 

6 

7  j 

8 

9 

.. 

11 

12 

13  | 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

SUNK  I  6 

MAX 
MIN 

Be 

70 

88 
67 

89 
67 

jo 

65 

90 
69 

90 
66 

,1 
67 

90 
66 

69 
69 

91 
70 

7'. 

73 

33 
67 

B5 
72 

63 

72 

78 
70 

62 

70 

75 
54 

72 
47 

76 
47 

79 
49 

80 
52 

81 
52 

83 
54 

84 
5» 

65 
57 

65 
54 

B4 
56 

69 
56 

79 
41 

66 
40 

76 
46 

83.6 
59.9 

O.RANQ  COTEAll 

MAX 
MIN 

90 
6'= 

89 
68 

89 
69 

69 
70 

q; 
69 

0  7 
6" 

90 
68 

91 
66 

88 
69 

88 
70 

65 
69 

84 

70 

65 
71 

86 
70 

75 
55 

73 
50 

80 
50 

61 
49 

82 
55 

84 
58 

63 
5? 

86 

7* 

84 
54 

84 
56 

36 
54 

83 
52 

74 

48 

63 

4  0 

70 
56 

84.3 
60.3 

HINESTUN  4  NNE 

MAX 
MIN 

88 
66 

88 
65 

90 
65 

90 
67 

87 
67 

89 
66 

8  7 
65 

69 

63 

89 

88 
69 

86 

70 

B5 
65 

82 

70 

79 
6  0 

76 
70 

75 
68 

7* 
51 

73 
45 

78 
4' 

8" 

44 

81 
45 

82 
47 

83 
51 

85 
50 

83 
50 

64 

51 

83 
57 

62 
52 

73 
36 

66 
36 

74 
50 

82.4 
57.2 

JONESVIUE  LOCKS 

MAX 
MIN 

B6 

70 

88 
69 

89 
69 

86 
66 

89 

70 

St 
67 

90 
67 

89 
69 

86 

7  0 

89 
70 

86 
71 

86 

70 

85 
71 

83 
70 

76 
70 

74 
71 

73 
52 

72 
49 

78 
49 

78 
52 

80 
54 

81 
54 

63 

5* 

84 
55 

83 
57 

83 
5^ 

6' 
59 

83 
57 

73 
42 

66 
42 

75 
46 

62.3 
61.0 

MAMQU  4  S 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
67 

90 
69 

89 
70 

90 
73 

94 

72 

92 
69 

91 

62 

90 
71 

30 
69 

67 

73 

87 
66 

64 
71 

81 

72 

64 

70 

82 
70 

74 
55 

8  0 
49 

81 
49 

82 
57 

83 
54 

85 
5  6 

6  6 

56 

6  6 
55 

85 
56 

86 
57 

86 

56 

62 
61 

70 
44 

76 
44 

71 
5  6 

64.5 
61.7 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

87 

70 

B7 
69 

8.° 
69 

87 

71 

88 
70 

86 
69 

88 
70 

88 
69 

87 

71 

87 
71 

84 
73 

66 
72 

85 
72 

79 
72 

81 
69 

81 
71 

74 
55 

78 
50 

8n 

49 

80 
52 

6  0 
53 

82 
56 

8  7 
54 

82 
55 

32 
55 

6  7 
56 

85 
56 

61 
54 

68 
44 

7  7 
42 

72 
58 

82.3 
61  .8 

NEW  ROaOS   5  ESE 

MAX 
MIN 

86 
70 

86 
69 

8B 
69 

87 
69 

88 
68 

90 
70 

89 
68 

67 
68 

67 
69 

87 

71 

68 
72 

6  6 
72 

86 
72 

66 

73 

Bo 
69 

82 
70 

80 
56 

75 
51 

78 

5  7 

6  7 
51 

B] 
51 

82 
54 

6' 
54 

65 
57 

83 
53 

82 
5  m 

82 
55 

60 
56 

73 
43 

72 
39 

74 
49 

83.0 
61.0 

□ld  river  LOCK 

MAX 
MIN 

84 
68 

88 
68 

89 
70 

90 
70 

90 
70 

89 
69 

90 
69 

88 
68 

6  9 

70 

88 
72 

5  0 
72 

87 

72 

86 

72 

3' 

72 

6  6 

71 

64 

60 

7? 

55 

73 
51 

7B 
51 

79 
52 

BO 
55 

B2 
55 

63 
56 

84 
56 

65 
56 

67 

56 

89 
57 

e  1 

56 

72 
45 

61 
4  7 

74 

46 

83.3 
61.7 

PLLA   3  SSW 

MAX 
MIN 

87 
64 

86 

64 

90 
66 

69 
66 

8  7 
65 

86 
64 

90 
66 

89 
64 

69 
64 

90 
66 

90 
69 

8  j 

71 

84 

70 

78 
69 

74 

70 

68 

5  4 

52 

49 

78 
46 

6  0 
47 

51 

50 

5  1 

5  0 

54 

5  7 

55 

7  3 
36 

6  6 
36 

7  7 
52 

5e!l 

woooworth  state  forest 

MAX 
MIN 

88 

70 

87 
67 

90 
6=) 

89 
69 

89 
67 

89 
68 

69 
61 

68 

70 

69 
70 

88 
72 

85 
66 

83 

72 

80 

70 

76 
69 

77 
69 

75 
52 

73 
47 

70 
46 

eo 

48 

82 
56 

83 
56 

84 
54 

63 
55 

63 
58 

63 
59 

74 
41 

66 
41 

74 
56 

82.4 
60.7 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

MAX 
MIN 

88 
68 

89 
68 

89 
67 

90 
67 

90 
68 

90 
67 

91 
66 

90 
66 

8 '7 

e  7 

89 
68 

88 
69 

88 

70 

87 

70 

96 
70 

80 
6° 

82 
69 

83 
55 

77 

4? 

60 
46 

82 
51 

63 
51 

84 
55 

85 
56 

85 

3  7 

85 
53 

85 
54 

84 

54 

64 
61 

74 
40 

70 
38 

75 
51 

84.6 
59.8 

RATON  ROUGE  wSO  AP 

MAX 
MIN 

88 
71 

88 

70 

87 
70 

88 
70 

91 
71 

90 
70 

89 
69 

90 
70 

90 
72 

90 
72 

89 

72 

37 
73 

88 

73 

85 
70 

82 

70 

3  4 
6' 

76 
54 

6 : 

52 

83 
50 

84 
54 

5  4 

5< 

86 

57 

66 
57 

65 
5  4 

63 

56 

B5 
58 

63 
53 

76 
52 

69 
45 

75 
41 

72 
53 

84.4 
62.1 

80GALUSA 

MAX 
MIN 

84 
69 

90 
69 

66 
67 

89 
66 

90 
66 

90 
66 

90 
65 

91 
64 

e» 

67 

86 

67 

88 
67 

66 
67 

87 
67 

87 
66 

64 

66 

85 
67 

8? 
55 

76 
47 

80 
47 

5  1 
47 

3? 
40 

83 
40 

e5 

54 

BS 
5  7 

64 
51 

64 
50 

64 

52 

83 
52 

72 
40 

65 
3  6 

75 
38 

84.0 
57.6 

CLINTON 

MAX 
MIN 

88 
67 

89 
66 

68 
67 

87 
65 

89 

67 

B9 

6  6 

89 
64 

88 
65 

86 
69 

87 

68 

B6 
70 

84 
72 

88 

71 

79 

7? 

83 
67 

30 
69 

75 
54 

78 
45 

7  0 
44 

6  1 
4  8 

81 
40 

83 
52 

64 

50 

63 
49 

82 
50 

B7 

52 

81 
52 

76 
59 

65 
36 

7  3 
34 

69 
57 

82.4 
58.6 

COVINGTON    4  NNW 

MAX 
MIN 

87 

67 

85 
68 

si 
67 

87 
65 

90 
65 

89 
64 

86 
64 

85 
66 

6  5 
68 

85 
67 

66 
66 

86 
67 

65 
66 

85 

67 

82 
67 

85 
68 

76 
56 

79 
51 

81 

45 

82 

5  0 

82 
51 

84 

54 

63 
56 

82 
52 

82 
51 

87 
52 

80 
57 

75 
57 

5  6 
39 

70 
35 

72 
53 

82.4 
58.7 

PRANKL INTON    3  SW 

MAX 
MIN 

90 
65 

89 
66 

91 
64 

90 
64 

92 
65 

91 
64 

92 
62 

92 
64 

69 
64 

89 
63 

87 
64 

3  6 
65 

87 
6? 

79 

6  6 

83 
63 

86 
58 

78 
52 

80 
42 

81 
42 

3  0 
46 

82 
47 

86 
50 

86 
50 

65 
48 

85 
48 

66 
49 

79 
49 

69 
44 

68 
3  6 

73 
32 

73 
46 

84.0 
55.0 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

85 

66 

90 
68 

6B 
66 

90 
67 

90 
65 

89 
66 

89 
66 

83 
65 

80 

64 

33 
66 

66 
65 

6  3 
63 

86 
68 

3  7 
69 

67 
68 

88 
67 

84 

67 

3? 

54 

75 
48 

78 
44 

8  7 
4* 

83 
46 

87 
46 

84 
52 

84 
40 

84 

49 

84 
50 

85 
54 

7  6 
40 

75 
33 

76 
45 

84.7 
57.6 

HAMMOND   3  NW 

MAX 
MIN 

83 
67 

89 
67 

86 
68 

89 
66 

89 
66 

9  c 
67 

90 
64 

8  9 
67 

66 
69 

87 

60 

87 
69 

85 

70 

86 
69 

61 
69 

84 
68 

60 
70 

64 
56 

76 
49 

77 
46 

80 
43 

82 
40 

81 
52 

83 
54 

83 

50 

82 
51 

8  7 
57 

64 
57 

81 
50 

73 
3  0 

67 
37 

73 
54 

82.8 
59.2 

LSU  BEN-HUR  EXP   5 T A 

MAX 
MIN 

86 
67 

89 
67 

en 

67 

88 
67 

33 
68 

91 
7  1 

90 
66 

68 
6  3 

B8 
60 

89 

70 

89 
71 

87 
72 

83 
71 

89 

72 

6  6 
66 

83 
68 

84 
61 

76 
45 

79 
47 

81 
44 

81 
40 

81 
52 

84 
57 

8  4 
5  1 

83 
55 

33 
53 

84 
52 

82 
55 

78 
42 

73 

40 

74 
48 

84.4 
59.6 

ST  PRANCISVILLE  6  SE 

MAX 
MIN 

MIN 

81 
67 

87 
68 

86 
6B 

86 
67 

69 
67 

91 
67 

88 
60 

86 
65 

3  5 
69 

86 
6B 

65 

70 

35 
Oo 

81 

71 

86 

71 

86 
67 

85 
66 

85 
56 

75 
48 

79 
48 

61 
50 

83 
51 

64 
52 

64 

56 

84 
53 

62 
52 

63 

53 

64 
56 

81 
55 

75 
4  . 

6". 
36 

72 
43 

83.1 
59.2 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 
68 

58 

67 

90 

69 

90 
70 

88 
70 

90 
69 

91 
69 

68 
66 

>0 
67 

88 
70 

B7 
72 

65 
67 

64 

70 

62 
71 

7  0 
6  6 

83 
69 

77 
5! 

73 
49 

78 
49 

79 
53 

80 
54 

81 
58 

63 
57 

84 
54 

83 
56 

82 
55 

6  7 
55 

83 
58 

74 
44 

69 
46 

75 
55 

83.  1 
61.4 

DE    QUINCV   4  N 

MAX 

MIN 

89 
63 

91 
64 

9" 
6  5 

91 
62 

89 
67 

9L 
62 

89 
66 

90 
65 

9C 
6< 

90 
71 

85 

71 

66 
64 

79 
68 

80 
70 

80 
69 

79 
69 

73 
52 

75 
46 

79 
46 

61 
45 

81 
49 

83 

50 

60 
52 

85 

50 

83 
50 

85 
53 

63 
52 

81 
52 

76 
41 

71 
43 

75 
46 

83.5 
57.7 

DE  RIDOER 

MAX 
MIN 

89 
64 

90 
65 

91 
6  6 

90 
6B 

90 
69 

90 
67 

89 
67 

B9 
65 

0  j 
e  6 

90 
70 

87 

7  1 

65 
60 

79 
68 

78 
70 

75 
69 

79 
68 

73 
52 

75 

4^ 

80 
46 

8  7' 
44 

82 
50 

84 

52 

84 
54 

85 
53 

83 
55 

83 
56 

6  1 

56 

82 
55 

76 
41 

70 
43 

75 
52 

83.1 
58.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 
66 

92 
65 

91 
68 

88 
70 

90 
68 

91 
66 

91 
64 

3  7 
t  - 

91 
69 

33 

71 

85 

66 

82 
70 

80 
71 

76 
6  0 

82 
69 

74 

53 

74 

49 

78 
47 

79 
47 

eo 
54 

82 
58 

83 
52 

B5 
40 

84 
51 

85 
5  7 

65 
52 

83 
51 

77 
30 

72 
42 

76 
5  1 

83.7 
59.  1 

HACK6ERRY   8  SSW 

MAX 
MIN 

85 
75 

88 
75 

B" 

77 

87 
77 

86 
75 

8  7 
75 

88 
74 

67 
7m 

86 
79 

65 
72 

6  4 
6  7 

63 

73 

3  4 

73 

BC 
72 

78 
72 

74 

59 

74 
58 

76 
59 

77 
61 

73 
67 

60 
64 

81 
63 

81 
56 

79 
67 

79 
66 

70 
53 

60 
64 

75 
45 

63 
47 

74 
40 

81.0 
66.4 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

87 

73 

89 
73 

BO 
74 

69 
74 

89 
75 

72 
73 

90 
70 

90 
68 

- 

70 

90 
73 

85 
73 

33 
73 

82 
73 

80 
72 

6  7 
70 

62 
71 

73 
56 

77 
51 

79 
50 

86 

52 

6  7 
55 

84 
56 

64 
50 

B7 
6  2 

80 
59 

6  1 
50 

6  0 
61 

80 
61 

71 
45 

78 
5  0 

74 

5  3 

63.5 
64  .  3 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

MAX 
MIN 

89 
74 

90 
71 

BB 

72 

89 
73 

88 
71 

91 
71 

86 
69 

83 

7  0 

87 

73 

86 
74 

85 
6  6 

83 

74 

84 
73 

80 
71 

63 
71 

76 
58 

74 
56 

79 
52 

80 
54 

67 
57 

62 
58 

84 
59 

65 
50 

80 
62 

80 
62 

6  1 
61 

81 

61 

7  6 
47 

70 
49 

7, 

51 

82.8 
64.0 

LAKE  CHARLES  WSU  AP 

MAX 
MIN 

88 

71 

A7 
69 

68 
71 

87 

72 

89 
70 

8B 
71 

88 
71 

68 
69 

87 

7; 

68 
73 

66 
67 

83 

70 

8  3 
72 

30 
71 

BO 
71 

74 
65 

76 
57 

70 
5  3 

80 
51 

61 
53 

3  7 
56 

84 
57 

6  6 
50 

03 
53 

83 
60 

8  1 
59 

6  1 
57 

77 

53 

71 
47 

77 
46 

72 
5  7 

82.5 
62.7 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
66 

92 
6  = 

91 

70 

se 
70 

9  2 
66 

92 
66 

91 
66 

91 

7  0 

92 
70 

88 
73 

85 
66 

82 
73 

83 

70 

7  0 
60 

83 

70 

74 
54 

75 
46 

80 
48 

82 
51 

61 
57 

83 
55 

64 

56 

86 
5  7 

84 
55 

86 
55 

84 
5  6 

65 

60 

76 
42 

72 
43 

7  6 
4  3 

84.4 
61.1 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

73 

74 

7  6 

74 

66 

74 

74 

72 

74 

8  8 
74 

89 
75 

87 

7  7 

84 
72 

8  5 
73 

7  0 
"7 

63 
71 

78 
59 

74 
5  6 

78 
56 

79 
57 

e : 
60 

81 
60 

63 
62 

3  7 

61 

82 
64 

81 
61 

8  '. 

6  3 

83 
63 

75 
51 

70 
51 

7  6 
5  5 

83.1 
65. e 

VERMILION  LOCK 

MAX 
MIN 

85 

72 

90 
72 

8" 

72 

87 

70 

90 
70 

9  0 
7  0 

69 
70 

67 
68 

87 
60 

87 
75 

87 
75 

3  5 
71 

84 
72 

84 

7  2 

■ 

70 

82 
70 

81 
60 

7C 
5  7 

79 
51 

79 
52 

8  0 
57 

81 
51 

84 
56 

64 
54 

80 
56 

80 
55 

8  0 
58 

80 
50 

75 
47 

69 
49 

74 
5  1 

82.5 
62.4 

SOUTH  CENTRAL  OB 

CARVULE   2  SW 

MAX 
MIN 

90 
70 

87 
71 

90 

70 

90 
66 

91 
70 

91 

70 

90 
67 

90 
70 

86 
7; 

88 
71 

86 
73 

87 
7  4 

89 

73 

87 
73 

64 

70 

85 

71 

78 
68 

8" 
51 

81 
54 

83 
54 

67 
55 

86 
58 

66 
50 

B4 
56 

84 
55 

84 
56 

61 
57 

75 
62 

67 
57 

73 
42 

7  1 
56 

64.2 
63.6 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


LOJISI ANA 
jr  npc  0 


Station 


Day  ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7  j 

a  J 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

86 

87 

69 

90 

90 

89 

90 

90 

89 

90 

87 

87 

88 

83 

87 

83 

72 

75 

So 

80 

80 

84 

65 

85 

85 

84 

82 

74 

67 

74 

74 

M1N 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

66 

70 

70 

72 

74 

75 

74 

73 

72 

68 

62 

53 

51 

51 

52 

54 

59 

36 

55 

57 

56 

53 

48 

44 

45 

MAX 

89 

en 

89 

88 

89 

68 

87 

Be 

89 

88 

81 

86 

85 

76 

83 

81 

76 

79 

8P 

81 

81 

83 

84 

83 

82 

82 

81 

76 

68 

74 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

7 1 

69 

73 

65 

5  6 

57 

MAX 

S3 

91 

89 

90 

88 

90 

90 

89 

90 

87 

87 

65 

86 

85 

87 

B6 

84 

76 

78 

80 

81 

82 

84 

84 

65 

82 

82 

81 

74 

74 

72 

M1N 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

74 

73 

72 

70 

64 

59 

57 

57 

59 

59 

59 

60 

61 

58 

53 

58 

53 

46 

51 

MAX 

67 

91 

a1 

89 

8  8 

89 

90 

89 

89 

90 

67 

86 

86 

86 

81 

84 

62 

75 

72 

79 

80 

80 

63 

63 

S3 

83 

83 

63 

74 

6° 

74 

69 

7  1 

7  1 

72 

72 

66 

7  0 

72 

7 1 

73 

72 

71 

7  1 

69 

59 

53 

60 

61 

56 

55 

60 

MAX 

87 

88 

6! 

86 

86 

B6 

86 

86 

67 

87 

67 

87 

86 

84 

84 

85 

73 

77 

77 

7  6 

78 

79 

80 

81 

79 

79 

73 

79 

66 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

74 

74 

72 

75 

71 

75 

67 

6 

63 

61 

60 

63 

MAX 

89 

ec 

82 

88 

88 

88 

82 

82 

84 

8- 

86 

85 

81 

81 

84 

81 

76 

74 

77 

75 

75 

81 

79 

81 

81 

81 

80 

75 

68 

73 

73 

MIN 

68 

67 

69 

69 

6  B 

6  8 

67 

7 

70 

67 

61 

5 

MAX 

85 

9  C 

88 

89 

90 

90 

91 

90 

B9 

89 

89 

88 

8  = 

3  } 

90 

65 

87 

76 

78 

Bl 

82 

81 

84 

79 

83 

80 

84 

80 

74 

69 

70 

MIN 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

72 

70 

69 

7a 

1 

71 

54 

55 

57 

62 

57 

58 

5  t 

54 

MAX 

81 

B9 

88 

69 

90 

B9 

90 

91 

90 

68 

89 

67 

86 

85 

87 

86 

65 

75 

76 

78 

79 

81 

83 

82 

63 

63 

82 

83 

77 

6° 

74 

7  2 

72 

7  2 

7  3 

73 

7  3 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

59 

58 

3 

54 

56 

60 

58 

58 

54 

5  5 

43 

MAX 

89 

85 

8^ 

67 

88 

89 

88 

89 

8^ 

86 

66 

87 

87 

88 

85 

86 

85 

76 

78 

80 

80 

83 

83 

61 

81 

81 

85 

76 

70 

73 

72 

68 

69 

6Q 

68 

69 

68 

66 

69 

69 

72 

73 

71 

72 

73 

71 

69 

64 

55 

5  0 

5 1 

51 

53 

63 

52 

54 

50 

51 

56 

46 

42 

47 

MAX 

86 

87 

86 

88 

89 

66 

67 

86 

87 

87 

88 

89 

88 

87 

86 

85 

76 

77 

78 

81 

81 

83 

81 

81 

61 

62 

79 

75 

66 

72 

73 

b" 

71 

68 

67 

69 

6  ' 

66 

6 

7  2 

72 

1 

74 

75 

75 

73 

67 

63 

62 

63 

3 

6 1 

65 

65 

5 

55 

55 

54 

5  8 

45 

40 

59 

MAX 

85 

87 

87 

86 

88 

38 

87 

85 

68 

88 

86 

85 

86 

87 

86 

84 

75 

77 

79 

81 

60 

61 

81 

62 

80 

61 

81 

74 

66 

72 

72 

74 

76 

74 

73 

59 

60 

60 

47 

MAX 

88 

85 

88 

66 

89 

89 

68 

88 

87 

87 

87 

6  5 

B! 

66 

65 

86 

83 

76 

80 

80 

81 

83 

82 

82 

81 

81 

80 

79 

73 

71 

73 

69 

6  Q 

72 

75 

63 

2 

55 

2 

MAX 

80 

87 

87 

85 

87 

88 

87 

87 

86 

87 

6  8 

86 

86 

65 

65 

84 

85 

74 

77 

79 

81 

79 

82 

8 : 

79 

80 

60 

77 

65 

74 

75 

76 

75 

75 

75 

7 6 

74 

It. 

77 

76 

76 

76 

76 

74 

75 

73 

68 

69 

67 

66 

6  8 

67 

72 

5  6 

65 

65 

66 

59 

58 

65 

MAX 

88 

89 

87 

86 

68 

89 

90 

86 

87 

66 

86 

87 

8E 

88 

83 

85 

75 

76 

79 

80 

81 

63 

81 

82 

82 

72 

67 

73 

MIN 

69 

69 

7? 

68 

70 

70 

67 

69 

69 

71 

72 

74 

73 

71 

72 

61 

52 

5  1 

56 

54 

58 

59 

57 

56 

57 

46 

42 

52 

MAX 

89 

86 

88 

89 

90 

90 

68 

87 

89 

89 

87 

86 

85 

86 

85 

84 

82 

76 

78 

81 

83 

82 

82 

82 

82 

83 

82 

80 

69 

74 

75 

MIN 

68 

69 

68 

68 

69 

69 

66 

70 

72 

71 

75 

72 

72 

71 

73 

68 

62 

62 

60 

52 

56 

54 

64 

56 

55 

57 

55 

63 

50 

40 

54 

MAX 

91 

88 

87 

89 

91 

91 

89 

91 

88 

88 

66 

88 

90 

89 

86 

87 

78 

80 

82 

84 

83 

66 

66 

85 

8  7 

63 

83 

77 

69 

76 

69 

MIN 

68 

68 

69 

69 

68 

67 

68 

73 

72 

72 

73 

7; 

71 

71 

71 

62 

53 

51 

»9 

53 

54 

55 

54 

54 

54 

53 

48 

44 

39 

53 

MAX 

MIN 

FRANKLIN   3  NW 
LAFAYETTE    F  A A  AP 
M0P0AN  CITY 
NEW    IBERIA   5  NW 

*  *  * 

SOUTHEAST 
BODTHVILLE  WS0 
D I AMUND   4  NW 
ODNALOSONVI L  L  E   3  E 
CALL IANQ 
H0UMA 

NEW   ORLEANS    HQ  I  WS0 

NEW  ORLEANS  AUD  WS0 

PARADIS   7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  8ERNARD 

SCHRIEVER 


83.4 
62.5 


82.6 
62.5 


Soe  8oler«nc«  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 

LOUISIANA 
OCTOBER  1973 


Wind 

Relative  humidity 

Number 

of  days  wi 

th 

to 
c 

unset 

(Speed  — 

m.p.h 

) 

averages 
percent 

precipitation 

IE 
</> 

1.2 

c 

« 
o> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o> 

O- 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
m  ile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 

Q 

o 

6 

1.00- 

Total 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

8 

1.2 

4.0 

22++ 

17 

11 

93 

94 

57 

81 

1 

4 

2 

3 

1 

0 

11 

3.9 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

8 

2.9 

5.9 

23++ 

14 

11 

83 

85 

49 

67 

7 

2 

2 

2 

0 

0 

13 

3.9 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

8 

3.7 

7.6 

33++ 

27 

31 

90 

92 

58 

76 

3 

5 

5 

1 

1 

0 

15 

4.1 

N  0  MOISANT  WSO  AP 

7 

3.6 

7.0 

37  +  + 

8 

01 

85 

89 

60 

71 

5 

1 

2 

3 

2 

0 

13 

84 

3.9 

SHREVEPORT  WSO  AP 

13 

0.6 

5.3 

21+  + 

30 

11 

91 

94 

62 

76 

2 

2 

1 

4 

2 

0 

11 

65 

4.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
OCTOBER  1973 


Time 

Day  of  month 

ge 

Station 

ft 

5 
Q 

(IN) 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

MAX 
MIN 

74 

92 
75 

98 
74 

98 
75 

97 
75 

101 
75 

99 
75 

9S 
-5 

100 
75 

94 
73 

95 
73 

91 
74 

92 
75 

83 
75 

77 
73 

84 
73 

74 
57 

79 
54 

80 
54 

82 
57 

"5 
57 

85 
59 

87 
63 

86 
62 

85 
62 

85 
63 

86 
65 

84 
63 

78 
53 

74 
53 

75 

53 

87,6 
66.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
OCTQPEP  1973 


Day    Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

H  °< 

NORTH   CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.  17 

.16 

.13 

.15 

.19 

.  1* 

.14 

.15 

.16 

.13 

.15 

.10 

.05 

.00 

.05 

.  :  5 

.15 

.12 

.11 

.16 

.13 

.12 

.14 

.14 

.  1 1 

.07 

.05 

.29 

•09 

.22 

3.958 

WIND 

34 

29 

5 

10 

14 

14 

1  1 

43 

50 

? 

42 

♦       *  * 

CENTRAL  05 

WDDDWORTH  STATE  FOREST 

EVAP 

.  1  4 

■  09 

«  15 

.  16 

.26 

.12 

.15 

.14 

.  09 

.  1  1 

.03 

.  05 

.04 

*  00 

.02 

•  1 1 

14 

^ 

1 0 

.  10 

.  1  1 

.28 

07 

•  1 4 

.  1 0 

07 

3  24 

WIND 

1« 

17 

18 

17 

30 

12 

14 

18 

24 

29 

37 

19 

16 

8 

11 

39 

27 

30 

17 

'  15 

13 

10 

1  3 

« 

22 

?3 

26 

16 

34 

569 

MAX 

92 

88 

95 

=  5 

92 

91 

92 

90 

87 

86 

83 

78 

76 

75 

78 

74 

75 

78 

79 

81 

82 

82 

81 

81 

80 

77 

69 

68 

82.3 

MIN 

72 

69 

72 

73 

70 

71 

69 

72 

72 

71 

68 

71 

70 

70 

70 

53 

51 

53 

57 

58 

60 

59 

59 

60 

62 

48 

46 

47 

63.3 

*       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  PEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.26 

.13 

.20 

.16 

.31 

.18 

.12 

.20 

.14 

.13 

.20 

.29 

.15 

.16 

.05 

.17 

.33 

.18 

.19 

.16 

.06 

.16 

.28 

.26 

.04 

.22 

.14 

.06 

.08 

.10 

5.22 

WIND 

27 

28 

19 

19 

20 

* 

* 

54 

22 

45 

55 

63 

60 

42 

32 

20 

73 

64 

31 

24 

24 

22 

28 

20 

15 

15 

11 

25 

44 

31 

52 

985 

MAX 

91 

94 

91 

95 

94 

94 

95 

92 

92 

89 

91 

87 

87 

89 

86 

83 

86 

76 

82 

80 

81 

83 

81 

85 

84 

8  5 

85 

83 

76 

74 

74 

86.0 

MIN 

71 

69 

69 

70 

72 

72 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

68 

69 

59 

51 

51 

53 

56 

57 

59 

58 

58 

59 

60 

41 

48 

46 

46 

62.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ARITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

11 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

3 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGI PAHQA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ROBERT  S.  MCCLENDON 

ANTIOCH  FIRF  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

11 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

flA 

H 

SOLOMON   G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

f 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER   FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEEKMAN  3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

91 

51 

107 

8A 

CLOSED  1/1/73 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

38 

92 

11 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSS  I ER 

11 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BOGALUS A 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BODTHV  I  L  L  E  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE   2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

11 

32 

19 

92 

27 

180 

8A 

8A 

H 

GUY  E  TRAYLOR 

CL INTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

5P 

8A 

f 

H 

KENNETH  M.  CAIN 

COCODRIE 

1929 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8A 

8A 

INACTIVE  7/29/66 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

1 1 

3 1 

31 

92 

43 

90 

8A 

8  A 

H 

INACTIVE  7/19/73 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

=  2 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R.  QTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

11 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

RUBY  V.  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

ST  JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

H 

RICE  EXPERIMENT  STA 

CURTIS   1  SSE 

2235 

01 

BOSS  I  ER 

11 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

c 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

DE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

H9 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQ  PARISH  EXP  STA 

DON AL  DSONV  I  L  L  E   3  E 

2534 

09 

ASCENSION 

g 

30 

06 

9  0 

56 

?  n 
c  u 

8  A 

8  A 

H 

CF   INDUSTRIES;  INC 

ELI  7 ABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

C AL-KRAFT  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

r 

H 

TRUCK L I NE  GAS  CO. 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

ROYNE  h,  fontenot 

FARMERVILLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H.   W.   THURSTON,  JR. 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

FRANKLINTON   3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

11 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

11 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

1 1 

31 

25 

92 

54 

360 

5P 

1  P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECQRE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

WALLACE  DESADIER  JR. 

GRAND   ISLE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E   BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

C  ADDD 

11 

32 

25 

'?4 

00 

350 

IP 

LA  FORESTRY  COMM 

HACKBERRY   8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

5P 

5P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

11 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HARRISONBURG  LOCK  NO  2 

4100 

05 

CATAHOULA 

9 

31 

47 

9  1 

49 

60 

8  A 

c 

INACTIVE  4/6/72 

HAYNESVILLE    2  WSW 

4131 

02 

C  L A  I  BORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

H I  NE  STON  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

11 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C.  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE  . 

11 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOS5TPN 

4398 

01 

CADDO 

11 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C.  GRAVES 

HOUM  A 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE   EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

USDA  £  LSU 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION  E  BLANCHARD 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NALT  WEATHER  SERVICE 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JDNESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

"1 

51 

70 

8A 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNK L I NE   GAS  CO 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

"3 

50 

200 

7A 

c 

MRS  LILLIAN  ALEXANDER 

KENTWOOD 

4859 

0  6 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE   L  MIXON 

KINDER   3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

"2 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

UUUlN  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

LAFAYETTE   FA A  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

LAKF    CHARLES    2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

LAKE  CHARLES  WSD  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C  HJ 

LAKE   PRDVI DENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

1  2 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C  H 

LOGANSPORT  4  ENF 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

C  H 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

114 

7A 

LSU  BEN-HUR  EXP  ST A 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

fl  A 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

MARKSVI lle 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

8A 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

11 

32 

06 

93 

14 

270 

c 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

11 

92 

35 

16 

8A 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

11 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

t  H 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

"2 

53 

120 

7A 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHITA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

C 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

11 

5 

8A 

8A 

e 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

46 

93 

05 

130 

5P 

5P 

C  H 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

5 

29 

57 

90 

05 

- 

MID 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

C  HJ 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

C  H 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

MID 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

MID 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

P. 

6671 

09 

DRLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

NEW  ORLEANS   J  OUR  DAN 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

MID 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

MID 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MID 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

41 

91 

22 

45 

8  A 

8  A 

H 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

41 

103 

7  A 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

23 

115 

8A 

OAKNOL  I  A 

6911 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7  A 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

C 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

C 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

6 

4P 

4P 

H 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

11 

32 

54 

93 

41 

291 

8  A 

8A 

H 

QUARANTINE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

8  A 

8A 

H 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8  A 

8A 

C 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

11 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNDN 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

8A 

C 

RUSTON-L A  TECH  UNIV 

8067 

r\  o 
Ut 

LINCOLN 

9 

32 

3 1 

92 

39 

275 

8A 

H 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

ST  FRANC  I SVI LLE  6  SE 

8137 

06 

W  FELICIANA 

8 

30 

43 

91 

18 

60 

5P 

5P 

GH 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGELINE 

2 

30 

51 

92 

16 

50 

C 

SCHRIEVER 

8295 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

15 

6P 

6P 

H 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

11 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

C  HJ 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

7A 

SIMPSON  10  ESE 

8515 

04 

VERNON 

4 

31 

13 

92 

50 

220 

7A 

SINGER 

8519 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

39 

93 

25 

150 

8A 

H 

SLIDELL 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

B9 

46 

10 

8A 

8A 

SPEARSV  I  LLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

C 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

11 

33 

00 

93 

27 

240 

7A 

C 

SPR I  NGV I LLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

STER  L I NGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

175 

7A 

OBSERVER 


MUNICIPAL  POWER  PLANT 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WILDLIFE  SERVICE 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C.   R .  EVANS 
JAMES  M a  MILLER 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
JOSEPH  R  SHAW 
LSU  AGRI   EXP  STATION 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 
BENNETT  STRANGE 
ROBERT  R.  GENTRY 
TOWN  OF  MARION 
TOWN  OF  MARKS V  I L  L  E 
HERSHEL   L.  CULPEPPER 
RUTH  T.  HEBERT 
RAYLN  FALL 
W.   G.  SPARKMAN 
THOMAS  V.  BURNITT 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  MONROE 
U.St  CORPS  OF  ENGRS. 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 
GULF  S.   RESEARCH  INST. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
SWG  AND  WATER  8QARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 

SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
SWG  AND  WATER  BOARD 
N.  0.  SWG.  AND  WTR.  BD. 
CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 
LEONARD  A.  RICHMOND 
J  D  SANFORD 
PERCY  E.  DREHER 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 
HAROLD  L.  BAQUE 
R.   MELANCQNj  JR. 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LEON  SANDERS;  JR. 
DELTA  NAT  WILDLIFE  RE F 
GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 
LA  WLDLF  6  FISH  COMM 

MRS.   JO  B.  HARTSELL 
LSU  WEST  LA  EXP  STA 
CITY  OF  RUSTON 
LA  TECH  UNIVERSITY 
SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 
CROWN  ZELLERBACH  CORP. 
NE  LA  EXPERIMENT  STA 
CENTRAL   LA.   ELECTRIC  CO 
CONRAD  M.  LEBLANC 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS   CARMEN  R  RABALAIS 

CLOSED  7/1/73 
REV.  BOBBY  N.  PARISH 
NOAA-NATL  WEATHER  SERV 
JACK  N.  HOLLIS 
A.   D.  MATLOCK 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA  POWER  C  LIGHT  CO 
MISS  NETA  A.  TURNER 
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6 

Z 

w 

W 
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TIME  AND 

O 

O 
< 

Q 

F-H 

TABLES 

STATION 

INDEX 

DIVIS 
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t—i 

LONGI' 

ELEVA 

OBSERVER 

DRAIN 

LATI' 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30  13 

93  23 

12 

8A 

8A 

INACTIVE  8/1/72 

TALLULAH  2  SW 

8923 

03 

MADISON 

3 

32  24 

91  13 

85 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  6/22/73 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

5 

29  47 

92  12 

14 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

V I  DA  L I A  NO  2 

9357 

05 

CONCORD  I  A 

8 

31  35 

91  26 

60 

8A 

C 

V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 

WESTDALE   3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

11 

32  08 

93  30 

140 

7A 

7A 

H 

ABSOLUM  P.  DILL 

WINNFIELD  2  W 

9803 

02 

WINN 

11 

31  56 

92  41 

160 

6P 

7A 

C  H 

ESTES  B.  BDZEMAN 

W I NNSBQRO 

9806 

03 

FRANKLIN 

9 

32  09 

91  42 

80 

8A 

8A 

C  H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

W I  NONA   FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

11 

32  02 

92  39 

220 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

WOODWORTH   STATE  FOREST 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

31  08 

92  28 

90 

9A 

9A 

9A 

H 

LA.   FORESTRY  COMM 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   i n  mi les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowlall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data 


*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMA TOLOG I CA L  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  f oreig n  mai ling ,20?  single  copy;   2 0?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801 .       Attn :     Publications .  


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Cent 


U  S  DEPART MENI  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.  N.C  28801 
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U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MORGAN  C!T> 

LOWEST  TEMPERATURE 
ASHLAND  2  S 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
FRANKLINTQN  3  SW 

LEAST  TOTAL  PR  EC  I p I T AT  I  ON 
NATCHITOCHES 

GREATEST  1  CAY  PRECIPITATION 
FRANKL I NTQN   3  SW 


91 


29 


11.91 


1.87 


DATE 
DATE 


05 
29 


6.70  DATE 


OA 


JAN 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^.sun* 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 

s 

Lowest 

•2 
a 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

.  0 
II 
13  a 

a.  § 

q£ 

Greatest  Day 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Total 

1    Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

j    .10  or  More 

I    .50  or  More 

1.00  or  More 

s: 
8* 

s » 
~~ 

5  9 

si 

*       *  * 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

70.0 

47.3 

56.7 

83 

25 

32 

30  + 

232 

0 

0 

2 

0 

5.08 

2.00 

5 

.0 

0 

6 

3 

2 

LOGANSPORT  4  ENE 

75.2 

50.3 

62.8 

85 

8 

30 

29 

149 

0 

0 

2 

0 

4.22 

-  .57 

1.54 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

MINDEN 

72.2 

49.2 

60.7 

5  .  2 

84 

24 

34 

29 

178 

0 

0 

0 

0 

7.41 

3.72 

5 

.  0 

0 

6 

3 

3 

PLAIN  DEALING 

69.  1 

46.6 

57.9 

3.4 

83 

24 

32 

29  + 

243 

0 

0 

2 

0 

6.55 

2  . 02 

2  .  00 

26 

.  0 

0 

B 

6 

2 

SHREVEPORT  WSO   AP  R 

72.9 

50.0 

61.5 

5  .  8 

84 

24  + 

33 

29 

164 

0 

0 

0 

0 

5.16 

.95 

2.14 

4 

0 

7 

3 

2 

WESTOALE   3  SW 

73.2 

48  .  5 

60.9 

84 

0 

32 

29 

182 

0 

0 

1 

0 

5.97 

1.73 

5 

.0 

0 

7 

5 

3 

DIVISION 

60.4 

5  .  2 

5.73 

1.13 

■  0 

*       *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

72,8 

49.3 

61.1 

84 

23 

3  1 

29 

172 

0 

0 

1 

0 

6.95 

3.47 

4 

.  0 

0 

6 

5 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

72.4 

48.8 

60.6 

4.7 

84 

27 

33 

29 

184 

0 

0 

0 

0 

3.93 

.45 

2  .17 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

CHATHAM 

72.8 

47.9 

60.4 

64 

24 

30 

29 

193 

0 

0 

2 

0 

5.65 

3.  17 

5 

.  0 

0 

7 

2 

1 

FARMERVILLE 

72.1 

50.8 

61.5 

83 

24 

34 

29  + 

160 

0 

0 

0 

0 

5.56 

1.72 

4 

.0 

0 

8 

4 

2 

HOMER  EXP  STATION 

70.5 

48.5 

59.5 

82 

24+ 

32 

29 

199 

0 

0 

1 

0 

6 . 67 

2.80 

5 

.0 

0 

e 

5 

2 

MONROE   FAA  AP 

73.0 

48.8 

60.9 

86 

24 

33 

29 

176 

0 

0 

0 

0 

4  .  87 

1.85 

4 

.  0 

0 

7 

5 

1 

MONROE  CITY 

73.5 

50.8 

62.2 

83 

26  + 

35 

29+ 

142 

0 

0 

0 

0 

4.72 

1.76 

4 

.0 

0 

8 

2 

1 

D  1  ICTflU-l  A     Tern  llNTw 

72.0 

49.2 

60.6 

65 

9. 

32 

29 

184 

0 

6.52 

2.01 

5 

.0 

0 

9 

5 

2 

W I NNF I E  LD  2  W 

74.  1 

49.4 

61.8 

65 

Zf- 

31 

29 

162 

0 

0 

1 

0 

4.88 

2.41 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

61.0 

5.2 

5.53 

1.06 

•  0 

tot 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

72.8 

49.5 

61.2 

83 

26  + 

33 

13 

172 

0 

0 

0 

0 

7.84 

2.00 

25 

.0 

0 

9 

6 

4 

EPPS   6  W 

71.7 

49 . 0 

60.4 

82 

27  + 

36 

29  + 

170 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

LAKE  PROVIDENCE 

71.6 

51.1 

61.4 

82 

25 

35 

29 

158 

0 

0 

0 

0 

6.20 

2.77 

5 

.0 

0 

7 

4 

1 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

73,4 

51.2 

62 . 3 

6 . 4 

84 

23 

36 

29 

153 

0 

0 

0 

0 

7.80 

3.42 

2.55 

5 

■  0 

0 

7 

5 

4 

WINNSBORO 

73.0 

50.2 

61.6 

5.5 

84 

25 

35 

29+ 

157 

0 

0 

0 

0 

9.32 

4.66 

3.15 

5 

.0 

0 

9 

5 

5 

DIVISION 

61.4 

5.8 

7.79 

3.12 

.0 

*       *  * 

WEST  CENTRAL  04 

AiHLANU    c.  3 

72.7 

48.7 

60.7 

84 

9 

29 

29 

187 

0 

0 

2 

0 

3.13 

.93 

27  + 

.0 

0 

5 

3 

0 

CONVERSE 

74.7 

48 ,  OM 

61 ,4M 

84 

27  + 

30 

29 

183 

0 

0 

1 

0 

2.14 

.98 

5 

.0 

0 

Z 

2 

0 

GORUM   FIRE  TOWER 

LEESVILLE 

75.8 

52  .  3 

64  .  1 

86 

9 

33 

29 

134 

0 

0 

0 

0 

3.46 

.  83 

21 

.  0 

0 

7 

3 

0 

MANY 

74,8 

50.4 

62.6 

84 

27 

30 

30  + 

154 

0 

0 

z 

0 

3.10 

1.42 

9 

■ 0 

Q 

1 

NATCHITOCHES 

75.9 

53. 7M 

64.  8M 

85 

23  + 

36 

29 

108 

0 

0 

0 

0 

1.87 

.95 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

62 . 7 

6 . 0 

2.74 

-  1.96 

•  0 

*       *  * 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

74.9 

53.0 

64.0 

64 

16  + 

36 

29 

122 

o 

0 

0 

0 

4.51 

1.24 

27 

.  0 

0 

5 

5 

2 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

72.8 

49.5 

61.2 

4.6 

82 

15  + 

33 

29 

169 

0 

0 

0 

0 

7.05 

2.27 

2.29 

26 

.0 

0 

7 

5 

4 

BELAH   FIRE  TOWER 

74.0 

51.7 

62.9 

85 

4 

36 

29+ 

139 

0 

0 

0 

0 

8.40 

2.05 

5 

•  0 

0 

10 

6 

3 

BUNK  I  E 

76. 2M 

54. 3M 

65. 3M 

7.5 

66 

20 

99 

0 

0 

0 

0 

9.46 

4.51 

2.94 

5 

.0 

0 

9 

5 

4 

0  H  **  Pi  U    LU  1  t«u 

76. 8M 

53. 9M 

65  .  4M 

85 

22  + 

38 

30  + 

92 

0 

0 

0 

0 

8.94 

5.04 

.  0 

n 

7 

3 

3 

HINESTON  4  NNE 

74.9 

50  .  4 

62.7 

84 

4  + 

33 

30+ 

158 

0 

0 

0 

0 

4.25 

1 .27 

25 

•  0 

0 

6 

5 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

73.9 

52.0 

63 . 0 

84 

25 

39 

29  + 

130 

0 

0 

0 

0 

8.79 

2  •  96 

5 

0 

8 

5 

3 

M  A  M ni  1    u  ^ 

78. OM 

55.2 

66. 6M 

86 

4 

39 

29  + 

78 

0 

0 

0 

0 

10.89 

4.09 

5 

.0 

0 

8 

7 

z 

MELVILLE 

76 . 3 

55.5 

65.9 

7 .  1 

83 

26  + 

37 

29 

77 

0 

0 

0 

0 

6.81 

4.34 

3.48 

5 

.0 

0 

7 

6 

3 

NEW  ROADS  5  ESE 

76.2 

54.5 

65.4 

86 

27  + 

37 

29 

94 

0 

0 

0 

0 

9,68 

4.09 

5 

.  0 

0 

5 

4 

4 

OLD  RIVER  LOCK 

74.6 

52.2 

63.4 

83 

26  + 

37 

30  + 

125 

0 

0 

0 

0 

11,53 

6.44 

g 

0 

5 

4 

3 

OLLA   3  SSW 

73.4 

50. 9M 

62. 2M 

83 

25  + 

32 

29 

149 

0 

0 

1 

0 

5  , 00 

2.05 

5 

•  0 

0 

3 

1 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

73.8 

54.0 

63.9 

83 

4 

38 

29+ 

125 

0 

0 

0 

0 

8.37 

2.00 

2  1 

.0 

0 

7 

4 

4 

DIVISION 

64.0 

6.0 

8.13 

3.53 

.0 

t       t  t 

AMITE 

77.0 

52.2 

64.6 

85 

9 

35 

29 

108 

0 

0 

0 

0 

10.91 

4.05 

5 

0 

5 

4 

3 

BATON   ROUGE   WSO  AP  R 

77.2 

55.1 

66.2 

7.3 

85 

26  + 

38 

29 

86 

0 

0 

0 

0 

7.44 

3.35 

2.82 

4 

.0 

0 

5 

4 

3 

BOGALUSA 

76.5 

50.1 

63.3 

5.3 

85 

26 

34 

11 

131 

0 

0 

0 

0 

7.01 

3.02 

4.41 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

CLINTON 

74.8 

52,o 

6  3 

26 

33 

29 

125 

0 

0 

0 

0 

10.76 

5.63 

5 

.  0 

0 

B 

4 

3 

rnt/TNP.  TflN    4  WMU 
^  u  v  i  ni>  [  un   t   ri  w  H 

76.6 

52.6 

64.6 

5.8 

83 

27  + 

33 

29 

100 

0 

0 

0 

0 

4.69 

1.04 

2.70 

.0 

0 

5 

3 

1 

FRANKL INTON  3  SW 

74,0 

47.1 

60.6 

85 

15 

32 

29  + 

169 

0 

0 

2 

0 

11.91 

6.70 

4 

.0 

0 

9 

7 

1 

GREENSBURG 

77.5 

47. 3M 

62. 4M 

89 

24 

33 

30  + 

136 

0 

0 

0 

0 

4.75 

5 

.0 

0 

HAMMOND  3  NW 

75.6 

52.8 

64.2 

84 

4 

33 

29 

lie 

0 

0 

0 

0 

5.92 

2.70 

5 

.0 

0 

4 

3 

3 

LSU  BEN-HUR   EXP  STA 

76.9 

53.7 

65.3 

85 

27 

35 

30+ 

102 

0 

0 

0 

0 

7.97 

4.85 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

SL I  DELL 

75.9 

52.2 

64.  1 

84 

4 

34 

29 

110 

0 

0 

0 

0 

4.53 

1  .96 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

63.9 

5.9 

7.93 

3.82 

.0 

*      t  t 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY   EXP  STATION 

76. OM 

53. 6M 

64. 8M 

85 

4 

36 

30  + 

95 

0 

0 

0 

0 

3.86 

-  .36 

1.87 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

DE   OUINCY  4  N 

76,6 

52.5 

64.6 

86 

5  + 

34 

30  + 

112 

0 

0 

0 

0 

4,86 

1.61 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^un* 

NUVtMotK 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Sr. : 

v.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

I    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  Moro 

5  ! 

?  i 

5  5 

DE   R I  DDE  R 

76  •  1 

53.7 

64.9 

8  5 

9  + 

36 

29 

109 

0 

0 

o 

o 

2  5 

.  0 

_ 

g 

2 

EL  I ZABETH 

76  i  8 

52.1 

64 , 5 

6.3 

69 

2  5 

34 

29 

111 

0 

0 

0 

0 

6  38 

1*46 

2  t 

'  1? 

0 

7 

2 

HACKBERRY  8  SSW 

76  •  5M 

6 1  .  OM 

68  .  8M 

8  3 

5 

47 

29  + 

3  3 

0 

0 

0 

0 

2  '  36 

5 

.  0 

1 

JENNINGS 

76.3 

57.8 

67.1 

7.1 

83 

26  + 

37 

29 

79 

o 

o 

o 

g 

5!35 

1.19 

l! 

86 

5 

.0 

0 

5 

5 

1 

LAKF   ARTHUR   10  SW 

75. 5M 

57.  1M 

66. 3M 

86 

4 

42 

29 

71 

o 

o 

Q 

o 

5.86 

1.43 

2. 

98 

5 

.0 

0 

7 

3 

2 

LAKE   CHARLES   WSD  AP 

77.2 

56.2 

66.7 

7.1 

85 

3 

40 

29 

78 

o 

0 

o 

o 

3.01 

-  1.21 

2. 

09 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

□BERLIN  FIRE  TOWER 

76.8 

55.5 

66.2 

86 

16  + 

2  9 

9 1 

0 

0 

0 

0 

8 

•  0 

7 

3 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

76.3 

57.9 

67.1 

85 

4 

44 

29 

59 

0 

0 

0 

0 

4.'?3 

1 . 

22 

5 

.0 

0 

6 

4 

1 

VERMILION  LOCK 

75.8 

56,2 

66.0 

84 

5  + 

41 

29  + 

76 

0 

0 

0 

0 

5.58 

1 

43 

6 

.0 

0 

7 

4 

3 

DI VI S ION 

6b  1 

6.6 

_ 

* 

.  0 

*       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE   2  SW 

77 , 5 

55.9 

66 . 7 

84 

1 5 

36 

29 

67 

o 

o 

o 

o 

6.93 

00 

5 

•  0 

0 

7 

3 

2 

FRANKLIN  3  NW 

77 , 9 

56.6 

67 . 3 

85 

2  ?  + 

36 

29 

69 

o 

0 

o 

o 

4.18 

2 

00 

•  0 

0 

6 

3 

LAFAYETTE   FAA  AP 

76.6 

55.7 

66.2 

6 . 9 

85 

30  + 

8  5 

0 

0 

0 

0 

.47 

2' 

5 

.  0 

7 

1 

MORGAN  CITY 

77  •  OM 

54  .  7M 

65  .9M 

4  . 9 

91 

5 

34 

2  9 

65 

1 

0 

0 

0 

3.81 

.41 

99 

.  0 

0 

6 

4 

0 

NEW   IBERIA  5  NW 

76.8 

55.5 

66.2 

84 

27* 

36 

29 

79 

o 

o 

o 

5.16 

2 

32 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

66 . 5 

6 .  5 

4.93 

.91 

.  0 

*       *  « 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVlLLE  WSO 

75.7 

62.2 

69.0 

62 

23  + 

51 

30  + 

28 

0 

0 

0 

0 

3.11 

76 

5 

.0 

0 

5 

4 

0 

DIAMOND  4  NW 

72.4 

57.3 

64.9 

83 

24 

40 

30 

74 

0 

0 

0 

0 

2.20 

1 

63 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

DONALOSONVlLLE  3  E 

78.2 

56.6 

67.4 

6.5 

68 

27 

40 

30  + 

68 

o 

0 

0 

0 

4.85 

.52 

2. 

50 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

GALLIANO 

78.8 

56.4 

67.6 

86 

10 

42 

1 

42 

0 

0 

0 

0 

3.24 

9  7 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

HOUMA 

78.1 

56.6 

67.4 

6.4 

86 

4  + 

36 

30 

50 

0 

0 

0 

0 

4.01 

.02 

1 

38 

21 

.0 

0 

6 

4 

1 

NEW  ORLEANS   MOI   WSD  AP  R 

76.6 

56.6 

66.6 

6.6 

86 

22 

36 

30 

80 

0 

0 

0 

0 

4.04 

.70 

1 

62 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI  R 

75. 9M 

59.4 

67. 7M 

6.7 

84 

27  + 

43 

30 

60 

0 

0 

0 

0 

4.14 

.63 

1 

71 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

PARADIS   7  S 

78.4 

56.9 

67.7 

85 

3 

35 

30 

57 

0 

0 

0 

0 

4.01 

-  .06 

2. 

00 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

QUARANTINE 

74.6 

62.8 

66.7 

e2 

5 

52 

30 

23 

0 

0 

0 

0 

2.35 

77 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

78.7 

57.9 

68.3 

87 

2 

38 

30 

50 

0 

0 

0 

0 

4.95 

1 

65 

6  + 

.0 

0 

7 

4 

2 

SCHRIEVER 

79.5 

55.4 

67.5 

87 

8  + 

36 

30+ 

61 

0 

0 

0 

0 

4.48 

2 

20 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

67.5 

5.8 

3.76 

-  .16 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


NORTHWEST  0 

BOOCAU  FIRE  TOWER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS   1  SS6 
GLOSTER   1  W 
GREENWOOD  t IRE  TOWER 

HANNA  3  S 
HOSSTON 
KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPORT  4  FNE 

MANSFIELD  3  WSW 
MlNDEN 

PLAIN  DEALING 
ROCESSA 

SHR E V E PORT  WSO  AP 


7.29 
5.08 
3  . 


1.60  1.28 

.06  2.00 

.27  1.19 

.10  .27 

.17  1.00 


.29    1.84  1.33 


.55   1.42  .21 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTtOCM  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 

COLUMBIA  LOCKS 

FARMERVtLLE 
HAVNESVILLE   2  WSW 
HOMER  EXP    STAT  I  FIN 
JONESBORO  FIRE  TQWER 
MARION 

MONROE   F A A  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON-LA   TECH  UNIV 
5PEARSVILLE    FIRF  TOWER 
STERLINGTON 


10.18 
6.95 
3.93 
5.65 
7.62 

5.56 


4.72 
6.52 
6.74 


2.26  .53 
3.47  ,02 
2,17 


.60  2.80 
2.75 
1.54 


T  T 
.06 

T  T 
.13 


.56 
.25 
1.14 


1.03  .77 
.97  2.00 
.81  .05 


.48 
,08 
1.09 


NDRTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
WlNNSBOPO 


6.20 
9.4Q 
7.80 


2.77 
2.37 
2.55 


.37 
.38 
.07 

.LB 


1.20 
1.60 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRF  TOWER 
GRAND  Ef ORE 
HODCES  GARDENS 

LEESVILLE 
MANY 

NATCHlTnCHES 
ROSEPINE   EXP.  STA. 
SLAGLE 


.18      .04  ,06 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA   WSO  AP 
BEAVER    FIRE  TOWER 
B  E  L  AH  FIRE  TOWEP 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
Hi NE  STON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  4  S 

MARKSVULE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

DLL A   3  5SW 

OPELOUSAS 
SIMMESPORT 
VIDALIA  NO  2 
WODOWORTH  STATE  FOREST 


6.60 
8.40 
9. 48 


8.  8l 
9.6B 
11.53 
5.00 

9.02 
10.82 
7.67 
8,37 


1,15  ,21 
T  1  ,80 
.15  2,05 


.08   4.09  3.10 


.05  2.25 
.28 

.19  1,04 


,07  1.00 
.01  1.60 

.40  .90 
.92  ] 

1.65 


.80     .05  1,24 


.57      ,04  1.46 


.20   1.50  .41 


2.05 
1.51 

2.30 


.34 
.60 


EAST  CENTRAL 


06 


A  B  I  T  A  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL INTON  3  Sw 

cr  e  ensburg 
greenwell  springs 
hammond  3  nw 

kentwooo 

lSu  ben-hur  exp  sta 
Oaknqlia 

pearl  river  lock  no  1 
pine  grove  fire  tower 

sheridan  fire  tower 

SLIOELL 

SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 


4.50 
1.96 
3.65 


.77 
1.96 

.05 
1.3C 
2.05 

.67 


.93 
1.00 


.67 
,B7 
.75 
.26 


SOUTHWEST 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE   OUINCY  4  N 
DE  R I  ODER 
ELIZABETH 


1.68 
1  .87 
1.61 
.56  1.55 


1.00     .02  .08 
2.25  .59 
.06!  2.32     ,02  l.OC 


■  following  Simon  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


KAPLAN  B  S 

KINDER  3  w 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 

LAKE  CHARLES  WSD  AP 

LONCVILLE 
MEA.MENTAU 
HITT1E  2  SE 
□AKOALE 

□  BERLIN  FIRE  TOWER 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

SINGER 

SUCARTOHN 

SULPHUR 

VERMILION  LOCK 


5.73 
8.07 
7.96 


2.34 
1  .40 
2.18 


.01  1.14 
1.09 
1.10 
1.40 

T  l.SO 

1.22 


Day  ol  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


1.07 
,42 
1.40 


25  26 


.36  .03 
.04 


.42     .01  1.16 


29  30 


SOUTH  CENTRAL 

8AV0U  SORREL  LOCK 
CARVILlE  2  SW 
FRANKLIN  3  NH 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   F  A  A  AP 


5.61 
6.93 
4.18 
4.47 
4.54 


.95 

.11  1.62 
.08  .BO 
T 

.39  ,90 

■  91 

.09  .72 


SOUTHEAST  09 

SOOTHVILLE  "SO 
DIAMOND  4  NH 
D0NALDSONV1LLE  3  E 
GALL  1 ANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  HSO  CI 
NEW  ORLEANS  HOI   WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOUPDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  HETAIRIE 

PARADIS  7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARO 
SCHRIEVER 


.76 

1.63 
2.50 
.97 


.10  1.71 
.13  1.62 
.10  1.71 
.35  1.42 
1.65 

.05  1.78 

.03  2.00 

.05  1.45 

.10  1.62 

.10  1.92 

2.00 


.29     .77  .01 


■  following  S'alion  ladai 


DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  ! 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

.9] 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30  I  31 

0) 

*         *  * 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLFY 

MAX 
MIN 

f 
«1 

73 
41 

79 
6? 

80 
62 

72 
54 

57 

40 

51 

42 

60 
51 

65 
5^ 

59 
38 

56 
33 

63 
33 

71 
37 

77 
52 

80 
67 

80 
39 

65 
36 

68 
36 

75 
48 

76 
67 

69 
38 

70 
38 

73 
49 

82 
71 

63 
58 

75 
56 

71 
62 

76 
44 

59 
32 

66 
32 

70,0 
47.3 

LOGAMSPORT  4  ENE 

MAX 
MIN 

75 
39 

81 
5  = 

80 
62 

83 
66 

70 
57 

55 
43 

64 
51 

65 
58 

79 
57 

61 
37 

65 
31 

74 
35 

79 
49 

83 
61 

83 
66 

72 
39 

71 
39 

79 
52 

79 
66 

79 
51 

72 
36 

77 
42 

83 
68 

83 
68 

78 
55 

77 
63 

79 
55 

62 
41 

70 
30 

72 
33 

75.2 
50.3 

MINDEN 

MAX 
MIN 

69 
42 

75 
45 

8  2 
62 

83 
66 

75 
53 

59 

41 

52 
43 

68 
52 

78 
56 

60 
39 

58 
35 

67 
37 

73 
46 

78 
5' 

82 
66 

81 
42 

67 
40 

73 
46 

76 
53 

78 
66 

70 

40 

72 
41 

76 
54 

B4 
71 

62 
58 

73 
58 

72 
60 

75 
41 

60 
34 

69 
35 

72.2 
49.2 

PLAIN  DEALING 

MAX 
MIN 

67 
40 

11 

43 

79 
57 

78 
60 

70 
52 

56 
39 

51 
42 

60 
50 

64 
55 

59 
3" 

56 
32 

62 
37 

71 
39 

77 
48 

80 

66 

78 
40 

64 

40 

67 

40 

75 
50 

75 
66 

67 
37 

71 
38 

71 
49 

83 

70 

81 

53 

72 
55 

70 
54 

71 
41 

58 
32 

68 

34 

69.  1 
46,6 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 
MIN 

75 
42 

82 
58 

a  i 

63 

76 
66 

68 

48 

53 

45 

57 
52 

81 
55 

62 
48 

60 
42 

65 
36 

74 
34 

78 
49 

83 
66 

82 
53 

67 
43 

72 
39 

78 
53 

81 
62 

71 
4T 

73 
40 

76 
45 

84 
69 

84 
61 

71 
56 

75 
62 

76 
51 

60 
38 

70 
33 

71 
38 

72.9 
50.0 

WESTDALE  3  SW 

•          *  * 

MAX 
MIN 

70 
39 

74 
41 

82 
58 

80 
64 

77 
57 

55 

44 

55 
45 

65 
55 

84 

59 

61 
38 

60 
34 

66 
35 

74 
38 

78 
48 

81 
66 

82 

40 

68 
37 

70 
48 

79 
52 

80 
66 

79 
39 

72 
39 

77 
56 

83 
69 

83 
59 

76 
62 

75 
60 

79 
42 

59 
32 

68 
33 

73.2 
48.5 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

73 
41 

82 
59 

82 
6* 

76 
64 

67 
45 

54 
44 

60 
52 

81 
45 

65 

45 

58 
39 

6  6 
37 

73 
36 

78 
1" 

81 
64 

81 

50 

67 
42 

70 
38 

77 
52 

77 
64 

70 
52 

72 
41 

75 
50 

84 
66 

83 
61 

72 
59 

78 
65 

62 
48 

60 
37 

68 
31 

72 
36 

72.8 
49.3 

Calhoun  Exp  station 

MAX 
MIN 

68 
41 

74 
42 

»■> 

64 

80 
62 

74 
54 

55 
43 

60 
44 

65 

52 

80 
57 

60 
38 

57 
34 

64 
36 

73 
41 

78 
53 

80 
66 

81 

41 

64 

37 

69 
41 

77 
54 

75 
56 

71 
43 

73 
46 

78 
53 

83 
71 

83 
54 

75 
58 

84 
67 

80 
45 

58 
33 

67 
37 

72.4 
48.8 

CHATHAM 

MAX 
MIN 

68 
38 

74 
4  1 

83 
60 

82 
63 

75 
54 

57 
4  5 

61 
46 

70 
52 

81 
57 

61 
37 

5" 

33 

65 
35 

72 
39 

78 
54 

79 
65 

62 
39 

66 
34 

65 
39 

77 
52 

75 
63 

71 
40 

71 
43 

77 
52 

84 
70 

82 
56 

76 
58 

83 
68 

79 
42 

60 
30 

66 

32 

72.8 
47.9 

FARMERV I L  LE 

MAX 
MIN 

74 
41 

81 
56 

80 
62 

75 
59 

60 
45 

55 
35 

57 
50 

67 
56 

65 
55 

57 
37 

63 
34 

72 
30 

7  6 
50 

80 
60 

82 
66 

78 
42 

67 

40 

75 
51 

75 
60 

72 
57 

72 
43 

75 
46 

62 
66 

83 
70 

79 

56 

77 
61 

79 
61 

61 
44 

68 

34 

72 
43 

72.1 
50. B 

HDMER  ExP  STATION 

MAX 
MIN 

67 
39 

72 
55 

BO 
59 

82 
61 

71 
50 

56 
35 

54 
42 

68 
50 

65 
54 

59 

36 

56 
33 

64 
36 

72 
47 

77 
59 

80 
6  6 

79 
42 

65 
38 

65 
38 

75 

52 

76 
65 

69 
40 

70 
4B 

74 
57 

82 
69 

81 
55 

74 
57 

73 
57 

76 
41 

58 
32 

66 
39 

70.5 
48.5 

MONROE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

75 
39 

84 
57 

8C 
5  8 

75 
60 

67 
47 

60 
43 

60 
51 

79 
59 

63 
46 

56 
38 

64 
35 

72 
36 

80 
42 

81 
57 

84 

48 

65 
39 

68 
36 

79 
46 

79 
59 

73 
58 

70 
45 

79 
51 

64 

70 

86 
61 

67 
57 

63 

66 

81 
51 

60 
37 

66 
33 

70 
36 

73.0 
48.8 

MONROE  CITY 

MAX 
MIN 

73 
43 

82 
52 

78 
61 

75 
60 

74 
48 

60 
42 

59 

51 

78 
57 

67 

55 

58 
39 

64 

35 

70 
39 

77 
46 

79 
60 

82 
65 

76 
44 

67 
39 

76 

49 

79 
50 

76 
57 

71 

44 

77 
48 

82 
65 

83 
69 

79 
57 

83 
65 

80 
60 

62 
49 

66 
35 

72 
39 

73.5 
50.8 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 
MIN 

67 
39 

73 
58 

8? 
62 

61 

62 

74 
5  1 

55 
42 

56 
46 

70 
50 

8  5 
54 

57 
38 

58 
36 

65 
37 

72 
3^ 

78 
55 

80 
67 

8  1 
46 

68 
40 

6  8 
40 

75 
54 

74 
66 

70 
41 

72 
46 

75 
53 

82 
64 

84 
58 

75 
59 

8 1 
63 

78 
43 

58 

32 

67 
37 

72.0 
49.2 

WINNFIELD  2  w 

«        •  * 

MAX 
MIN 

74 
3~ 

83 
5S 

80 
57 

79 
60 

71 
51 

55 

44 

60 
52 

83 
58 

73 
57 

59 
42 

64 
34 

73 
35 

79 
41 

63 
60 

84 
63 

67 

40 

70 
34 

79 
45 

77 
57 

73 
56 

7? 

40 

79 
45 

83 
64 

84 
70 

76 
59 

65 
62 

79 
56 

61 
44 

67 
31 

72 
33 

74.  1 
49.4 

NORTHEAST 

03 

MAX 
MIN 

78 
43 

82 
57 

62 
62 

72 
57 

72 
48 

61 
35 

60 
50 

70 
58 

65 
55 

57 
35 

65 
34 

65 
34 

78 
33 

79 
65 

81 
41 

66 

42 

68 
36 

75 
36 

78 
61 

72 
56 

72 
44 

77 
52 

82 
67 

83 

70 

80 
57 

63 

62 

80 
61 

62 
45 

66 
35 

72 
44 

72.8 
49.5 

EPPS   6  H 

MAX 
MIN 

68 
42 

72 
52 

76 
53 

80 
53 

82 
52 

55 
41 

59 
50 

70 
50 

71 
50 

6? 

39 

55 
36 

65 
35 

70 
45 

75 
48 

80 
55 

70 
48 

67 
40 

67 
43 

73 
51 

70 
60 

79 
44 

79 
45 

78 
50 

81 
68 

82 
59 

77 
61 

82 
66 

79 
47 

57 
36 

65 
40 

71.7 
49.0 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

70 
43 

73 
52 

81 
61 

76 
59 

74 

5? 

54 

43 

60 
50 

66 
51 

70 
55 

64 
39 

55 

38 

64 

40 

69 
45 

77 
55 

80 
62 

61 
48 

65 
43 

68 
48 

75 
58 

80 
61 

77 
43 

70 
48 

79 
60 

80 
67 

62 
59 

74 
62 

80 
67 

60 
48 

58 
35 

65 
40 

71.6 
51.1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 
43 

74 
52 

8  ] 
57 

82 
62 

58 

5  8 
46 

63 
49 

6  B 
55 

7  g 
5  5 

40 

5  6 
37 

37 

39 

55 

62 

48 

39 

41 

51 

61 

4* 

50 

61 

68 

63 

63 

83 

70 

8 1 
49 

36 

3B 

51.2 

WINNS8JRO 

*            *  • 

MAX 

66 
41 

73 
49 

81 
59 

82 
62 

75 

54 

58 

46 

63 
45 

68 
53 

80 
57 

62 
39 

55 
35 

66 
38 

71 
43 

77 
51 

80 
58 

83 
48 

64 

39 

69 
44 

77 
53 

80 
62 

77 
45 

71 
50 

80 
57 

80 
68 

84 
60 

77 
62 

80 
68 

81 
47 

65 
35 

65 
38 

73.0 
50.2 

WEST  CENTRAL 

K. 

ASHLAND   2  S 

MAX 
MIN 

68 
37 

76 
46 

80 
5^ 

62 
65 

8  1 
57 

5B 

4  5 

54 

45 

7  5 

53 

84 

58 

62 
38 

59 
36 

63 
3  6 

70 
41 

78 
55 

80 
65 

80 
40 

65 
38 

68 
41 

68 
56 

77 
62 

71 
39 

70 
47 

61 
60 

83 
60 

83 
57 

75 
59 

62 
63 

61 
42 

58 
29 

65 
31 

72.7 
48.7 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

70 
39 

75 
40 

81 

5° 

60 
64 

84 

5? 

60 
45 

57 

41 

69 

55 

84 

62 

63 
38 

62 
33 

68 
35 

75 
38 

80 
50 

83 
66 

83 
36 

69 
35 

73 
38 

60 
53 

79 
67 

72 
39 

74 
42 

80 

84 
70 

83 

59 

76 
59 

84 
62 

82 
43 

61 
30 

69 
33 

74.7 
46.0 

OORUM  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

LEESVILLE 

MAX 
MIN 

70 
39 

75 
53 

84 

60 

83 
64 

62 
67 

66 
47 

62 
43 

77 
62 

86 
66 

67 

42 

61 
37 

67 
35 

75 
44 

81 
57 

83 
68 

84 

43 

70 
36 

73 
46 

81 
63 

79 
67 

74 
41 

73 
48 

82 
62 

82 
70 

83 
60 

79 
63 

64 

66 

BO 
46 

61 
33 

69 
35 

75.6 
52.3 

MANY 

MAX 
MIN 

68 
37 

73 
53 

3r 
60 

80 
64 

8  1 
62 

72 
,6 

64 
47 

70 
55 

8  3 
61 

64 
39 

66 
34 

6  7 
36 

40 

59 

66 

40 

36 

47 

65 

67 

38 

41 

58 

8  2 
69 

59 

64 

84 
64 

8  3 
44 

30 

30 

50.4 

NATCHITOCHES 

*          •  • 

MAX 
MIN 

75 
42 

85 
57 

75 
6  1 

84 
65 

74 
55 

57 
45 

63 
51 

79 
60 

79 
55 

61 
41 

65 
36 

74 
4  ) 

80 
47 

84 
66 

84 
66 

75 

72 

80 
51 

79 
65 

74 
58 

74 
43 

80 
50 

85 
68 

84 

70 

79 
60 

84 
67 

82 
60 

62 
45 

69 
36 

73 
38 

75.9 
53.7 

CENTRAL 

01 

ALEXANDRIA 

MAX 

MIN 

67 
43 

73 
52 

83 
5" 

64 
63 

82 
64 

68 

46 

61 
47 

70 
56 

82 

64 

66 

42 

61 
39 

68 
41 

73 
49 

79 
49 

66 

84 
48 

70 
42 

71 

49 

60 
56 

77 
65 

78 
43 

71 
52 

83 
59 

81 

70 

83 
64 

80 
65 

81 

71 

78 
48 

61 
36 

69 
41 

74.9 
53.0 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

72 
40 

82 
52 

80 
53 

80 
61 

67 
47 

5' 

46 

62 
52 

60 
62 

70 

47 

58 
40 

64 
37 

70 
37 

77 
44 

81 
57 

8  2 
58 

66 
41 

66 
37 

77 
47 

75 
58 

78 
54 

69 

44 

81 
46 

80 
69 

81 
65 

77 
62 

80 
70 

79 
51 

56 
39 

65 
33 

70 
35 

72. B 
49.5 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

64 
41 

74 
57 

63 
58 

85 

62 

78 
58 

60 

46 

61 
48 

70 
55 

81 
59 

65     59  67 
41      36  39 
Sao  Ralaranca  N 

72     78  83 
47     54  65 
ilea  Following  Slat! 

84  69 
46  39 

70 
49 

60 
59 

77 
61 

76 
41 

71 
48 

81 
59 

81 
69 

63 
62 

79 
61 

80 
70 

60 
46 

60 
36 

69 

37 

74.0 
51.7 

-  6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

NOVEMBER  1973 


Day  of  Month 


0IAIUM1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7i8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

,o 
16 

17 

18 

.»  1 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BUNK IE 

MAX 
MIN 

44 

51 

60 

It 

67 

49 

63 
50 

72 
59 

67 

45 

39 

40 

44 

8  0 
5  5 

8  3 
64 

84 
50 

68 
44 

72 
49 

8 1 
52 

8  R 
64 

8 l 

48 

72 
52 

64 

fa! 

83 
69 

8  3 
62 

84 
62 

84 

73 

82 
49 

65 

40 

76.2 
54.3 

GRAND  COTEAU 

MAX 
MIN 

44 

58 

04 

58 

85 
85 

57 

43 

50 

78 
55 

79 
62 

61 

46 

39 

43 

52 

80 
60 

83 
62 

73 
44 

79 
50 

80 
61 

8 1 
58 

72 
46 

85 
59 

8  3 
65 

82 
69 

83 

62 

83 
73 

81 
62 

65 
46 

66 
38 

71 
38 

76.8 
53.9 

HINESTON  4  NNE 

MAX 
MIN 

39 

3? 

58 

59 

8 1 
67 

46 

61 
46 

69 
57 

67 

40 

6 1 
35 

68 
39 

39 

79 
53 

83 
66 

83 
44 

69 
38 

7  1 
39 

80 
59 

7  7 
fa6 

77 
41 

7  2 
42 

6  3 
57 

8  1 
70 

82 
62 

79 
63 

82 
71 

81 
46 

33 

68 

33 

74.9 
50.4 

JDNESVILLE  LOCKS 

MAX 
MIN 

65 
47 

73 
49 

82 
59 

60 

79 
66 

68 
47 

60 
48 

68 
55 

79 
61 

66 
43 

59 
39 

6  5 

40 

7  1 
46 

79 
51 

80 
60 

63 
49 

68 
45 

70 
41 

7B 
52 

70 
61 

70 

50 

71 
49 

8  2 
59 

81 
67 

84 
55 

60 
63 

8  3 
71 

60 
48 

60 
39 

62 
40 

73.9 
52.0 

MAMOU  4  S 

MAX 
MIN 

46 

83 
59 

83 
71 

61 

77 
42 

6  3 
49 

80 
57 

80 
67 

63 

65 
45 

68 
39 

75 
45 

80 
54 

81 
62 

65 
64 

78 
49 

74 
-4 

80 
51 

8n 
63 

8  ? 
5° 

72 
49 

84 
56 

8? 
72 

84 

70 

83 
60 

83 
72 

82 
62 

45 

68 
39 

72 
42 

78.0 
55.2 

"ELVILLE 

MAX 
MIN 

73 
44 

75 
56 

8  2 
57 

B2 
64 

76 
67 

73 

50 

77 
55 

76 
67 

73 
68 

69 
44 

67 
39 

74 
45 

77 
53 

8~ 
5' 

80 
62 

77 
50 

72 

4' 

69 
50 

79 
59 

8  1 
66 

72 
48 

3  3 
53 

62 

71 

83 
60 

82 
63 

83 

72 

BO 
65 

75 
49 

67 
37 

71 
39 

76.3 
55.5 

NEW  ROADS  5  ES6 

MAX 
MIN 

69 
43 

74 
54 

82 
51 

83 
65 

86 
67 

69 

50 

62 
51 

77 
59 

82 
67 

73 
44 

6  3 
41 

66 
46 

71 
48 

79 
58 

80 
61 

83 

52 

71 
47 

70 
51 

80 
52 

8o 
63 

83 
51 

71 
52 

82 
60 

83 
68 

84 
66 

62 

fa7 

80 

73 

62 
51 

09 
37 

65 
39 

76.2 
54.5 

old  river  lock 

MAX 
MIN 

66 
44 

74 
46 

83 
58 

82 
60 

80 
67 

69 
49 

62 
50 

7  1 
56 

76 
66 

69 
42 

60 
38 

67 
39 

71 
42 

79 
53 

81 
62 

82 
50 

69 
44 

71 
48 

79 
52 

76 
62 

79 
46 

70 
47 

83 
62 

83 

70 

83 
62 

63 

e  2 

81 
64 

81 
49 

61 
37 

66 
37 

74.6 
52.2 

ULLA  3  SSW 

MAX 
MIN 

66 
54 

73 
54 

83 
57 

82 
61 

79 
55 

57 
45 

59 
47 

71 
55 

62 

57 
35 

66 
36 

65 
45 

72 
54 

7" 
54 

79 
59 

82 
46 

72 
43 

70 
44 

80 
54 

77 
64 

76 
42 

72 
45 

eo 

58 

81 

09 

83 
56 

78 
61 

82 
69 

60 
45 

59 
32 

68 
35 

73.4 
50.9 

WOODWDRTH  STATE  FOREST 
•          •  • 

MAX 
MIN 

67 

46 

73 
49 

82 
60 

83 
65 

82 
67 

69 
47 

60 
48 

70 
60 

80 
64 

65 
42 

60 
38 

65 

40 

71 
50 

78 
61 

8: 
66 

82 
48 

fa8 

41 

69 
51 

79 
65 

76 
65 

78 
42 

70 
53 

8? 
63 

61 
70 

82 
60 

78 
64 

8  0 

70 

79 
48 

59 
38 

65 

40 

73.8 
54.0 

EAST  CENTRAL 

"6 

AMITE 

MAX 
MIN 

45 

50 

55 

61 

61 

48 

69 
49 

79 
49 

66 

42 

37 

36 

4» 

8  0' 
5^ 

81 
61 

84 

50 

73 
40 

72 
44 

80 
45 

81 
62 

83 
50 

72 
50 

8  ? 
63 

B4 
0  8 

65 

80 
69 

84 

73 

62 
49 

6  1 
35 

66 
36 

77.0 
52.2 

BATON  ROUGE  USD  AP 

MAX 
MIN 

45 

83 
56 

59 

8  3 
69 

7 1 
55 

63 
52 

79 
57 

63 
65 

75 
54 

65 

46 

40 

44 

54 

82 
61 

84 
64 

74 
50 

72 
43 

80 
49 

82 
61 

57 

72 
51 

83 
55 

8  5 

70 

71 

81 
71 

8  5 
72 

6  3 
61 

63 
43 

38 

70 
40 

77.2 
55.1 

BOGALUSA 

MAX 
MIN 

73 
43 

75 
45 

84 
51 

83 
56 

80 
63 

69 
48 

70 
48 

78 
53 

8  1 
63 

72 
41 

62 
34 

6  8 
36 

75 
38 

79 
47 

82 
55 

83 
52 

fa9 
39 

71 
41 

79 
44 

80 
57 

8  3 
51 

73 
50 

84 

58 

83 
69 

84 
63 

85 
65 

64 
73 

84 
49 

59 
35 

64 
35 

76.5 
50.1 

CLINTON 

MAX 

MIN 

43 

8  1 
52 

82 
54 

80 
60 

73 
57 

63 

48 

74 
51 

31 
62 

7 1 
62 

62 
41 

65 
35 

70 
36 

77 

50 

79 
56 

80 
58 

73 
47 

68 

38 

76 
45 

78 
57 

8 : 
62 

72 
48 

80 
48 

62 

70 

82 
67 

60 
64 

83 
69 

8  1 
65 

65 
47 

63 
33 

67 
34 

74.8 
52.0 

COVINGTON  A  NNW 

MAX 
MIN 

72 
42 

80 
50 

83 

55 

60 

75 
63 

68 

47 

77 
51 

80 
61 

78 
63 

64 
43 

67 
38 

73 
37 

79 
47 

79 
5* 

82 
59 

72 
52 

71 
39 

77 
43 

79 
54 

8 1 
50 

76 
51 

82 
50 

81 

70 

82 
68 

83 
66 

82 
68 

63 

72 

78 

50 

33 

69 
34 

76.6 
52.6 

FRANK  L I NTQN   3  SW 

MAX 
MIN 

70 
40 

79 
44 

79 
48 

75 
57 

66 
49 

66 
44 

79 
48 

77 
57 

70 
49 

60 
37 

63 
34 

74 
33 

79 
39 

BO 
50 

8  5 
52 

70 
41 

71 
32 

79 
39 

74 

52 

78 
56 

6  8 
47 

79 
46 

66 

6  * 
65 

75 
59 

64 
66 

60 
60 

6  3 
38 

32 

70 
33 

74.0 
47.1 

GREENSSURG 

MAX 
MIN 

70 
42 

74 
45 

85 

52 

84 
51 

82 
62 

68 
46 

68 
46 

78 
53 

80 
64 

73 
34 

70 
37 

72 
35 

74 
45 

79 
50 

81 
59 

82 
49 

79 
37 

78 
30 

77 
48 

80 
61 

83 
48 

83 
47 

79 

60 

81 

84 

84 

71 

60 
45 

63 
33 

65 
33 

77.5 
47.3 

HAMMOND  3  Nw 

MAX 
MIN 

73 
44 

72 
49 

82 
55 

64 
60 

77 
65 

68 
48 

67 
51 

78 
62 

8'. 
65 

77 
43 

62 
35 

68 
37 

73 
46 

78 
55 

80 
59 

8? 
51 

70 
37 

71 
43 

78 
55 

79 
64 

81 
50 

71 
50 

8? 
68 

8? 
68 

83 
69 

79 
69 

8  3 
73 

B3 
47 

61 
33 

63 
34 

75  •  6 
52.8 

LSU  BEM-HUR  ExP  S T A 

MAX 
MIN 

7n 

46 

75 
56 

83 

51 

84 

62 

63 
66 

69 
53 

69 
50 

77 
60 

81 
66 

77 
43 

63 
37 

68 
41 

74 
41 

8  I 
53 

81 

61 

83 
52 

72 
43 

73 
44 

81 
59 

82 
65 

83 
48 

72 
49 

63 
66 

84 
68 

63 
69 

83 

70 

8  5 

73 

82 
49 

60 
35 

65 
35 

76.9 
53.7 

SLIDELL 

•          «  • 

MAX 
MIN 

72 
43 

72 
48 

80 
53 

84 
56 

80 
64 

70 
49 

69 
50 

78 
55 

81 
64 

78 
43 

63 
38 

66 
38 

73 
43 

78 
54 

80 
60 

80 
54 

73 
40 

72 
45 

77 
48 

7  c 
5  7 

81 
51 

74 
52 

6  3 
63 

82 
68 

82 
67 

83 
69 

81 

75 

82 
51 

62 
34 

65 
35 

75.9 
52.2 

SOUTHWEST 

07 

CROWLEV  EXP  STATION 

MIN 

69 
43 

73 
54 

82 
57 

85 

63 

84 
65 

72 
50 

52 

80 
6  0 

81 
68 

74 
46 

63 

40 

67 

45 

74 
52 

80 
5^ 

79 
fa! 

82 
50 

71 
45 

73 
48 

60 
56 

80 
61 

80 
48 

71 
54 

84 

65 

6  J 
70 

8  3 
57 

63 
62 

82 
47 

6  1 
38 

65 
38 

76.0 
53.6 

DE  OUINCV  *  N 

MIN 

71 
41 

75 
46 

83 

58 

B6 
63 

86 
65 

72 
49 

65 
49 

7  y 

61 

65 
69 

73 
44 

65 
38 

68 

40 

75 

50 

8  1 
56 

82 
62 

82 
44 

72 
41 

75 
48 

81 
60 

8 : 
66 

77 
42 

73 
44 

62 
61 

82 
71 

72 
59 

80 

y* 

8  ? 
75 

83 
45 

61 
34 

69 
34 

76.6 
52.5 

DE  RIDOER 

MIN 

70 
42 

74 

54 

83 
62 

85 

62 

78 
65 

70 
48 

62 
49 

78 
61 

85 
68 

70 
44 

63 
39 

66 
43 

75 

50 

80 
56 

82 
68 

83 
48 

72 
42 

74 
48 

81 
57 

79 
66 

7  5 
43 

73 
49 

8  3 
0? 

82 

71 

8  1 
59 

8  3 

60 

8  3 
73 

81 

40 

60 
36 

69 
38 

76.  1 
53.7 

ELIZABETH 

MIN 

69 
39 

74 
53 

82 
54 

86 
56 

80 
64 

71 
47 

62 
49 

75 
60 

82 
69 

70 
43 

6  2 
38 

fa  8 
37 

76 
45 

60 
61 

83 
65 

84 

47 

70 
44 

74 
54 

84 
55 

60 
65 

78 
42 

46 

5  9 

67 

56 

8  1 
60 

8  3 

72 

82 
47 

34 

71 
35 

76.8 
52.1 

HACKBERRY   6  SSW 

MIN 

70 
55 

75 
61 

81 
68 

81 

71 

83 
69 

72 
53 

7 i 
50 

78 
70 

80 
72 

76 

47 

7  1 
56 

75 
65 

80 
68 

8 1 
58 

78 
55 

6° 

78 
54 

60 

8  0 
61 

73 

80 
6  1 

78 
67 

8  1 

76 

80 
50 

47 

65 
50 

76.5 
61.0 

JENNINGS 

MIN 

72 
47 

82 
56 

81 
58 

82 
61 

78 
62 

64 
54 

78 
60 

80 
71 

79 
64 

67 
47 

62 

43 

b~> 

48 

80 
62 

6  1 
63 

82 
64 

78 
53 

72 
4S 

81 
56 

80 
64 

80 
62 

72 
51 

62 
63 

8  3 
72 

83 

72 

8  1 
73 

83 
74 

8  ! 
63 

67 
48 

37 

68 
42 

76.3 
57.8 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

MAX 
MIN 

70 
49 

72 
52 

66 
63 

83 
66 

73 

52 

79 
62 

79 
68 

77 
49 

63 
45 

66 
51 

7  ? 
55 

77 
58 

7  9 
66 

BO 
53 

72 
50 

77 
56 

60 

58 

8  1 
S~ 

75 

8  1 
59 

74 

49 

43 

60 
43 

75.5 
57.1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 
MIN 

76 
47 

82 
61 

85 
62 

84 
66 

76 
55 

65 
52 

62 
60 

8.. 

7  0 

75 
58 

65 
47 

6? 
42 

73 
48 

80 
56 

62 
64 

83 

62 

72 
49 

73 
46 

80 
53 

81 
65 

81 
50 

73 
49 

83 
57 

6' 
73 

82 

71 

83 
60 

82 
75 

32 
56 

63 
43 

68 
40 

69 
41 

77.2 
56.2 

OBERLH  fire  tower 

MAX 
MIN 

71 
43 

77 
58 

84 
58 

86 
64 

83 
66 

70 
49 

67 
51 

78 
66 

80 
69 

69 
45 

63 
40 

69 
44 

76 
51 

80 
64 

82 
65 

86 

50 

72 
43 

74 
50 

82 
64 

79 

68 

79 
42 

73 
53 

8? 
63 

81 
71 

83 
59 

83 
69 

83 

73 

80 
47 

63 
36 

70 
39 

55.5 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MIN 

71 
50 

74 
54 

82 
64 

85 
67 

84 
66 

74 
53 

65 
57 

8  0 
63 

80 
68 

76 
49 

63 
45 

68 
48 

72 
bi 

76 
62 

61 
67 

82 
55 

73 
51 

74 
56 

79 
59 

80 
67 

80 
52 

72 
54 

87 

63 

81 
72 

81 
61 

82 
64 

81 
75 

80 
49 

62 
44 

66 
45 

76.3 
57.9 

VERMILION  LOCK 

•          *  * 

MAX 

73 

5n 

71 
50 

81 
61 

64 
63 

84 
63 

72 
51 

65 

79 

81 
67 

76 
48 

64 

41 

67 
41 

72 
50 

76 
60 

78 
65 

82 
51 

7  3 
51 

71 
53 

77 
55 

78 
65 

8  0 
53 

70 
54 

70 

70 

64 

80 
66 

8  3 
75 

50 

41 

65 
42 

75.8 
56.2 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CARVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

75 
47 

82 
56 

83 
57 

83 
67 

78 
63 

65 
51 

76 
55 

80 
62 

78 
65 

66 
45 

67 
40 

74 
45 

61 
52 

60 
60 

84 

62 

77 
54 

77 
44 

80 
49 

81 
59 

e: 
65 

75 
51 

83 
56 

83 
69 

81 
67 

80 
68 

83 
69 

81 

72 

76 
49 

64 
38 

71 
41 

77.5 
55.9 

FRANKLIN  3  NW 

MAX 
MIN 

75 
47 

83 
59 

82 
60 

85 

71 

77 
58 

74 
53 

80 
52 

65 
67 

80 
60 

65     70  72 
48     42  47 
See  Reference  N 

81     61  83 
56     65  65 

□tea  Following  Stati 

73  75 
53  47 
on  Index 

79 
52 

62 
63 

82 
57 

74 
53 

85 
58 

83 
71 

82 
72 

63 

73 

83 

72 

8  3 
58 

62 
42 

66 
38 

71 
40 

77.9 
56.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

NOVEMBER  1973 


Station 


1   I  2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

,3 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

73 

82 

8  6 

83 

64 

80 

80 

75 

65 

66 

73 

80 

8 1 

84 

72 

72 

79 

79 

82 

72 

83 

64 

82 

83 

62 

Bl 

62 

66 

70 

76.6 

MIN 

46 

57 

59 

70 

55 

52 

58 

69 

57 

45 

40 

47 

53 

61 

6  1 

50 

47 

50 

60 

59 

50 

59 

72 

72 

65 

75 

57 

44 

40 

40 

55.7 

MAX 

70 

74 

ei 

83 

91 

70 

60 

79 

83 

60 

69 

69 

76 

81 

80 

62 

74 

74 

79 

80 

80 

73 

84 

83 

84 

63 

65 

63 

65 

77.0 

MIN 

51 

52 

61 

65 

63 

53 

53 

57 

66 

50 

43 

49 

54 

5  9 

60 

58 

52 

53 

56 

65 

51 

53 

53 

56 

57 

62 

52 

34 

43 

54.7 

MAX 

69 

74 

8  3 

8  4 

83 

72 

65 

BO 

ec 

80 

6  2 

69 

75 

80 

82 

83 

70 

75 

79 

80 

9? 

72 

63 

80 

83 

8  7 

84 

82 

64 

67 

76.8 

MIN 

44 

59 

5° 

67 

65 

51 

52 

63 

68 

42 

42 

48 

53 

62 

63 

55 

47 

51 

61 

67 

50 

51 

51 

62 

65 

72 

75 

48 

36 

38 

55.5 

MAX 

74 

B2 

77 

8 1 

75 

67 

7  6 

81 

84 

63 

68 

7  2 

79 

6  0 

78 

72 

72 

79 

79 

6  0 

76 

81 

82 

80 

8  1 

61 

8 1 

65 

62 

66 

75.7 

MIN 

61 

64 

65 

65 

66 

58 

57 

6  3 

61 

57 

58 

5  3 

62 

64 

67 

62 

59 

62 

63 

66 

57 

66 

69 

70 

73 

7  5 

62 

54 

51 

51 

62.2 

MAX 

67 

76 

76 

73 

72 

6  4 

72 

75 

76 

66 

67 

72 

75 

73 

73 

66 

65 

72 

74 

77 

7  5 

75 

60 

63 

77 

79 

78 

74 

59 

62 

72.4 

MIN 

53 

58 

5  = 

61 

64 

51 

49 

65 

62 

49 

4=) 

51 

56 

59 

6  1 

56 

51 

55 

59 

63 

51 

59 

65 

67 

66 

69 

72 

51 

49 

40 

57.3 

MAX 

76 

75 

83 

63 

8  3 

69 

63 

79 

6  3 

80 

64 

67 

75 

7  8 

8  1 

6  5 

64 

74 

6 1 

9  5 

79 

8  5 

83 

8  5 

63 

68 

6 1 

65 

78.2 

MIN 

45 

60 

64 

60 

66 

51 

52 

58 

68 

48 

42 

44 

55 

57 

62 

55 

56 

46 

60 

6  2 

52 

56 

63 

70 

64 

72 

76 

51 

40 

40 

56.6 

MAX 

72 

75 

8  4 

84 

B4 

71 

63 

79 

80 

86 

84 

8  1 

74 

8  0 

6  o 

6  1 

78 

75 

78 

80 

8  2 

8  3 

84 

84 

85 

64 

63 

78.8 

MIN 

42 

54 

61 

62 

60 

55 

53 

55 

6, 

46 

46 

-6 

51 

6  0 

63 

60 

54 

54 

52 

64 

54 

54 

65 

64 

65 

70 

76 

54 

44 

44 

56.4 

MAX 

75 

83 

6  6 

66 

72 

6  6 

70 

8, 

82 

83 

6  8 

74 

80 

81 

82 

73 

73 

9  1 

8 1 

8  1 

71 

84 

63 

6  2 

83 

83 

65 

69 

78.1 

MIN 

46 

52 

61 

65 

65 

54 

54 

5  6 

62 

50 

51 

47 

5U 

57 

64 

57 

48 

52 

55 

57 

52 

60 

65 

67 

71 

75 

75 

50 

42 

38 

56.6 

MAX 

75 

83 

9  2 

62 

71 

64 

77 

83 

80 

6  3 

68 

72 

8C 

82 

84 

7  ] 

7  i 

7  9 

81 

8  7 

71 

86 

85 

8  3 

83 

83 

84 

63 

63 

66 

76.6 

MIN 

50 

58 

5? 

61 

61 

54 

53 

62 

60 

51 

-4 

44 

50 

65 

70 

54 

4  6 

46 

58 

61 

51 

59 

72 

72 

73 

72 

62 

54 

39 

36 

56.6 

MAX 

74 

8  1 

8 1 

6  6 

78 

BO 

76 

63 

66 

72 

8 

80 

6  1 

7 1 

70 

79 

6  n 

8  0 

7  3 

8 1 

83 

63 

84 

64 

69 

75.9 

MIN 

52 

62 

64 

66 

61 

54 

56 

65 

60 

51 

48 

5( 

59 

6- 

69 

58 

51 

55 

64 

62 

54 

63 

73 

73 

73 

72 

62 

55 

44 

43 

59.4 

MAX 

73 

82 

a  5 

83 

8  0 

70 

79 

62 

62 

77 

69 

73 

78 

79 

9  1 

6 1 

7  2 

9  0 

79 

9  2 

79 

6  3 

8 1 

84 

80 

64 

66 

78.4 

MIN 

42 

55 

58 

62 

66 

53 

52 

60 

66 

49 

43 

45 

51 

60 

66 

53 

46 

52 

58 

67 

51 

60 

72 

71 

71 

70 

76 

52 

40 

39 

56.9 

MAX 

70 

75 

79 

79 

82 

73 

67 

77 

79 

'7 

66 

68 

72 

78 

79 

74 

70 

75 

78 

79 

76 

78 

80 

90 

76 

76 

76 

77 

62 

61 

74.6 

MIN 

61 

65 

66 

67 

6? 

60 

60 

65 

66 

58 

5' 

53 

63 

65 

65 

64 

53 

62 

64 

67 

58 

60 

70 

71 

67 

67 

69 

59 

53 

52 

62.8 

MAX 

MIN 

MAX 

74 

97 

84 

82 

76 

76 

60 

8  6 

62 

70 

70 

73 

76 

79 

94 

78 

69 

78 

81 

81 

77 

82 

82 

83 

66 

84 

86 

81 

64 

67 

78.7 

MIN 

51 

58 

60 

59 

64 

6  4 

62 

63 

69 

48 

44 

48 

55 

64 

60 

57 

51 

49 

6n 

57 

54 

54 

71 

71 

72 

73 

70 

52 

41 

38 

57.9 

MAX 

77 

85 

6* 

87 

78 

69 

80 

87 

8  2 

69 

69 

75 

63 

83 

76 

75 

76 

81 

82 

82 

79 

85 

85 

85 

85 

85 

84 

79 

67 

71 

79.5 

MIN 

43 

54 

58 

60 

6  5 

53 

52 

62 

66 

48 

41 

45 

5' 

59 

54 

4  6 

46 

48 

61 

6  5 

52 

56 

70 

69 

70 

70 

75 

50 

38 

36 

55.4 

Day  of  Month 


LAfAYETTE    FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5 

SOUTHEAST  09 
500THVI LLE  HS0 
DIAMOND  4  NW 
D0NALDS0NV I L L E  3  E 
GALLIANO 
H0UMA 

NEW  ORLEANS  HOI  WS0  AP 

NEW  ORLEANS  AUO  WS0  CI 

PARADIS  7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 


Sae  Reiaronc*  Not*a  following  Station  Indax 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  wi 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

1.2 

c 

o_„ 

0 

0> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o 

.50-. 99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
m  ile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

13 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

Total 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

16 

2.4 

7.1 

27  +  + 

25 

27 

91 

94 

64 

82 

2 

6 

2 

1 

3 

1 

15 

4.9 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

15 

3.8 

8.5 

28  +  + 

20 

20 

83 

86 

57 

69 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

10 

4.7 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

13 

4.5 

9.8 

26++ 

16 

20 

88 

90 

65 

81 

3 

4 

3 

0 

0 

1 

11 

4.7 

N  0  MO  I S ANT  WSO  AP 

13 

3.6 

9.6 

29++ 

19 

27 

81 

85 

63 

74 

0 

2 

4 

2 

1 

0 

9 

80 

4.2 

SHREVEPORT  WSO  AP 

\ 

16 

2.7 

7.9 

23++ 

29 

24 

85 

90 

64 

74 

6 

1 

4 

1 

1 

\ 

1 

14 

62 

5.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1973 


Station 

9  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

i 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

MAX 
Mil 

65 
54 

71 
53 

78 
54 

62 
64 

74 

65 

65 
53 

69 
53 

64 
6  0 

75 
64 

70 
47 

64 
44 

64 
45 

69 
47 

74 
53 

75 
61 

77 
53 

72 
47 

72 
47 

77 
53 

76 
61 

69 
55 

69 
52 

75 
57 

75 
67 

75 
67 

77 
67 

75 
71 

75 
56 

60 
47 

64 
47 

71.6 
55.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

"3  u  6) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN   EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.1? 

.08 
54 

.10 
29 

.06 
16 

40 

.08 
65 

* 

27 

* 

26 

.10 
44 

.11 

59 

.10 
26 

.08 
16 

.07 
20 

.07 
39 

.09 
64 

.14 

30 

.10 

2 1 

.08 
26 

.04 

20 

.06 
54 

.07 
38 

.07 
2  3 

.00 
27 

.08 
64 

.25 

70 

.03 
44 

.07 
35 

.11 
"0 

.13 
57 

.07 
1 1 

2.458 
1168 

•       •  • 

CENTRAL  05 

WODDWOPTH   STATE  FOREST 

EVAP 
WIND 
MAX 
M I N 

.04 
18 
64 
47 

.09 
34 
70 
48 

.09 
23 
81 
56 

.02 
13 
81 
64 

.01 
23 
76 
67 

.07 
53 
68 
48 

.01 
20 
58 
48 

.01 
12 
65 
55 

.01 
25 
74 
65 

.12 
52 
76 
46 

.11 
29 
79 
40 

.05 

13 
60 
42 

.03 
15 

64 
45 

.04 
29 
70 
92 

.04 
38 
75 
63 

.10 
20 
76 
52 

.08 
19 
66 

45 

.05 
19 
62 
45 

.03 

19 
71 
53 

.00 
41 
71 
64 

.00 
^5 
71 

52 

.01 
17 

74 

51 

.01 
!2 
70 
56 

.05 
49 
77 
69 

.  14 

51 
77 
64 

.02 
42 
76 
64 

53 
76 
71 

35 
75 

47 

.08 

30 
59 
40 

.04 
14 
56 

40 

1.45B 

853 
70.6 
53.4 

*       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

lSu  pen-hjr  exp  sta 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  I N 

.28 

57 
73 
51 

.13 

31 
83 
50 

.11 
35 
83 
59 

.02 
18 
87 
61 

63 
83 
66 

76 
69 
53 

.04 
27 
64 
52 

* 

23 
73 
58 

* 

33 
79 
66 

.37 
95 
76 
47 

.08 

57 
66 
41 

.07 
22 
6" 
4  4 

.01 
18 
75 
47 

.20 

23 
80 
55 

.21 
36 
79 
62 

.08 
65 
83 
54 

.23 
40 
75 
46 

.10 
21 
75 
46 

.04 
20 
80 
52 

.04 
64 
"0 
64 

.20 
77 
81 
54 

.24 
23 
84 
54 

.06 
50 
82 
60 

.15 
58 
86 
69 

.17 
73 
82 
69 

.00 
56 
84 
70 

.25 
99 

82 
72 

.45 

109 
82 
51 

.19 
64 
64 
41 

.10 

20 
65 
41 

4.09B 
1455 
77.5 
59.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

07 

VERMILION 

2 

29 

5  8 

9  2 

nfi 
y  o 

1  (\ 

A  A 
o  A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

U  u  c  1 

HA 

ST  TAMMANY 

30 

7  At 

q  n 

"Xr\ 
o\j 

1  D 
1  r 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

a 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

Al  EXANDRIA   WSO  AP 

0104 

05 

RAP  I  DES 

3 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

C 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

T ANG I P AHQA 

t, 

30 

43 

90 

s  w 

180 

8  A 

8  A 

H 

ROBERT  Si  MCCLENDON 

ANTTDCH   FTRF  TDWER 

v  C 

C  L A  I  BORNE 

9 

32 

5  3 

93 

350 

l  P 
l  r 

l_l 

IDUISIANA   FORESTRY  (TIMM 

HjnLHI'U     fit  J 

04 

NATCHITOCHES 

32 

07 

9  3 

n  A 

?  9  5 

O  A 

8  A 

^1 

^01 OMQN   B.  MARTIN 

J  U  L  U  N  Ijn      \J  «       1  I  M  IA  1  All 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

9  1 

54 

140 

5P 

5  P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

C\  5  A  ^ 
U  J  *t  ' 

06 

E  BATON  ROUG 

g 

30 

3  2 

9  1 

no 
w" 

o  *♦ 

MIC 

'■XL/ 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

0  8 

IBERVI LLE 

[ 

30 

08 

9  1 

1  9 

X  7 

1  B 

1  J 

8  A 

l_l 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER   FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

1 P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEEKMAN  3  NE 

0629 

02 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

9  i 

107 

8  A 

CLOSED  1/1/73 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

38 

92 

u 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSSIER 

1 1 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8  A 

8  A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

Q 

MIC 

MIC 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8  A 

8  A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8  A 

8  A 

8  A 

c 

H 

L   S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

oe 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5  P 

h| 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

1 1 

32 

19 

92 

27 

180 

8  A 

8  A 

H 

GUY   F  TRAYLOR 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

9  1 

0 1 

180 

5  P 

8  A 

c 

H 

KENNETH  M.  CAIN 

COCODR I E 

1929 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8A 

8A 

INACTIVE  7/29/66 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

11 

31 

31 

92 

43 

90 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  7/19/73 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

22C 

8  A 

8  A 

H 

WILLIAM  R,  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1 1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

RUBY  V.  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5  P 

5  p 

H 

ST  JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8  A 

8  A 

H 

RICE  EXPERIMENT  STA 

CURTIS  1  SSE 

2235 

01 

BOSSIER 

1 1 

32 

25 

93 

38 

155 

8  A 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

DE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

3 1 

93 

5  A. 

c  o 

95 

R  A 

A  A 
0  A 

u 
n 

LA  CORR  AND   IND  SCH 

DE  RIDDER 

2  367 

07 

BEAUREGARD 

4 

3  0 

7  3 

1  A 
1  o 

1  DA 

I  o  L 

A  A 

8  A 

u 

CITY  WATER  PLANT 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQ  PARISH  EXP  STA 

DONA L DSONV I L L E  3  E 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

CF   INDUSTRIES/  INC 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8  A 

8  A 

h| 

CAL-KRAFT  PAPER  CO 

EPPS   6  W 

297  1 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

9  1 

99 

A  A 

A  A 
0  A 

u 

TRUCKLINE  GAS  CO. 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

2  3 

i  7 

^>  r 

7  A 

ROYNE  H,  FONTENOT 

FARMERVILLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

fit 

l  7n 
X  '0 

C.  D 

->  r 

5  P 

H 

Ht  W.  THURSTON*  JR. 

FRANKLIN  3  NW 

06 

ST  MARY 

c. 

29 

a  i 

Si 

12 

MIC 

MID 

H 

rCMTD Ai    i  A     ri  cfTRTr  rn 
ICINIKML    LH.    t  L  t  b  1  fs  I  L  LU 

FRANKL INTDN  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

QA 

~  yj 

1  1 

1*3 

m  T  rt 

urn 

u 

M 

SOUTHERN   NAT   GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

c  0 

0 

1  8 

2 

8  A 

8  A 

H 

GLOSTER  1  W 

3657 

0 1 

DE  SOTO 

1  1 

3  2 

1  5 

d"X 
V  s 

fi55 

7  A 

MARGARET  E •  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

25 

92 

54 

360 

5P 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

GRAND  COTEAU 

ST  LANDRY 

£. 

3  U 

2  6 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

?t  rwARi  p<?  rni  i  Ft*xp 

j  1     V*nHn.L,Cw  lULLtuC 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

3 1 

4  8 

Q  a 

UO 

130 

7  A 

UAl 1  ATP    nPCAnTPR  IR 

GRAND   ISLE  NO  2 

3815 

OS 

JEFFERSON 

5 

29 

1  L 

n  n 
U  U 

2 

c 

TDWN   DP   r.RAND  ISLE 

GREENSBURG 

06 

ST  HELENA 

o 

50 

90 

40 

225 

8  A 

8  A 

H 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

o 

34 

9  0 

59 

60 

7  A 

MpC         1    A  1  1 D  A     1          TAMPRPI  1 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

C  ADDQ 

X  1 

■?  & 

£5 

94 

00 

350 

1  P 

i  a  ppirpctrv  rriMM 

HACKBERRY   8  SSW 

aQ7Q 

f " 

u  f 

CAMERON 

4 

5  3 

93 

25 

6 

8  A 

8A 

H 

II    C    uTl  ni   TCC  ^PR\/TTP 
U    5    W 1  L  U  L  1  r  t    jt" V  lit 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

A. 

3  0 

a  n 

7  (J 

29 

45 

9  A 

9  A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

l_l  A  M  Kl  A       1  C 

HANNA   3  5 

4050 

01 

RED  RIVER 

u 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HARRISONBURG   LOCK  NO  2 

4100 

05 

CATAHOULA 

9 

31 

47 

91 

49 

60 

8A 

c 

i   iAL  1  1  ¥  "     T  r  Or 

HAYNESVILLE  2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

MTPl-V/AI  1  PV    PTPPLTNF  Tn 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAP  I DES 

4 

31 

11 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

TRW  TNI    r  MriRRT^riM 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

11 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

M    lA    MT  !  l'    p  ARM    pyP  CTA 
IN     LH     nlLL     rMMI     CAT     j  1  A 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

11 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

tuihMaQ   r      r  B  a  w  c  ? 
i n u n a o  l •  uKflv t j 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

1  l  Q  n  A  —  ^!  IP  A  R  r  A  M  P     Fl  n  CTA 

JEANERETTE  EXP  ST A 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

1 1 c  n  a   f    i  ci l 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION  E  BLANCHARD 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NALT  WEATHER  SERVICE 

JONESBORO  fire  tower 

4732 

02 

JACKSON 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNKL INE  GAS  CO 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

c 

MRS   LILLIAN  ALEXANDER 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

county 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

vDoLn V  Ln 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

1  0 

8A 

8  A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C.   R.  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

c 

H 

JAMES  M.  MILLER 

LOGANSPQRT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

c 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVI LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

114 

7A 

JOSEPH  R  SHAW 

LSU  BEN-HUR  EXP  ST A 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGR I   EXP  STATION 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNI  ON 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKS V  I LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

11 

32 

06 

93 

14 

270 

C 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANORY 

1 

30 

41 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

RUTH  T,  HEBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

11 

92 

35 

16 

8A 

RAYLN  FALL 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

11 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

c 

H 

W.   G.  SPARKMAN 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

7A 

THOMAS  V.  BURNITT 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHITA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

1 1 

5 

8A 

8A 

c 

U.S.   CORPS  OF  ENGRS. 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

46 

93 

05 

130 

5P 

5P 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW  IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S.   RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

5 

29 

57 

90 

05 

- 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R< 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

e9 

59 

0 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R| 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

0 1 

10 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MID 

N.   0.   SWG.   AND  WTR.   BD . 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

41 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC   PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

41 

103 

7A 

LEONARD  A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

23 

115 

8A 

J  D  SANFORD 

OAKNOL I A 

6911 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E.  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

3 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HAROLD  L.  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

6 

4P 

4P 

H 

R.   MELANCON/  JR. 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

11 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS*  JR. 

QUARANTINE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA  NAT  WILDLIFE  REF. 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

8A 

H 

GQDCHAUX  SUGAR  REF  CO 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

■    *      ■  ,  1    f\  1    r      f      r  t  f  u     f*  nun 

LA  WLDLF  b  FISH  CUMM 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

11 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS.   JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

Q 

"X  5 

o  c 

1  "5 
3  C 

i  a 
36 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

1   A     Tcru  llMTWCDCTTV 

LA    1  b  L  n   UlN  I  VcK  J  l  1  T 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

cnnTuCDM     MATl      f  AC  /"(I 
5  U  U  1  n  fc  K  N    IN  AIL    ijAi    L  U  • 

ST  FRANC  ISVILLE  6  SE 

8137 

06 

W  FELICIANA 

8 

30 

43 

91 

18 

60 

5P 

5P 

INACTIVE   9/14/ 13 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

e 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGELINE 

2 

30 

51 

92 

16 

50 

c 

CENTRAL   LA.   ELECTRIC  CO 

SCHRIEVER 

8295 

05 

TERREBONNE 

! 

29 

44 

90 

49 

15 

6P 

6P 

H 

CONRAD  M.  LEBLANC 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

1C 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LUU151ANA    rUKtbiKY  LUnn 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

844C 

01 

CADDO 

11 

32 

28 

93 

49 

254 

MIC 

MIC 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVUYtLLbo 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

7A 

MRS  CARMEN  R  RABAL A  I  S 

SIMPSON  10  ESE 

8515 

04 

VERNON 

31 

13 

92 

50 

220 

7A 

CLOSED  7/1/73 

SINGER 

8519 

01 

BEAUREGARD 

<< 

30 

39 

93 

25 

150 

8A 

REV.   BOBBY  N.  PARISH 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

31 

12 

92 

08 

300 

8A 

JOSEPH  R  HUDGF.NS 

SLIDELL 

8539 

oe 

ST  TAMMANY 

t 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

8A 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVI LLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

20C 

IP 

c 

JACK  N.  HOLLIS 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

11 

33 

00 

93 

27 

240 

7A 

c 

A.   D.  MATLOCK 

SPR I NGV I LLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

t 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

<S 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  &  LIGHT  CO 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

< 
> 

u 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30  51 

93  01 

175 

7A 

MISS  NETA  A.  TURNER 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30  14 

93  23 

12 

84 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH  2  SW 

8923 

03 

MAD  I  SON 

3 

32  24 

91  13 

85 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  6/22/73 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

5 

29  47 

92  12 

14 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

V I  DAL  I A  NO  2 

9357 

05 

CONCORD  I A 

8 

31  35 

91  26 

60 

SA 

C 

V I  DAL  I A  FIRE  DEPT 

WESTDALE  3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

11 

32  08 

93  30 

140 

7A 

7A 

H 

ABSOLUM  P.  DILL 

WINNFIELD  2  W 

9803 

02 

WINN 

11 

31  56 

92  41 

160 

6P 

7A 

C  H 

ESTES  B,  BOZEMAN 

WINNSBORO 

9806 

03 

FRANKLIN 

9 

32  09 

91  42 

80 

8A 

8A 

C  H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

11 

32  02 

92  39 

220 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

WOOOWORTH  STATE  FOREST 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

31  08 

92  28 

90 

9A 

9A 

9A 

H 

LA.  FORESTRY  COMM 

NEW  STATIONS 

SLAGLE 

852* 

04 

VERNON 

4 

31  12 

92  08 

300 

8A 

JOSEPH  R  HUDGENS 

*  DRAINAGE  CODE:  1-ATCHAFALAYA  2-BAYOU  TECHE-VERMILION  3-BLACK  4-CALCASIEU  5-GULF  OF  MEXICO 
6-LAKE  PONTCHARTRA I N  7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI  9-OUACHITA  10-PEARL  11-RED 
12-SABINE 

USCOMM-NOAA- ASHEVI LLE ,   N.C. 1/3/74-890 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  lor  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

*ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  ■  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter   located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,   Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary:  $1.00  additional  for  f  ore±gn  »i  ling ;  20^  single  MWiaOfinnil 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 


payable  to  Depar 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :  Publications 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
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LOUISIANA 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
SM  NT  BERNARD  82       DATF.       31  + 

LOWEST  TFMPERATUKE 
ASHLAND  2   5  15       DAT  F  21 

GREATEST  TOTAL   PRFC I P I  TAT  I  ON 
SHERIDAN  F  T  RE   TQWFR  13.05 

LE  AST  TOTAL   PREC 1 P I T  AT  ION 
JONFSVILLE   LOOS  2.79 

GREATEST   1   HAY  PRECIPITATION 
SIMMESPORI'  7.57     DATE  25 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CHATHAM  .8 

GPEATECT  DEPTH  HF  SNOW 

5         STATIONS  T       DATf-  21+ 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 
D6CCMBER  1973 


Temperature 


Precipitation 


Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mill. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

0 
0 
S 

3 

1.00  or  More 

5  J 

Total 

45.9 

78 

i  3 

19 

22  + 

585 

0 

14 

0 

6 . 73 

3.60 

4 

.3 

T 

21  + 

4 

3 

3 

48.2 

80 

12 

17 

21 

513 

0 

0 

1  4 

0 

5.90 

.56 

1  .60 

4 

.  0 

0 

5 

4 

4 

46.6 

-  2.8 

79 

13 

20 

21 

563 

0 

0 

14 

0 

6.36 

2.98 

4 

.  0 

0 

6 

3 

45.4 

-  2.8 

78 

13 

17 

21 

598 

0 

0 

16 

0 

6.38 

1.28 

3.63 

4 

T 

0 

5 

3 

3 

46.8 

-  2.8 

80 

12 

18 

21 

557 

0 

c 

14 

0 

6.37 

1.43 

3.16 

3 

T 

T 

20 

i 

3 

3 

46.7 

78 

13 

20 

22  + 

558 

0 

0 

14 

0 

5.98 

2.87 

4 

.0 

0 

5 

3 

3 

46.6 

-  2.6 

6.29 

1.16 

.  1 

47.8 

79 

12 

19 

21 

528 

0 

0 

13 

0 

6.74 

3.28 

3 

T 

0 

4 

3 

46.3 

-  3.8 

76 

13 

18 

21 

572 

0 

0 

15 

0 

5.70 

.04 

1.78 

4 

T 

0 

5 

3 

i 

46. 1 

78 

13 

17 

21 

574 

0 

0 

16 

0 

5.37 

1  .66 

24 

.8 

0 

5 

3 

3 

49.3 

78 

12 

19 

21 

483 

0 

0 

10 

0 

5.58 

1 .54 

4 

T 

0 

5 

5 

4 

45. 8M 

76 

13 

18 

22  + 

587 

0 

0 

15 

0 

5.82 

2.32 

4 

0 

6 

4 

3 

46.5 

78 

12 

19 

21 

566 

0 

0 

13 

0 

5.74 

2.56 

24 

.7 

0 

6 

4 

2 

49.4 

78 

12 

21 

21 

482 

0 

0 

10 

0 

5.97 

2.91 

24 

T 

0 

6 

4 

2 

47.0 

77 

13 

19 

21 

552 

0 

0 

12 

0 

6.65 

2.57 

4 

.  6 

T 

20 

4 

3 

3 

48.  1 

78 

12 

19 

21 

516 

0 

0 

15 

0 

5.57 

1.73 

24 

.0 

0 

5 

4 

3 

47.4 

-  2.3 

5.90 

.42 

t  3 

4  8.6 

74 

1 2 

20 

21 

504 

0 

0 

10 

0 

6.27 

3.00 

24 

.0 

0 

5 

4 

3 

47.5 

76 

13 

21 

21 

535 

0 

0 

;  0 

0 

5.55 

2.30 

25 

.0 

0 

S 

4 

3 

1 3 

24 

2 1 

530 

0 

0 

1 . 

0 

6.64 

1  . 90 

25 

T 

0 

5 

5 

i 

48.1 

-  2.8 

76 

30  + 

22 

21 

519 

0 

0 

1  3 

0 

7.97 

2.60 

4.93 

25 

.0 

0 

5 

4 

2 

47.3 

-  2.1 

76 

13+ 

22 

17 

540 

1 3 

0 

8.03 

2.89 

2.80 

24 

T 

0 

5 

5 

3 

47.8 

-  2.8 

78 

30 

20 

21 

530 

0 

0 

1  3 

0 

6.34 

.87 

2.63 

24 

.0 

0 

5 

4 

3 

47.8 

-  1.9 

6.80 

1.42 

T 

76 

1 3 

15 

2 1 

571 

0 

0 

15 

0 

4.52 

2.47 

4 

.0 

0 

4 

2 

2 

47!2 

79 

13 

18 

21 

546 

0 

0 

16 

0 

6.03 

2.80 

4 

T 

T 

20 

5 

4 

3 

50. 0M 

79 

29 

21 

21 

465 

0 

0 

11 

0 

4.67 

1.66 

24 

.  0 

0 

5 

3 

3 

49.0 

79 

30 

20 

21 

490 

0 

0 

15 

0 

4.21 

1.98 

4 

*  0 

0 

4 

3 

2 

47.0 

77 

13 

17 

21 

551 

0 

0 

17 

0 

5.35 

2.32 

4 

.  0 

0 

6 

3 

2 

50.9 

79 

1 2 

22 

2  1 

435 

0 

0 

9 

0 

5.85 

2.08 

24 

.0 

0 

5 

4 

4 

48.4 

-  3.3 

5.11 

•  23 

T 

50.0 

80 

30 

22 

21 

455 

0 

0 

9 

0 

4.92 

1  .46 

20 

.  0 

0 

5 

5 

3 

49.3 

-  2.0 

79 

29 

20 

21 

482 

0 

0 

1  3 

0 

4.88 

-  .85 

1.96 

24 

T 

0 

6 

3 

2 

49.3 

78 

30 

20 

21 

479 

0 

0 

11 

0 

5.59 

1.83 

24 

T 

0 

6 

5 

1 

4<J.9 

-  2.9 

79 

13 

26 

21  + 

461 

0 

0 

10 

0 

4.71 

-  1  .50 

1.64 

25 

.0 

0 

5 

4 

3 

50.  8M 

22 

21 

440 

0 

0 

9 

0 

4.60 

2.08 

24 

.  0 

0 

5 

4 

2 

48.1 

80 

30 

18 

21 

520 

0 

0 

16 

0 

4.43 

1.60 

20 

0 

5 

4 

48  .  BP 

77 

30  + 

24 

17 

498 

0 

0 

9 

0 

2.79 

1.15 

20 

.0 

0 

4 

3 

1 

53  4 

7  8 

1 3 

24 

21 

356 

0 

0 

8 

0 

4.52 

1.65 

24 

.0 

0 

5 

3 

2 

5l'.5 

-  2.8 

78 

3 

24 

21 

412 

0 

0 

7 

0 

4.97 

-  .93 

2.27 

25 

•  0 

0 

5 

3 

2 

51.1 

80 

31 

25 

22 

429 

0 

0 

7 

0 

4,68 

2.10 

25 

.  0 

0 

4 

4 

2 

50.1 

78 

31  + 

25 

22  + 

457 

0 

0 

9 

0 

9.13 

6.25 

2  5 

0 

£ 

^ 

2 

46.9 

76 

30  + 

18 

21 

555 

0 

0 

16 

0 

8.75 

3.75 

24 

T 

T 

20 

6 

5 

4 

50.1 

24 

1 7 

458 

0 

0 

11 

0 

6.17 

1.66 

24 

.0 

0 

$ 

4 

3 

49.9 

-  3.2 

5.44 

-  .31 

T 

51.4 

79 

4 

22 

22 

427 

0 

0 

10 

0 

8.07 

4.07 

0 

7 

4 

2 

52.9 

-  .8 

81 

3 

26 

22  + 

384 

0 

0 

9 

0 

8.29 

3.19 

3.35 

24 

T 

0 

9 

5 

3 

50.0 

-  2.7 

80 

4 

22 

22 

465 

0 

0 

14 

0 

6.42 

.41 

2.41 

26 

.0 

0 

9 

5 

2 

50.5 

77 

29 

20 

21 

447 

0 

0 

1  1 

0 

4.93 

1.96 

25 

.0 

0 

4 

4 

2 

51.9 

-  2.4 

78 

3 

20 

22 

410 

0 

0 

11 

n 

8.21 

2.57 

3.50 

25 

T 

0 

8 

4 

3 

49.5 

80 

29 

20 

22 

475 

0 

0 

14 

0 

11.99 

5.90 

25 

.0 

0 

8 

5 

4 

M 

79 

19 

21 

0 

0 

0 

6.86 

2.20 

26 

.0 

0 

5 

5 

3 

50.4 

30 

20 

21 

453 

0 

0 

1  1 

0 

8.65 

5.39 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

50.5 

80 

4 

22 

21 

451 

0 

0 

13 

0 

7.90 

3.71 

25 

.0 

0 

s 

4 

3 

50.4 

78 

4 

22 

22 

459 

0 

0 

12 

4.86 

2.55 

26 

.0 

0 

4 

2 

2 

50.8 

-  2.4 

7.62 

1.95 

T 

NORTHWEST 

COTTON  VALLEY 
L0GANSP0RT  4  ENE 
MINDEN 

PLAIN  DEALING 
SHREVEP0RT  WSO  AP 

WESTDALE   3  SW 

DIVISION 

#       *  # 
NORTH  CHNTRAL 

BIENVILLE   i  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
FARMERVILLE 
HOMER  EXP  STATION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUST0N-LA  TECH  UNIV 
WINNFIELD  2  W 

DIVISION 


NORTHEAST  03 

BASTROP 

EPPS   6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

TALLULAH 

WINNSBORD 

DIVISION 

*  *  « 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 

LEESVILLE 

MANY 

NATCHITOCHES 
DIVISION 

*  *  * 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

GRAND  COTEAU 

HINESTON  4  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 

MAMOU  4  S 

MELVILLE 

NEW  ROADS   5  ESE 

□LD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 

WOOOWORTH  STATE   FDR  E  ST 


EAST  CENTRAL 
AMITE 

BATON   ROUGE   WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

COVINGTON  4  NNW 

FRANKL I NTON  3  SW 

GREENSBURG 

HAMMOND  3  NW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

SLIDELL 

DIVISION 


56.6 
62.5 
59.7 
56,8 
59.7 

60.7 


60.  1 
59.5 
60.2 
61.0 
59. OM 

59.0 
60.5 
59,0 
61.3 


60.6 
58.9 
57.9 
59.5 
59.0 

60.2 


61.0 
62.4 
62. 3M 
62,8 
61.6 

63.3 


62.0 
61.6 
61.4 
62.3 
62. 4M 

61.8 
61.  1M 
65.1 
63.0 
62,9 

62,3 
60.9 
61.1 


64.0 
64.9 
63.4 
62.5 
63.8 

62.8 

r< 

62.5 
63.5 
62.8 


33.1 
33.9 
33.5 
32.0 
33.9 

32.7 


35.4 
33.0 
32.0 
37.5 
32.  6M 

34.0 
38.2 
35.0 
34.6 


36.5 
36.1 
37.4 
36.6 
35.6 

35.3 


31.7 
31.9 
37. 6M 
35.  1 
32.4 

38.4 


36.0 
36.9 
37.2 
37.5 
39. 1M 

34.4 
36. 4M 
41.7 
39.9 
39.2 

37.9 
32.8 
39.1 


38.7 
40.9 
36.5 
38.5 
39.9 

36.1 

38.2 
37.5 
38.0 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  2  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  mil^ 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

i  1 
<s 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

.10  or  More 

o 
2 

s 

1 .00  or  More 

si 

5  o 

z& 

.  ■< 

e  n 

*        *  » 

SOUTHWEST  07 

crowley  exp  station 

62.7 

39.2 

51.0 

76 

30* 

23 

21 

429 

0 

0 

10 

0 

4.82 

.89 

2  . 

1  7 

25 

.  0 

0 

5 

3 

2 

U  t    UUl       T    t  ri 

64.3 

35.2 

49.8 

79 

30 

19 

21 

468 

0 

0 

16 

0 

4.96 

2. 

48 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

DE  R I  DDE R 

62.9 

36.8 

49,9 

78 

30  + 

2  1 

21 

462 

0 

0 

'.  0 

0 

4.77 

1  . 

75 

20 

T 

0 

5 

3 

2 

ELIZABETH 

63.7 

35.9 

49 , 8 

-  3.2 

80 

30 

20 

21 

467 

0 

0 

13 

0 

5.21 

-  .78 

1  . 

9  4 

20 

.0 

0 

5 

4 

2 

HACKBERRY  8  SSW 

62  .4M 

45.9 

54  ,  2M 

73 

14 

27 

21 

334 

0 

0 

4 

0 

4  .  50 

1  . 

60 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

JENNINGS 

6*.  1 

42.7 

53.4 

-  1.8 

76 

29* 

22 

21 

354 

0 

0 

8 

0 

5.18 

.47 

1  . 

67 

24 

.  0 

0 

6 

4 

2 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

62.  5M 

42  .  OM 

52. 3M 

77 

14 

25 

22  + 

390 

0 

0 

7 

0 

4.37 

-  .60 

1  . 

33 

20 

.0 

0 

5 

3 

3 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

63.7 

41.1 

52.4 

-  2.2 

77 

13  + 

24 

21 

385 

0 

0 

7 

0 

4. BO 

-  .96 

2  . 

38 

19 

.0 

0 

4 

3 

2 

OBERLIN   FIRF  TDWEP 

64.2 

40.5 

52.4 

80 

14 

21 

21 

393 

0 

0 

1  0 

0 

6.33 

2. 

31 

24 

.0 

0 

5 

4 

3 

ROCKEFELLER   HL  REFUGE 

63.6 

43,9 

53.8 

77 

4 

25 

21 

355 

0 

0 

5 

0 

3.33 

1  . 

34 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

VERM  I L I  ON  LOCK 

63,0 

40.6 

51.8 

77 

30* 

24 

21 

407 

0 

0 

9 

0 

4.13 

2. 

00 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

51,9 

-  2.5 

4.76 

-  .70 

T 

*       «  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE   2  SW 

64 .  4 

42.5 

53.5 

77 

31* 

25 

2  1 

357 

0 

0 

7 

0 

7.80 

4 

38 

25 

.0 

0 

7 

5 

i 

FRANKLIN  3  NW 

65.0 

41.1 

53.1 

79 

3 

24 

2  1 

369 

0 

0 

7 

0 

6.64 

2 . 

20 

24 

.0 

0 

7 

4 

3 

LAFAYETTE   FAA  AP 

64 . 5 

42.3 

53.4 

-  1.4 

79 

3 

26 

2  1 

370 

0 

0 

7 

0 

4.05 

-  1.46 

1 

20 

2  4 

T 

0 

6 

3 

2 

MORGAN  CITY 

64 , 2 

43,0 

53.6 

-  3.2 

78 

5* 

29 

22 

355 

0 

0 

5 

0 

8  .90 

3.40 

6 

2  .1 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

INS  W     IBCKifl     5     IN  H 

DI V  I S  ION 

53.4 

-  2.2 

6.85 

1.57 

T 

*           *  * 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

63.8 

47 , 5 

55.7 

78 

3 

27 

22 

297 

0 

0 

2 

0 

5.60 

2 

09 

4 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIAMOND  4  NW 

63.3 

42.1 

52.7 

78 

31  + 

21 

22 

392 

0 

0 

7 

0 

7.31 

2 

06 

26 

.0 

0 

7 

6 

3 

DON A L OS ON V  I L L E   3  E 

65.5 

42.6 

54.  1 

-  2.4 

80 

4 

26 

21 

351 

0 

0 

7 

0 

7.22 

2.09 

3 

07 

25 

T 

0 

6 

5 

3 

GALLIANO 

63.7 

42,1 

52.9 

79 

4 

26 

22 

375 

0 

0 

8 

0 

6.72 

3 

05 

26 

.0 

0 

6 

4 

3 

HOUMA 

65.0 

39,4 

52.2 

-  5.0 

80 

31 

25 

21 

397 

0 

0 

10 

0 

7.68 

2.87 

2 

50 

25 

.0 

0 

5 

4 

4 

NEW  ORLEANS   MOI   WSO   AP  R 

64.9 

43,3 

54.1 

-  1.3 

81 

31  + 

24 

22 

355 

0 

0 

8 

0 

8.31 

4.21 

4 

01 

25 

T 

0 

e 

3 

2 

NEW  ORLEANS   AUD  WSO  CI  R 

64,6 

45.8 

55.2 

-  1.4 

79 

3 

29 

22 

315 

0 

0 

2 

0 

B.92 

4.33 

4 

10 

25 

.0 

0 

7 

5 

2 

PAR AD  I S  7  S 

66.  1 

43.2 

54.7 

78 

31  + 

21 

22 

337 

0 

0 

7 

0 

11  .45 

5.91 

3 

45 

26 

.0 

0 

1 1 

6 

3 

QUARANTINE 

61.5 

48.2 

54.9 

77 

4 

34 

21  + 

317 

0 

0 

0 

0 

4.36 

1 

73 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

RESERVE 

63.6 

40.0 

51.  S 

-  2.6 

78 

4 

25 

21 

411 

0 

0 

9 

0 

7.61 

2.07 

5 

50 

26 

.0 

0 

5 

2 

2 

SAINT  BERNARD 

66.3 

43.5 

54.9 

82 

31  + 

23 

22 

330 

0 

0 

7 

0 

4.44 

1 

14 

20 

.0 

0 

7 

5 

1 

SCHR I  EVER 

67.0 

43.0 

55.0 

81 

31 

25 

22  + 

329 

0 

0 

a 

0 

5.79 

2 

25 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

54.0 

-  3.0 

7.12 

2.37 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


I   1  2  1  3 

 L_l — 

4  |  5 

g 

7        >j    !  g 

[ Q       1 1  |2 

13      14  15 

16  |  17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28  I  29  I 

30 

31 

.53 

3.1^ 

.35 

* 

1*27 

1 "  50 

05 

.  1* 

2*54 

1.38 

T 

2*38 

111 

*38 

.15 

3.08 

1.40 

.92 

.09 

.40 

1  54 

2 . 56 

.09 

34 

1.98 

.92 

.03 

1.13 

.33 

T 

.17 

.  1*. 

2!73 

T 

1.46 

1  .66 

.06 

*30 

T 

T 

.44 

2.72 

1.31 

1.21 

.53 

•  01 

.36 

2  96 

1  20 

1  36 

16 

40 

!  18 

3*63 

U33 

.02 

1.05 

*G2 

.  13 

3.38 

.12 

1.46 

1.22 

.05 

1.45 

02 

3  1 

_ 

.81 

_ 

.07 

_ 

1 '  24 

07 

114 

*  31 

- 

, 

_ 

3  *  2fi 

1  *20 

*04 

03 

1*62 

*02 

*  '3 

02 

1.78 

.01 

1 !  53 

1  .68 

.26 

.42 

.02 

T 

1.61 

1.66 

.20 

.39 

T 

T 

1*91 

.17 

1  .00 

1.54 

1.31 

.09 

1.10 

.54 

.16 

2!32 

1.02 

•  It 

1.60 

.06 

*52 

.57 

1.35 

1.23 

1.63 

.54 

2  .50 

.  10 

* 11 

1  *  29 

1.14 

•  09 

.40 

.04 

*24 

93 

1  *28 

*  lQ 

2*91 

01 

*  50 

2.57  T 

T 

lIti 

•  04 

UB7 

.01 

.40 

■  01 

T 

.04 

.75 

2.24 

.87 

.40 

1.0c 

.50 

.24 

1.93 

72 

1.67 

1.20 

.05 

1.73 

.52 

.40 

.31 

1.12 

1.10 

•  09 

3 .00 

.03 

.56 

.06 

.72 

1. 

.86 

.04 

U20 

1.65 

1  *,90 

'.69 

.08 

.73 

.05 

.98 

.02 

2.27 

1.27 

.54 

.02 

•  41 

.08 

T 

1 .00 

•  04 

.  6  I 

*  * 

•  86 

.03 

.70 

T 

01 

1  16 

2  80 

2  60 

•  76 

x 

•  69 

.  0 1 

1  •  58 

.06 

2  .62 

I  *0  1 

.  36 

2.47 

1.47 

.47 

.11 

.20 

2  .80 

1  »40 

.53 

^36 

T 

.13 

1 .08 

1  42 

1*68 

T 

2 .29 

■  "\ 

" 

.04 

1.89 

65 

* 

* 

1.98 

1 .29 

T 

.61 

.05 

.28 

.  13 

2  .32 

*  16 

1.05 

1.19 

?  '  rtfl 

*  1? 

1  .86 

*  ^ 

1  r 

2. 10 

2  14 

112 

53 

'  75 

.65 

.35 

.  12 

1  46 

'oi 

35 

1  98 

06 

*55 

T 

.90 

T 

1.10 

*52 

2.60 

.50 

.45 

T 

T 

.15 

.02 

.96 

.23 

.94 

.82 

1.83 

.07 

.72 

.65 

1.14 

■  08 

1 .64 

1.10 

' 

.50 

.52 

1 .04 

.04 

T 

2.08 

.04 

.74 

.04 

.10 

T 

.80 

T  T 

.02 

1.60 

.03 

.92 

.70 

.35 

.01 

.52 

T 

.58 

1.60 

.02 

1.65 

.35 

*22 

.73 

T 

1.19 

1.73 

•  38 

1 .22 

.45 

.04 

01 

*  22 

_ 

.62 

.04 

1.04 

.06 

•  09 

2.10 

.71 

.02 

.58 

T 

1.10 

6,25 

•  90 

C5 

1.10 

.25 

.04 

1*40 

3.75 

1.60 

.61 

.67 

1  Hi, 

.01 

29 

1.91 

03 

.75 

1  *  30 

'  1  9 

OB 

*07 

.01 

.62 

T  T 

.66 

* 

.38 

02 

9 

1  fen 

* 

.95 

!  17 

1*76 

■  J~ 

4  07 

02  * 

'  ^ 

T 

.90 

T 

.01  .39 

1.02 

T 

•  10 

3*35 

1*55 

!S4 

T 

.11 

.32 

.51 

T 

.10 

1.20 

.20 

.98 

2.41 

.70 

.17 

.15 

.55 

.03 

.88 

.05 

1 .  8 

1.41 

.03 

T 

.50 

.19 

.10 

1.20 

T 

3.50 

2.40 

.04 

.17 

.11 

.  12 

.57 

.15 

1.90 

1.72 

5.90 

1.40 

.02 

.21 

.68 

.02 

1.71 

1.50 

2.20 

.73 

.76 

2.35 

.15 

3,43 

.65 

.08 

.47 

.84 

.08 

1.30 

.15 

5.39 

.70 

.09 

.10 

T 

1.10 

•  90 

•  34 

.62 

.05 

.25 

■  U 

1 '  37 

'04 

3 . 33 

1*14 

02 

* 

.72 

.07 

2l  12 

6.60 

1*1 

!o4 

.82 

1*80 

.03 

.16 

3.60 

1.26 

.02 

.23 

.67 

.23 

1.65 

,33 

6.55 

3.30 

.15 

.18 

Ibs 

.04  ,01 

1.74 

T 

T 

T 

2.59 

.01 

.11 

.01 

.07 

1.25 

.01 

.10 

5.07 

.67 

.05 

.35 

1.36 

T 

.26 

2.17 

.47 

.01 

.01 

1.00 

T 

T 

2.48 

.06 

.87 

.37 

.  18 

1.30 

.05 

1.75 

.06 

.90 

.42 

.29 

.96 

.01 

1.94 

.02 

.64 

1.40 

.24 

NORTHhFST  0 

800CALI  FIRE  TOWER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS    1  SSE 

oldster  1  w 

CAGE Ntf 000  FIRE  TOwEfi 

HANNA  3  S 
HdSSTON 
KEITHVILLF 
KORAN 

LOGANSPORT 


FNF 


WSW 


MANSFIELD 
M JNDEN 

PLAIN  DEALING 
RQDESSA 

SHREVEPORT  WSO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

ANT  I  DC  M  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NF 
CALHOJN  EXP  STATIPN 
CHATHAM 

COLUMBIA  LOCKS 

FARMERVHLE 

HA YNESVl LLE  2  WSW 

HOMER   EXP  STATION 

JONESPORD  FIRE  TOWER 

MARION 

MONROE   FA A  AP 
MONROE  CITY 
RUSTUN-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE  FIRF  TOwEfi 
STERLINf.TON 


NORTHEAST  0 

BASTRC1P 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAMO  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TQwE  R 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESvlLLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSFPINE  EXP .  STA. 
SLAGLE 


CENTRAL  05 

ALEXANOR I  A 
ALEX ANOR I  4  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BE L AH  FIRE  TOwEfi 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLF  LOCKS 
MAMCU  4  S 

MARKSVILLF 

MELVILLE 

NEW  R^ADS  5  ESE 

OLD  RIVFR  LOCK 

DLL  A   3  SSW 

QPELQUSaS 
SIMMESPORT 
V I  OA  L I A  NO  2 
WOODWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 


36 


A  B  I  T  A  SPRINGS  FIRE  TWfi 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGHUSA 

CLINTON 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL INTON  3  Sw 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  r-IW 

KENTWOOO 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
0 AKNQL I  A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIDELL 

LLE  FIRF  TOwEfi 


SOUTHWEST 
A98EVI LLE 

CRQWLFY  EXP  STATION 
OE   OUINCY  4  N 
OE  RIOOER 
ELIZABETH 


6.64 
5.88 
7.97 


4.99 
10.64 
10.42 


-.ole.  following  Smion  Indtt. 
-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 


HACK8ERRY  6  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN  8  S 

KINDER  9  » 

LAKE    ARTHUR   10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE   CHARLES  WSO  AP 
LONGVILLE 
HERNENTAU 
M ITT  I E  2  SE 

OAKOALE 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SINGER 
SUGARTOWN 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


.67 
.!- 
.60 
1.16 

l.SO 
T 

1.20 
.60 


2.54 
1.45 
1  .64 

2.03 
.55 
1.05 
1.95 
1 .99 


25     26  27 


.09 
1.36 
.79 


1.3* 
.22 
.67 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SM 
FRANKLIN  5  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE   F  A  A  AP 


.40 
.26 
1.01 


.15  2.20 
.15  1.20 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVI LLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
00NALDSONV1LLE  3  E 
GALLIANO 
HOUKA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MO  I   WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

PARADIS  7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHR I  EVER 


6.41 
6.48 
6.39 
12.00 


.86 
1.49 
.05 


1.63 
1.5* 
1.40 


1.22 
1.14 
.90 


3.07  .60 
.05  3.05 
.5C  2.30 


3.C 


3.6? 
3.90 
2.60 
3.46 
5.60 


DAILY  TEMPERATURES  LOUISIANA 

 DECEMBER  1973 


Day  of  Month 

9 
cn 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5  | 

s 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

.3 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19  I 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•          •  • 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

70 

71 

71 

68 

58 

5  5 

52 

47 

49 

57 

50 

61 

78 

65 

61 

51 

40 

49 

65 

57 

40 

49 

61 

67 

60 

46 

60 

54 

67 

66 

72 

58.6 

MIN 

36 

37 

35 

46 

37 

30 

26 

22 

22 

3 1 

3  0 

30 

45 

34 

36 

31 

21 

21 

38 

° 

19 

19 

32 

51 

36 

36 

39 

33.1 

LOCANSPORT  4  ENE 

MAX 

74 

71 

70 

69 

5' 

56 

53 

53 

61 

56 

64 

80 

73 

65 

60 

42 

52 

65 

62 

43 

53 

64 

68 

67 

50 

65 

59 

71 

70 

76 

70 

62.5 

MIN 

35 

7' 

50 

43 

3  71 

28 

25 

22 

29 

2' 

3  8 

32 

40 

30 

21 

37 

j7 

26 

49 

50 

35 

29 

43 

37 

35 

33.9 

MINDEN 

MAX 

70 

73 

70 

69 

61 

55 

55 

5  J 

51 

59 

51 

62 

79 

68 

63 

50 

41 

50 

65 

58 

40 

50 

62 

65 

62 

46 

62 

56 

68 

69 

72 

59.7 

2  9 

44 

37 

37 

30 

2  1 

34 

2  8 

20 

2  1 

28 

49 

35 

37 

3  2 

33 

39 

42 

42 

33.5 

plain  dealing 

MAX 

70 

7  I 

70 

68 

58 

55 

50 

46 

49 

57 

50 

64 

78 

6  5 

60 

52 

38 

49 

65 

56 

39 

50 

62 

67 

61 

48 

60 

63 

68 

63 

72 

58.8 

1  o 

3  5 

2  b 

48 

34 

31 

20 

27 

j7 

1 8 

2  8 

50 

38 

40 

36 

32.0 

SHR6VEP0RT  WSO  AP 

MAX 

72 

73 

70 

60 

56 

55 

49 

50 

6  j 

52 

64 

80 

68 

63 

52 

66 

58 

41 

51 

65 

66 

61 

49 

61 

56 

70 

67 

74 

48 

59.7 

MIN 

39 

3' 

53 

42 

34 

31 

28 

22 

31 

30 

28 

46 

39 

36 

39 

24 

23 

34 

32 

25 

18 

26 

44 

41 

33 

35 

33 

31 

44 

39 

31 

33.9 

WESTOALE  3  SW 

MAX 

71 

72 

71 

71 

61 

55 

55 

50 

51 

60 

52 

62 

78 

72 

62 

53 

41 

49 

66 

57 

40 

51 

64 

68 

64 

54 

63 

57 

68 

72 

72 

60.7 

«          »  » 

37 

37 

41 

46 

35 

30 

2  8 

2  2 

24 

31 

26 

2  8 

45 

3  8 

36 

28 

20 

20 

35 

29 

20 

20 

3 

36 

36 

35 

32 

42 

32.7 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

73 

72 

71 

60 

55 

55 

50 

59 

50 

61 

79 

68 

63 

53 

4  0 

50 

65 

59 

4  1 

49 

63 

70 

62 

52 

63 

59 

68 

72 

74 

57 

60.1 

MIN 

36 

?  e 

5  5 

4  2 

35 

3  2 

26 

2  3 

30 

28 

3 1 

* 

3  8 

32 

27 

20 

36 

32 

2  7 

19 

29 

50 

47 

36 

37 

34 

33 

48 

36 

35.4 

CALHOUN  ExP  STATION 

MAX 

72 

73 

72 

71 

61 

54 

55 

48 

46 

58 

49 

6  ) 

76 

67 

60 

51 

38 

47 

65 

57 

40 

47 

63 

69 

58 

54 

62 

56 

70 

75 

72 

59.5 

MIN 

38 

37 

37 

48 

40 

3  2 

26 

23 

25 

26 

2  6 

30 

54 

35 

35 

28 

20 

21 

32 

3  1 

IB 

2 1 

28 

46 

39 

40 

35 

33 

37 

41 

42 

33.0 

CHATHAM 

MAX 

71 

72 

72 

71 

61 

58 

60 

50 

49 

59 

50 

59 

78 

71 

60 

54 

38 

49 

65 

57 

40 

45 

62 

68 

59 

55 

61 

57 

68 

77 

71 

60.2 

IN 

36 

34 

3  5 

46 

36 

2  9 

25 

2  1 

24 

29 

32 

3  3 

37 

27 

19 

2 1 

37 

30 

17 

20 

3 

38 

32 

29 

30 

42 

32.0 

FARMERVILLE 

MAX 

73 

71 

69 

69 

58 

56 

50 

49 

5h 

54 

60 

78 

75 

63 

58 

47 

46 

64 

59 

43 

45 

62 

67 

62 

58 

61 

58 

68 

72 

71 

71 

61.0 

MIN 

4 1 

4  2 

55 

-5 

3Q 

34 

29 

2  5 

° 

32 

28 

45 

2 

35 

*0 

32 

21 

33 

2 

29 

1  Q 

30 

45 

53 

3 

39 

37 

34 

39 

35 

37.5 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

70 

73 

72 

6  8 

53 

54 

53 

48 

48 

57 

-9 

61 

76 

65 

71 

61 

39 

50 

64 

5  8 

41 

48 

6  2 

69 

60 

47 

60 

55 

67 

70 

59.0 

MIN 

39 

3Q 

3  8 

46 

34 

3  1 

25 

22 

27 

30 

2  6 

37 

51 

35 

38 

29 

19 

27 

45 

2  7 

18 

18 

39 

46 

34 

33 

33 

31 

3  1 

3 1 

32.6 

MONRUE  PAA  AP 

MAX 

71 

70 

71 

62 

57 

50 

48 

45 

59 

51 

58 

78 

70 

61 

56 

39 

44 

63 

57 

4  1 

42 

61 

69 

58 

55 

60 

56 

6B 

75 

72 

55 

59.0 

MIN 

3  7 

37 

57 

43 

33 

31 

26 

2  5 

25 

26 

24 

4  7 

39 

35 

32 

23 

20 

29 

34 

27 

19 

23 

46 

50 

41 

41 

35 

34 

4  1 

33 

34 . 0 

MONROE  CITY 

MAX 

72 

69 

68 

66 

56 

57 

57 

46 

55 

55 

57 

78 

73 

62 

59 

44 

44 

62 

60 

41 

42 

62 

67 

64 

57 

59 

58 

68 

74 

71 

70 

60.5 

MIN 

40 

3q 

5  0 

4  B 

40 

33 

2G 

2  B 

30 

35 

28 

4  6 

5 1 

3  6 

42 

32 

24 

31 

40 

30 

2  1 

28 

46 

55 

42 

42 

36 

36 

4  1 

37 

38.2 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 

70 

7  2 

71 

70 

6  :: 

53 

55 

49 

48 

58 

49 

59 

77 

67 

60 

50 

3  8 

47 

64 

58 

39 

46 

63 

68 

59 

53 

60 

56 

69 

70 

71 

59.0 

MIN 

40 

S8 

44 

47 

36 

31 

27 

28 

30 

31 

27 

3  8 

,9 

37 

40 

30 

21 

29 

41 

30 

19 

26 

35 

52 

37 

38 

36 

33 

34 

41 

40 

35.0 

WINNFIELO  2  w 

MAX 

72 

72 

70 

72 

58 

6  0 

52 

50 

50 

51 

59 

78 

70 

63 

56 

46 

50 

66 

58 

41 

48 

63 

70 

59 

55 

63 

57 

68 

76 

73 

65 

61.3 

«           *  * 

MIN 

35 

33 

36 

2  8 

26 

22 

2  6 

29 

24 

46 

* 

32 

43 

28 

20 

2  g 

38 

30 

19 

23 

45 

53 

38 

38 

3  1 

2  8 

38 

34.8 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

73 

71 

72 

71 

60 

56 

49 

50 

59 

55 

59 

74 

62 

6  0 

57 

47 

44 

63 

60 

50 

44 

60 

69 

62 

59 

59 

56 

68 

73 

70 

68 

60.6 

MIN 

40 

40 

* 

3 

27 

24 

29 

34 

2  9 

° 

56 

35 

41 

29 

22 

3 1 

40 

29 

20 

27 

4  7 

54 

43 

40 

38 

3'' 

39 

3  8 

35 

36.5 

EPPS  6  « 

MAX 

70 

72 

71 

73 

62 

55 

56 

4  5 

43 

57 

-8 

56 

76 

67 

65 

48 

40 

49 

64 

5B 

39 

49 

60 

60 

62 

58 

57 

55 

65 

75 

70 

58.9 

50 

40 

34 

2 

2 

28 

32 

27 

3 

5? 

36 

35 

33 

23 

2  8 

4  1 

30 

2  1 

25 

36 

50 

46 

41 

36 

34 

41 

39 

36.1 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

70 

70 

72 

74 

63 

55 

57 

45 

44 

56 

49 

55 

75 

67 

58 

47 

37 

43 

62 

57 

37 

40 

60 

67 

60 

58 

55 

35 

65 

72 

70 

57.9 

4  2 

33 

30 

2*7 

3 1 

3  1 

28 

4  1 

50 

38 

42 

3? 

26 

28 

36 

3  2 

24 

26 

40 

52 

48 

42 

37 

3' 

49 

39 

39 

37.4 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

70 

7:: 

73 

76 

64 

57 

59 

48 

43 

55 

4B 

58 

75 

72 

64 

50 

38 

44 

6  5 

63 

36 

41 

62 

67 

62 

58 

58 

52 

66 

76 

74 

59.5 

52 

4  2 

32 

29 

28 

27 

28 

27 

32 

54 

3g 

40 

30 

24 

26 

<» 

32 

22 

23 

34 

54 

5  7 

43 

38 

33 

36 

47 

47 

36.6 

TALLULAH 

MAX 

71 

T) 

73 

76 

65 

56 

58 

46 

42 

55 

47 

58 

76 

69 

61 

52 

37 

43 

64 

58 

36 

40 

62 

68 

61 

58 

59 

55 

66 

75 

72 

59.0 

MIN 

38 

37 

47 

49 

40 

30 

26 

25 

27 

32 

25 

33 

53 

35 

43 

30 

22 

28 

37 

31 

24 

23 

33 

52 

51 

42 

35 

32 

39 

42 

42 

35.6 

WINNSBORO 

MAX 

71 

71 

70 

75 

64 

58 

59 

47 

43 

58 

48 

56 

77 

71 

62 

59 

37 

45 

64 

6  5 

4B 

42 

60 

68 

61 

57 

59 

57 

65 

78 

72 

60.2 

•           »  * 

MIN 

39 

1 9 

50 

40 

2 

28 

2S 

27 

3 1 

2 

3 

52 

35 

38 

30 

21 

23 

33 

3  1 

20 

24 

32 

52 

46 

41 

38 

36 

39 

4  3 

44 

35.3 

WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 

MAX 

69 

70 

71 

71 

59 

56 

56 

49 

50 

57 

49 

76 

6  1 

62 

53 

40 

47 

63 

60 

40 

58 

69 

68 

66 

60 

60 

64 

67 

74 

70 

61.0 

MIN 

34 

35 

2 

23 

20 

27 

2' 

25 

29 

40 

37 

39 

27 

18 

20 

4  1 

28 

15 

20 

30 

50 

35 

33 

33 

30 

33 

43 

44 

31.7 

CONVERSE 

MAX 

72 

74 

75 

71 

62 

58 

59 

53 

54 

61 

54 

61 

79 

70 

68 

55 

45 

54 

67 

60 

42 

52 

6> 

70 

66 

51 

64 

58 

70 

73 

72 

62.4 

MIN 

32 

37 

33 

2  9 

26 

2  1 

22 

2' 

25 

3  1 

40 

37 

37 

27 

21 

23 

40 

28 

18 

20 

32 

52 

35 

35 

31 

31 

32 

39 

45 

31.9 

OORUM  P  IRE  TOWER 

MAX 

72 

70 

72 

68 

57 

60 

53 

51 

59 

55 

58 

77 

71 

62 

50 

50 

65 

60 

44 

50 

61 

70 

62 

62 

62 

57 

69 

79 

72 

70 

62.3 

45 

47 

57 

46 

27 

44 

30 

23 

33 

40 

27 

21 

28 

49 

53 

42 

36 

33 

34 

59 

32 

37 . 6 

LEESVIllE 

MAX 

71 

73 

73 

73 

64 

59 

61 

5* 

53 

61 

53 

62 

78 

72 

68 

56 

46 

54 

66 

58 

42 

52 

62 

72 

63 

55 

64 

59 

71 

79 

74 

62.6 

•* p 

38 

28 

25 

27 

29 

26 

30 

4  4 

38 

43 

30 

24 

27 

44 

31 

20 

24 

35 

57 

38 

37 

32 

30 

36 

47 

51 

35. 1 

MANY 

MAX 

70 

72 

72 

72 

64 

5  6 

59 

50 

50 

59 

50 

61 

77 

72 

66 

58 

51 

52 

66 

60 

40 

49 

70 

68 

60 

53 

63 

57 

68 

75 

70 

61.6 

MIN 

30 

33 

42 

44 

35 

28 

24 

21 

22 

30 

24 

27 

42 

36 

*1 

30 

21 

24 

39 

29 

17 

26 

32 

54 

34 

35 

31 

30 

34 

44 

46 

32.4 

NATCHITOCHES 

MAX 

72 

72 

72 

72 

59 

6  0 

52 

51 

6 

57 

63 

79 

72 

6^ 

61 

52 

49 

65 

63 

42 

48 

63 

72 

65 

61 

65 

60 

71 

77 

73 

69 

63.3 

•          •  * 

MIN 

4  1 

39 

57 

48 

38 

33 

30 

27 

30 

28 

3 

-5 

32 

24 

35 

38 

29 

22 

2q 

48 

56 

40 

3Q 

35 

33 

6  1 

45 

40 

3  8.4 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

71 

72 

71 

75 

63 

6. 

62 

5- 

50 

60 

53 

58 

77 

75 

65 

58 

50 

65 

60 

41 

42 

60 

69 

64 

58 

63 

58 

70 

80 

76 

62.0 

MIN 

40 

40 

46 

50 

41 

33 

32 

29 

29 

35 

30 

36 

53 

42 

45 

33 

25 

29 

40 

32 

22 

27 

35 

49 

47 

40 

37 

37 

42 

49 

53 

38.0 

ALEXANDRIA  WSO  AO 

MAX 

72 

71 

7* 

63 

58 

t  1 

52 

49 

59 

51 

59 

78 

73 

64 

60 

42 

50 

65 

60 

41 

46 

60 

69 

63 

59 

62 

59 

69 

79 

75 

68 

61.6 

MIN 

35 

38 

56 

39 

36 

32 

30 

27 

26 

29 

27 

50 

43 

41 

38 

28 

24 

32 

35 

30 

20 

23 

49 

56 

48 

42 

34 

32 

55 

50 

38 

36.9 

So*  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1973 


Day  of  Month 

■ 
O) 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

72 

72 

71 

73 

65 

60 

62 

52 

49 

60 

52 

58 

77 

73 

5  5 

40 

50 

64 

58 

40 

46 

60 

68 

60 

58 

62 

60 

68 

78 

74 

61.4 

MIN 

38 

38 

50 

49 

38 

33 

28 

27 

27 

32 

26 

40 

51 

38 

45 

30 

22 

33 

43 

30 

20 

25 

41 

53 

46 

41 

35 

31 

47 

46 

48 

37.2 

BUNK ! E 

MAX 

71 

73 

73 

78 

65 

59 

62 

53 

48 

58 

52 

59 

79 

72 

66 

58 

44 

66 

6? 

38 

47 

62 

70 

67 

59 

60 

58 

69 

76 

77 

62  •  3 

MIN 

41 

41 

42 

52 

42 

36 

33 

29 

29 

30 

29 

30 

47 

42 

46 

34 

26 

27 

31 

33 

26 

27 

34 

50 

41 

42 

39 

37 

42 

52 

53 

37.5 

GRAND  COT6AU 

MAX 

73 

77 

73 

58 

62 

53 

49 

56 

52 

52 

77 

76 

65 

61 

47 

49 

71 

70 

63 

60 

5  = 

69 

76 

74 

62*4 

MIN 

39 

61 

50 

42 

36 

32 

2' 

26 

31 

27 

49 

,5 

44 

33 

24 

33 

47 

32 

22 

28 

59 

55 

42 

39 

36 

58 

42 

39.1 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

72 

73 

71 

73 

63 

57 

60 

52 

5  0 

59 

51 

59 

77 

73 

56 

4  3 

52 

65 

60 

3° 

51 

60 

70 

62 

58 

62 

59 

69 

80 

75 

61.8 

MIN 

35 

35 

57 

48 

37 

29 

26 

24 

24 

28 

25 

3  0 

54 

36 

39 

30 

20 

21 

35 

30 

18 

1' 

32 

81 

42 

38 

32 

30 

37 

48 

51 

34.4 

JONE  S V I L  LE  LOCKS 

MAX 

70 

72 

72 

76 

64 

50 

61 

50 

47 

57 

57 

58 

77 

72 

48 

62 

63 

38 

45 

61 

66 

60 

59 

60 

66 

77 

75 

61*1 

MIN 

45 

41 

43 

40 

40 

36 

33 

29 

29 

29 

32 

3-: 

54 

42 

42 

31 

24 

25 

36 

33 

25 

25 

34 

,6 

42 

35 

36 

36 

42 

51 

36.4 

MAMOU  4  S 

MAX 

73 

72 

77 

73 

64 

63 

56 

52 

6  0 

56 

60 

77 

78 

71 

53 

5  1 

68 

64 

54 

51 

63 

71 

66 

63 

6  0 

61 

70 

76 

76 

72 

65.1 

MIN 

43 

43 

61 

60 

41 

36 

32 

29 

29 

33 

31 

47 

47 

44 

50 

34 

26 

37 

5? 

32 

24 

31 

5  0 

59 

51 

42 

39 

40 

49 

53 

46 

41.7 

MELVILLE 

MAX 

73 

73 

78 

73 

65 

63 

58 

49 

55 

53 

59 

58 

77 

7  0 

55 

67 

52 

49 

54 

69 

?? 

69 

6  0 

59 

59 

58 

77 

73 

MIN 

40 

40 

50 

51 

43 

35 

33 

30 

2  0 

32 

28 

39 

52 

44 

5: 

34 

2" 

35 

42 

3  3 

24 

28 

40 

57 

55 

44 

4  1 

36 

50 

52 

47 

39.9 

NEW  KQAOS  5  ESE 

MAX 

70 

72 

73 

78 

68 

se 

62 

52 

48 

55 

50 

50 

78 

76 

6  5 

60 

47 

48 

64 

69 

37 

4^ 

63 

07 

70 

63 

6  1 

59 

72 

78 

60 

62.9 

MIN 

3? 

40 

48 

52 

45 

34 

33 

30 

26 

33 

26 

35 

53 

44 

44 

35 

27 

3? 

40 

35 

26 

25 

41 

5  6 

56 

45 

38 

34 

44 

51 

52 

39.2 

old  river  lock 

MAX 

69 

71 

74 

78 

65 

56 

60 

46 

4^ 

56 

51 

60 

78 

75 

49 

65 

62 

37 

50 

65 

78 

67 

60 

60 

59 

69 

78 

78 

62.3 

MIN 

38 

42 

43 

49 

43 

33 

34 

35 

2  6 

26 

27 

3 

55 

44 

45 

35 

26 

26 

38 

32 

25 

25 

36 

53 

53 

43 

3  9 

36 

43 

40 

55 

37.9 

OLLA  3  SSw 

M  A  X 

71 

72 

71 

73 

62 

57 

59 

50 

48 

59 

50 

58 

78 

7  3 

62 

53 

39 

50 

64 

50 

4' 

46 

62 

68 

60 

57 

62 

58 

74 

0  6 

74 

60 . 9 

MIN 

35 

35 

48 

48 

37 

29 

26 

25 

25 

27 

24 

2  0' 

48 

35 

36 

29 

20 

22 

3? 

31 

18 

21 

2" 

*5 

43 

40 

33 

30 

31 

44 

46 

32.8 

WOODWORTH   STATE  FOREST 

62 

5  7 

60 

5  0 

56 

73 

64 

56 

4  2 

4  7 

65 

6 1 

38 

70 

56 

6  1 

58 

61.1 

*          *  * 

MIN 

41 

40 

52 

50 

40 

34 

30 

27 

2  8 

32 

29 

4- 

57 

41 

49 

32 

24 

32 

43 

31 

27 

29 

2" 

50 

54 

39 

36 

3  6 

42 

50 

54 

39.  1 

EAST  CENTRAL 

16 

AMITE 

MAX 

71 

74 

75 

79 

73 

63 

65 

56 

50 

59 

54 

59 

73 

78 

65 

62 

45 

5  0 

64 

68 

37 

50 

62 

66 

69 

62 

62 

62 

75 

78 

77 

64  *  0 

MIN 

37 

38 

54 

52 

41 

33 

31 

26 

26 

25 

25 

40 

57 

40 

49 

34 

23 

2« 

4? 

34 

23 

22 

-0 

56 

58 

46 

39 

30 

35 

52 

65 

38.7 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 

72 

74 

81 

73 

60 

64 

54 

50 

5  8 

54 

60 

76 

78 

66 

6  6 

50 

4  9 

65 

70 

41 

46 

64 

70 

72 

64 

62 

61 

69 

79 

78 

79 

64.9 

MIN 

39 

40 

60 

53 

40 

36 

32 

29 

28 

31 

27 

48 

49 

44 

43 

30 

27 

33 

41 

34 

26 

26 

53 

59 

57 

48 

39 

35 

59 

59 

43 

40.9 

BOGALUSA 

MAX 

70 

72 

75 

80 

73 

60 

63 

51 

45 

56 

5  2 

5  a 

72 

78 

65 

64 

47 

65 

67 

39 

46 

61 

66 

72 

70 

62 

62 

70 

79 

78 

63.4 

MIN 

35 

36 

39 

55 

44 

33 

32 

26 

27 

29 

25 

25 

51 

38 

40 

33 

26 

26 

26 

37 

24 

22 

24 

53 

57 

49 

42 

31 

31 

55 

57 

36.5 

Clinton 

MAX 

69 

71 

76 

72 

57 

60 

51 

45 

5-. 

50 

57 

75 

74 

63 

63 

5 1 

47 

62 

67 

55 

46 

61 

68 

6  6 

65 

59 

59 

67 

77 

75 

76 

62.5 

MIN 

35 

35 

55 

50 

42 

30 

29 

25 

2  3 

2« 

23 

42 

60 

3" 

50 

35 

2  1 

28 

52 

33 

20 

21 

47 

56 

56 

45 

34 

29 

53 

52 

45 

38.5 

COVINGTON  A  NNW 

MAX 

71 

74 

78 

72 

60 

o : 

53 

46 

55 

52 

54 

70 

77 

65 

64 

52 

47 

64 

69 

62 

46 

57 

67 

71 

69 

65 

61 

65 

77 

76 

77 

63.  8 

MIN 

35 

37 

5S 

54 

42 

32 

31 

26 

2  5 

29 

22 

43 

58 

38 

52 

34 

25 

28 

5! 

3- 

2  1 

20 

48 

59 

60 

48 

39 

30 

46 

56 

59 

39.9 

FRANKLINTON  3  SW 

MAX 

72 

73 

79 

72 

60 

62 

52 

45 

54 

54 

57 

70 

78 

65 

65 

44 

48 

65 

69 

48 

49 

57 

64 

68 

61 

60 

59 

68 

BO 

76 

76 

MIN 

32 

33 

52 

51 

35 

3  0 

29 

28 

24 

26 

22 

37 

44 

35 

40 

29 

23 

26 

46 

28 

22 

20 

46 

58 

58 

42 

34 

28 

51 

54 

40 

36.1 

GREENSBURG 

MAX 

70 

72 

74 

78 

72 

5° 

61 

55 

50 

53 

56 

60 

75 

76 

65 

59 

51 

63 

66 

36 

MIN 

34 

35 

50 

51 

41 

31 

30 

25 

2  8 

26 

22 

35 

60 

39 

43 

35 

23 

23 

30 

33 

19 

HAMMOND  3  NW 

MAX 

69 

70 

72 

78 

71 

59 

62 

52 

46 

55 

53 

60 

73 

76 

46 

64 

68 

37 

48 

60 

67 

68 

63 

61 

60 

68 

79 

76 

62.3 

MIN 

35 

36 

53 

52 

40 

31 

29 

27 

25 

29 

24 

40 

59 

38 

47 

34 

23 

27 

41 

35 

20 

21 

40 

55 

=  0 

45 

37 

30 

38 

56 

59 

LSU  8EN-HUR  EXP  STA 

MAX 

72 

73 

74 

80 

70 

59 

62 

54 

48 

54 

51 

59 

76 

78 

66 

63 

48 

49 

65 

70 

3" 

50 

63 

69 

71 

62 

61 

6? 

69 

77 

76 

37i' 

MIN 

37 

37 

46 

51 

45 

31 

29 

28 

23 

27 

23 

27 

57 

42 

29 

36 

33 

22 

23 

31 

54 

56 

45 

37 

32 

38 

60 

60 

SLIDELL 

MAX 

7o 

73 

73 

7  1 

61 

63 

52 

56 

53 

71 

63 

65 

62 

3  8 

7  5 

7  7 

*        *  • 

MIN 

36 

36 

44 

57 

46 

34 

33 

26 

26 

28 

24 

27 

54 

40 

45 

35 

24 

27 

32 

3" 

2? 

2? 

23 

54 

63 

51 

4  I 

3^ 

35 

62 

62 

38.0 

SOUTHWEST 

07 

crowlev  exp  station 

MAX 

70 

72 

72 

76 

63 

59 

61 

53 

50 

57 

53 

6  . 

76 

76 

61 

51 

51 

66 

65 

37 

49 

63 

70 

69 

59 

5  9 

56 

69 

76 

75 

62.7 

MIN 

40 

42 

50 

50 

42 

35 

32 

28 

27 

32 

27 

36 

54 

46 

49 

34 

25 

30 

31 

23 

28 

40 

45 

53 

42 

38 

37 

43 

56 

56 

39.2 

DE  OUINCV  A  N 

MAX 

71 

74 

71 

75 

71 

59 

63 

56 

55 

62 

55 

63 

78 

76 

68 

59 

51 

54 

67 

62 

4? 

52 

65 

73 

6  5 

57 

64 

61 

69 

79 

75 

64.3 

MIN 

35 

37 

41 

49 

39 

30 

28 

24 

2^ 

27 

27 

3  :> 

55 

41 

46 

31 

26 

26 

4? 

29 

19 

20 

30 

54 

43 

36 

32 

32 

34 

47 

56 

35.2 

de  ridder 

MAX 

70 

72 

71 

74 

64 

60 

62 

54 

53 

61 

54 

61 

78 

74 

67 

56 

*  8 

53 

6» 

60 

41 

52 

63 

72 

64 

56 

63 

60 

70 

78 

73 

62.9 

MIN 

39 

40 

45 

48 

38 

33 

30 

27 

29 

31 

28 

34 

51 

44 

<« 

34 

26 

29 

41 

30 

21 

25 

33 

57 

43 

37 

34 

33 

35 

47 

52 

36.8 

Elizabeth 

73 

76 

72 

74 

65 

60 

63 

55 

51 

62 

53 

61 

78 

77 

5  8 

55 

66 

61 

42 

54 

61 

71 

64 

58 

63 

63 

71 

80 
51 

75 

63  7 

MIN 

35 

37 

39 

48 

3"> 

31 

30 

27 

25 

26 

25 

3  9 

53 

41 

44 

33 

25 

28 

44 

31 

20 

26 

27 

57 

45 

36 

35 

29 

36 

51 

35.9 

HACKBERRY   8  SSW 

MAX 

68 

70 

68 

71 

64 

60 

62 

58 

52 

59 

54 

64 

72 

73 

64 

5  3 

57 

64 

65 

41 

51 

67 

65 

57 

60 

56 

71 

72 

69 

62  4 

MIN 

52 

53 

5? 

52 

45 

45 

40 

38 

36 

39 

39 

46 

61 

53 

54 

41 

32 

36 

5' 

32 

2^ 

32 

51 

57 

51 

41 

46 

45 

54 

56 

61 

45.9 

JENNINGS 

76 

76 

75 

72 

62 

60 

55 

5a 

59 

54 

55 

76 

73 

74 

5 1 

65 

61 

50 

47 

65 

70 

71 

63 

57 

56 

65 

76 

75 

71 

4^7 

MIN 

44 

48 

56 

54 

43 

35 

32 

30 

28 

32 

32 

50 

52 

53 

51 

34 

26 

36 

53 

31 

22 

33 

53 

54 

51 

43 

36 

49 

51 

56 

51 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

68 

72 

68 

74 

65 

60 

62 

54 

50 

59 

54 

62 

72 

77 

6 1 

50 

64 

64 

38 

52 

67 

65 

60 

58 

66 

71 

71 

72 

62.5 

MIN 

47 

50 

52 

53 

44 

37 

34 

30 

30 

36 

34 

35 

60 

50 

50 

36 

28 

32 

48 

31 

25 

25 

48 

51 

42 

41 

42 

53 

61 

55 

42  .0 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

71 

70 

77 

65 

6  1 

64 

56 

53 

62 

55 

63 

76 

77 

67 

65 

53 

52 

66 

65 

42 

50 

04 

71 

66 

59 

60 

61 

70 

75 

71 

67 

63.7 

MIN 

43 

45 

54 

50 

41 

37 

34 

31 

30 

35 

31 

55 

48 

48 

42 

32 

28 

40 

35 

32 

24 

34 

55 

53 

45 

41 

41 

4P 

54 

53 

44 

41.1 

OBERLlN  FIRE  TCWER 

MAX 

72 

73 

73 

74 

67 

61 

64 

56 

53 

62 

55 

66 

78 

80 

67 

59 

5 1 

53 

66 

63 

40 

51 

64 

72 

63 

59 

61 

62 

70 

79 

75 

64.2 

MIN 

40 

40 

60 

50 

40 

34 

30 

28 

27 

31 

28 

45 

58 

45 

51 

32 

26 

36 

50 

3  1 

21 

29 

48 

59 

47 

40 

36 

3S 

45 

51 

61 

ROCKEFELLER   WL  REFUGE 

MAX 

70 

71 

67 

77 

65 

60 

62 

54 

51 

58 

54 

64 

75 

75 

69 

65 

54 

50 

68 

6  8 

39 

51 

67 

66 

70 

60 

61 

60 

70 

75 

74 

43^9 

MIN 

48 

52 

53 

53 

45 

40 

36 

33 

31 

37 

34 

40 

63 

53 

37 

29 

34 

48 

32 

25 

29 

48 

58 

52 

42 

41 

42 

49 

61 

62 

VERMILION  LOCK 

MAX 

73 

71 

70 

75 

71 

59 

62 

52 

49 

55 

5  3 

62 

77 

66 

65 

5  3 

60 

65 

68 

65 

59 

59 

77 

74 

63.0 

*          •  * 

MIN 

44 

43 

45 

52 

45 

37 

33 

28 

2  6 

2« 

31 

37 

57 

,8 

50 

35 

26 

26 

46 

31 

24 

26 

42 

52 

54 

44 

42 

4? 

45 

55 

62 

40-6 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CARVILLE  2  SW 

MAX 

70 

73 

77 

73 

63 

62 

58 

50 

5^ 

52 

59 

74 

72 

67 

65 

54 

48 

63 

70 

58 

48 

64 

68 

70 

68 

62 

61 

67 

77 

75 

77 

64.4 

MIN 

41 

42 

60 

51 

46 

37 

34 

31 

27 

36 

29 

45 

63 

46 

53 

37 

26 

32 

52 

34 

25 

29 

50 

55 

54 

45 

41 

36 

54 

58 

50 

42.5 

See  Reference  Notes  Following  Slatjon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
DECEMBER 


Day  ol  Month 


Station 


10     11      12     13     14     15     16     17     18     19  I  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


FRANKLIN  3  NW 
LAFAYETTE    FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW    IBERIA   J  NW 

*  *  * 

SOUTHEAST 
BOOTHVILLE  WSO 
DIAMOND  <i  NW 
PONALDSONVILLE  3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  DRLEANS  MOI  WSO 
NEW  ORLEANS  AUO  WSO 
PARADIS  7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
SCHR I  EVER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


40  45  50 

72  75  79 

43  42  65 

69  71  74 

44  44  50 


66  73  78 
47     46  61 


74  75  74 
46     43  52 


69  70  73 
42      43  44 


72  73  78 
39      39  46 


69  74  81 
36      39  64 


44      46  63 


67     68  72 


78  78 
52  49 


80  73  64 
60     53  55 


79  72  62 
59     52  43 


74     60  62 


56     50  46 


76  71  61 

59  50 

74  63 

54  44  38 


50 
3  0 


48  52 
39  39 


61  53  48 
39     30  31 


48  54 
33  29 


53  48  55 
41     35  34 


47     41  42 

66  46  50 
36     26  26 


53     60  77 


53  54  66 
43     40  43 


55  52  62 
33     28  36 


54  59  65 
30     28  30 


53  57  75 
33     26  40 


60     56  49 


66  66 
56  45 


67 
47 


67  69 
58  56 


74     68  67 


53     52  48 


75  76  67 
56     46  46 


52     47  56 


52  66 
25  35 


40  56 
26  28 


49  54 
29  30 


66  50  50 
39     28  28 


52  55 
27  28 


46  66 
30  28 


49  64 
27  28 


69  48  49 
43      34  35 


66      54  49 


37 
31 


71  60  47 
58     36  30 


63      58  42 


66  70 
39     37  27 


73  49  47 
49     36  27 


71  65  48 
54     35  27 


49     40  34 


63 
30 


57  68 
23  43 


57  70  69 
21     44  57 


65      67  68 

30     35  50 


62  70 
27  30 


61  71 
24  54 


be 
47 


53  60 
27  29 


64     61  61 


71     63  61 


73  64  62 
53     46  43 


73     76  55 


63  61 
47  44 


70     71  61 


63     48  42 


70  63 
50  46 


69  59 
52  46 


71  61 
48  44 


69  77  74  77 
40     63     61  45 


69  76  77  77 
40      63      62  43 


68  73 
41  61 


33     53     64  66 


79      78  77 


38     38     38  62 


62     67  48 


76  78 
67  48 


58     66  66 


59     65     66  66 


34     58     66  68 


S«a  8«l«r«nc*  Notes  Following  Station  lnd«: 


SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
DECEMBER  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

ant 

• 

a 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
m  ile 

Direct 
tastes 

Date 
tastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
q 

o 

o- 

6 

<o 

1.00- 

Total 

ALEXANDRIA  W50  AP 

25 

1.2 

8.1 

27++ 

19 

12 

86 

58 

72 

1 

2 

3 

1 

2 

0 

9 

4.5 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

21 

0.6 

9.8 

25++ 

23 

12 

76 

81 

53 

62 

4 

1 

4 

2 

2 

1 

14 

4.5 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

8 

1.0 

10.0 

32++ 

31 

03 

85 

88 

59 

74 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

4.5 

N  0  MO  I S ANT  WSO  AP 

20 

0.8 

11.4 

46  +  + 

28 

26 

78 

79 

59 

65 

3 

3 

5 

1 

0 

2 

14 

49 

4.4 

SHRE VEPDRT  WSO  AP 

24 

1.9 

8.3 

26++ 

21 

23 

82 

88 

59 

67 

1 

2 

2 

0 

2 

1 

8 

81 

4.2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
DECEMBER  1973 


t 

Day  of  month 

O 
01 

Station 

o> 
Q 

(  IN) 

Tim 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

saint  joseph  exp  sta 

2 

MAX 

Mir 

48 

68 

47 

65 
*7 

67 
56 

65 
48 

61 
41 

6  0 
37 

53 

37 

30 
36 

53 
36 

50 
36 

50 
35 

64 
46 

66 

46 

60 
45 

53 
38 

46 

34 

46 

33 

55 
36 

55 
40 

40 
34 

43 

14 

52 
34 

58 
41 

57 
54 

60 
50 

61 
44 

61 
40 

58 
39 

69 
51 

66 
50 

57.4 
41.7 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
DECEMBER  1973 


Day    Oi  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«       «  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.09 

.07 

.06 

.12 

.12 

_ 

_ 

m 

_ 

.08 

.19 

.  10 

» 

. 

.08 

.13 

_ 

. 

.09 

.14 

.08 

.07 

.07 

.11 

.07 

WIND 

16 

12 

33 

63 

69 

39 

30 

23 

20 

56 

42 

47 

79 

49 

48 

45 

42 

24 

78 

110 

79 

23 

56 

72 

25 

48 

42 

30 

81 

63 

63 

1532 

*       *  * 

CENTRAL  05 

W0ODW0RTH  STATF  FOREST 

EVAP 

.03 

.04 

.01 

.14 

.10 

.02 

.04 

.07 

.04 

.06 

.03 

.07 

.08 

.04 

.11 

.02 

.01 

.01 

.09 

.21 

.05 

.04 

.06 

■  05 

.04 

.06 

.02 

1.77B 

WIND 

12 

9 

22 

64 

26 

21 

21 

22 

22 

24 

28 

38 

59 

19 

27 

42 

29 

23 

38 

51 

31 

17 

34 

57 

13 

22 

25 

17 

55 

29 

4U 

936 

MAX 

J9 

61 

60 

68 

63 

53 

53 

49 

51 

48 

49 

66 

68 

56 

58 

46 

58 

66 

55 

61 

60 

56 

38 

55 

61 

71 

66 

58.5 

MIN 

42 

45 

45 

53 

43 

38 

35 

35 

32 

36 

35 

48 

44 

46 

37 

34 

46 

35 

31 

34 

50 

43 

40 

38 

38 

53 

53 

41.1 

*       *  • 

EAST  CENTRAL  06 

lSu  ben-hur  Exp  sta 

EVAP 

.08 

.10 

.16 

.23 

.16 

.11 

.12 

.11 

.07 

.06 

.10 

.13 

.10 

.16 

.10 

.13 

.09 

.06 

.08 

.05 

.04 

.12 

.17 

.08 

.11 

.07 

.10 

.09 

3.30B 

WIND 

6 

16 

52 

102 

64 

43 

49 

60 

44 

42 

51 

58 

125 

47 

52 

141 

95 

24 

78 

120 

96 

16 

80 

112 

86 

76 

30 

29 

63 

83 

100 

2042 

MAX 

71 

70 

75 

76 

70 

62 

60 

36 

54 

55 

57 

37 

72 

75 

64 

61 

49 

49 

59 

63 

37 

45 

57 

62 

76 

62 

65 

62 

65 

75 

74 

62.4 

MIN 

44 

45 

53 

44 

38 

35 

33 

32 

32 

32 

31 

30 

44 

43 

38 

32 

32 

35 

35 

30 

29 

33 

49 

5  7 

48 

43 

39 

39 

61 

61 

40.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 
DECEMPER  1973 


Day  of  month 


B1W1BH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

northwest  31 
cotton  valley 

plain  dealing 

shreveport  wso  ap 

*  *  • 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
FARMERVILLE 
HOMER   ExP  STATION 
HQNROE  FAA  AP 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 

*  •  * 

NORTHEAST    •  03 

LAKE  PROVIDENCE 
TALLULAH 

*  •  • 

WEST  CENTRAL  04 

CONVERSE 

*  *  * 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

BELAH  FIRE  TOWER 

*  *  * 

EAST  CENTRAL  06 

AMtTE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

COVINGTON   A  NNW 

*  *  * 

SOUTHWEST  07 

DE  RIODER 

*  •  * 

SOUTH  CENTRAL  OB 

LAFAYETTE  FAA  AP 

*  •  • 

SOUTHEAST  09 

DONALDSONvlLLE  3  E 
NEW  URLEANS  MOI  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 
WTR  EOUlV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

t 

t" 

T 

T 
T 

T 
.6 
T 

.7 

.  k 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 
T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 


Temperature 


Precipitation 


•  i  a 


*         *  * 

JUNE  1973 


LAKE  ARTHUR  10  SW 


*       «  * 

JULY  1973 


GREENSBURG 
NATCHITOCHES 


•       *  * 

SEPTEMBER  1973 


ST  FRANC  I S V  I L  L  E   6  SE 


74.3       BO. 9 


94.2 
94.7 


70.7 
73.2 


82.5 
84.0 


^2 


28+     67 [  6 


98  22*!  66 113 
98   26*     63  13 


13+     72  5+ 


2.76     -  1.60       1.00;  6 


0  6.86 
0  7.85 


See  Reierenco  Notes  Following  Station  Index 
-  13  - 


1.40  !25 
2.20  22 


2.06  13 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MAY  1973 


JUNE  1973 
LAKE   ARTHUR   10  SH 


JULY  1973 


SEPTEMBER  1973 


10     11      12     13     14     15      16     17  I  18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


T  T  T 


.39     .02  .39 


1.40   1.28  .24 


S«*  rofaiancp  nolei  following  Station 
-  14  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


LAKE   ARTHUR   10  Ski 

*  *  * 
JULY  1973 

GREENSRIJPG 
NATCHITOCHES 

*  *  * 
SEPTEMBER  1973 

ST  FKANCISVILLE  6  SE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


95     96  95 


91     69  88 

72     75  74 


95  96  92 
71     70  71 


80  77  83 
73     72  75 


84     89  83 


72     72  73 


85  92  90 
74     75  75 


94  95  92 
73     73  70 


87  92  83 
75     75  74 


10     11     12     13     14     15     16  17 


87     88  89 

79     79  79 


95  96  96 
70     70  73 


96     95  95 


19  I  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


97     98  98 


9fl  98  98 
76     77  77 


98  97  96 
69     70  72 


97  93  97 
72     74  75 


92     91  92 


93     98  97 


93  95  94  94 
69     69     71  73 


97  95  96  95 
73     75     74  72 


87.5 
74.3 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 

DATE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 

JULY    1973  DAILY   PRECIPITATION  NORTHWEST   01  KEITHVILLE  TOTAL    11.46,    AMOUNT  ON  31ST  5.56 

OCTOBER   1973  DAILY  PRECIPITATION  NORTHWEST  01  SPRINGHILL  TOTAL   6.52,   AMOUNT  ON  31ST  1.42 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1973 


CT  Q  TTHM 

INDEX  NO. 

DIVISION 

UvJ  U  IN  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

vJUbtn  Vtrl 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

11 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

* 

Al  FXANlnBTA    PnWFR    PI  ANT 

ALEXANDRIA  WSD  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

3 

3 1 

p  u 
c  ^ 

3  9 

l  9  n 

1  c  U 

m  t  n 

n  I  u 

r 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ROBERT  S.  MCCLENDON 

ANT  I QC H  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

11 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

51 

19 

15 

8A 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL  I  NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BEEKMAN  3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

91 

51 

107 

8A 

CLOSED  1/1/73 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

38 

92 

11 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

n  7 

u  c 

BIENVILLE 

1  1 
1  I 

J  c 

£  C 

0  9 

56 

m  t  n 

m  t  n 

n  I  U 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSSIER 

11 

32 

42 

93 

31 

260 

ip 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BOGALUS A 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOQTHV I L L E  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

GILBERT  GQUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

52 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

- 

H 

L   S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

"1 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HQSP 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

11 

32 

19 

92 

27 

180 

8A 

8A 

H 

GUY  E  TRAYLOR 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

5P 

8A 

f 

H 

KENNETH  M.  CAIN 

f OCODR I F 

1929 

09 

TERREBONNF 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8A 

8A 

INACTTVF  7/?9/66 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

1 1 

3  1 

3 1 

92 

43 

90 

8  A 

8  A 

H 

INACTIVE  7/19/73 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

SA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  R.  QTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

11 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

RUBY  V.  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

: 

H 

ST  JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

H 

RICE  EXPERIMENT  STA 

CURTIS   1  SSE 

2235 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

: 

LSU  red  river  vly  EXP 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

"3 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  AND  IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8A 

8A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DIAMOND   4  NW 

2478 

09 

PL  AQUEM I  NFS 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAQ  PARISH  EXP  STA 

DONALDSONV I L L E  3  E 

C~>  3** 

ASCENSION 

g 

30 

u  o 

OA 

~  u 

D  O 

9  f\ 

8  A 

ft  A 

1-1 

CF   INDUSTRIES,  INC 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

a2 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CAL-KRAFT  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

r 

H 

TRUCKL I NE  GAS  CO. 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

ROYNE  H.  FONTENOT 

FARMERV I LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

52 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H.  W.   THURSTON,  JR. 

FRANKLIN   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL   LA.   ELECTRIC  CO 

FRANKL I NTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

11 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

11 

32 

12 

°3 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

GnN7  Al  PC 

3695 

09 

A  Sf  F  NS I  ON 

H        Cl<  J  lull 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

r 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GORUM  FIRE  TOWER 

NATCHITOCHES 

]_  J 

3 1 

2  5 

92 

54 

360 

5  P 

1  P 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECQRE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

WALLACE   DESADIER  JR. 

GRAND   ISLE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

r 

TOWN  GF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

11 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

LA  FORESTRY  COMM 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

50 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

11 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HARRISONBURG  LOCK  NO  2 

4100 

05 

CATAHOULA 

g 

47 

Q  1 

7  1 

6  0 

8  A 

c 

INACTIVE  4/6/72 

HAYNESV I LLE  2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

11 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C.  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

53 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

11 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8  A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

11 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C.  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

USDA  £  LSU 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION  E  BLANCHARD 

1  C  MM  IhTC  1 

4702 

07 

Jcpr    UA  V  I o 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

r 

NALT  WEATHER  SERVICE 

JONESBORO  fire  tower 

4732 

02 

JACKSON 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

jonesville  locks 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

«1 

51 

70 

8A 

8A 

C 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNK  LINE  GAS  00 

KE ITHVI LLE 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

r 

MRS  LILLIAN  ALEXANDER 

KENTWOQD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

-  17  - 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

LAFAYETTE 

5021 

08 

t  ACAVCTTC 

LArAYbTIfc 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

c 

M  1  1 M  1  r  T  D  A  I      B  11 1.1  C  D     Dl  A  KIT 

L AFAYFTTE  faa  ap 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

9  1 

59 

38 

MID 

MI  D 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

4 

30 

15 

93 

13 

5 

8A 

ii  q  rnRD^  np  fn^infeoq 

LAKE   CHARLtS  WSO  AP 

5078 

07 

r  A!  (*  AC  T  CM 

L  A  L  L  A  i  I  b  U 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MI  D 

MID 

: 

HJ 

M  ATI      UFATt-ICD  CFR\/TTC 
[NAIL    WtAintK  jfcKvlLt 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

C  A  C  T      TADDril  1 

C AST   C AKRULL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

r        D        cm AMC 

C»    K«  bVANb 

LEESVILLE 

5266 

04 

V  t  KINU  IN 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

H 

1  AMC  C     M  MTIIFD 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

n  c    c  n  t  n 
Ut    jU  1  U 

12 

3  1 

59 

93 

57 

210 

5P 

5P 

c 

H 

cni  iTuCDM    M  a  TI  ID  A  i      r  Ac  rn 
oUUIntKiN    INAIUKAL  wA5 

LONGVILLE 

5584 

07 

QCAIIDCTADn 

4 

30 

36 

93 

14 

114 

7A 

1  n  C  F  D  Ul    D  CUAU 
JUaCrn    K  jnAW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

C     B  A  t  n  M  onur 

C    B A I  UN  KDUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8  A 

8A 

8A 

i  cii    »ro  r    cvd  CTATinu 
LoU    AUKJ    CAr  ilAIJUN 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

t V ANGE  LINE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL   G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

1  1  M  T  nKi 
UN  1  UN 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TflUKI     DC     uAD  TDM 

TUWN    Ur  MAK1LJN 

MARKSVILLE 

5920 

05 

Ai/nvc  i  i  cc 
A VU Y  t  L  L c  b 

2 

3 1 

09 

92 

02 

87 

8  A 

TOWN   UF  MAKK5VILLc 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

Der^    d  t  w  c  D 

RED  KIVEK 

1 1 

32 

06 

93 

14 

270 

HcRiHcL   Lt  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

C  T     1   A  M  n  D  V 

51    L  A  N  U  K  Y 

1 

30 

41 

9  1 

45 

30 

8A 

8A 

H 

DiiTU     T  uCDCDT 
KUTn     1 •  HfcDtKI 

MERMENTAU 

6142 

07 

A  C  A  V\  T  A 
A  I  A  J  1  A 

7 

30 

1 1 

92 

35 

16 

8A 

D  A  V  1   M     C  A  1  1 

KAYLN  PALL 

MINDEN 

6244 

01 

UCD CTCD 

ficD  j  1  b  K 

1 1 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

c 

H 

u      r  cdadi/mam 

MITTIE   2  SE 

6271 

07 

A|  1  CM 
A  L  L  t  IN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

7A 

1  nUllu  J     V»     DUKIN1I  1 

MONROE   FAA  AP 

6303 

02 

UU AC  n I T A 

9 

32 

3  1 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

U  5   FED  AVIATION  AGENCY 

MONRQF  CITY 

6310 

02 

OUACHITA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

11 

5 

8A 

8A 

: 

U.S.   CORPS  OF  ENGRS. 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

N  ATP  H  T  Tllf  HE  c. 
in  A  I  i*ni  i  u^nc  j 

11 

31 

46 

93 

05 

130 

5P 

5P 

: 

H 

MllNlfTPAl     PHWPR    PI  ANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

0  8 

I  0  E  k  I A 

2 

J  U 

0  3 

9  1 

53 

25 

8  A 

8  A 

H 

rill  F    C.       RF^FARrM  TNQT 

NEW  ORLEANS   NF   WSO  CI 

6659 

09 

UK  L  t  AN  5 

5 

2  7 

57 

90 

05 

m 

MID 

fc 

MATI       ulC  ATUCD  CCD\/Tf*C 

NATL    rttAlnbK  jcKVlLb 

NEW  ORLEANS   MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JtrrtKaUN 

8 

2  9 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

H  J 

MAT)       Ul  C  A  T  U  C  D     C  C  D  1/  1  C  C 

NATL    WtAl HcK  OpKViLb 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

U  K  L  t  A  IN  o 

8 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

f 

H 

MATI       UE  ATUCD  crDi/Tfr 

NATL    WtAintK    itl\v  ILfc 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

np  i  c  a  hi  c 

U  "  L  C  A  IN  i 

8 

£17 

56 

9  0 

02 

2 

MID 

cur   AMn  uatco   ft n a d n 

brih    AINU    WAItK  DUAKU 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

n  R  1  F  A  M  C 
U  n.  L  C  A  IN  J 

6 

i  n 

0  3 

8  9 

59 

0 

MID 

cur  ANn  uatfr  ftriARn 

jHu     AINU    WMIC"  DUWIMJ 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

DDI    C  A  M  C 

UK  L  t  AN  5 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

MID 

C  I.I  f      AMn     i.i  A  T  C  B     Q  n  A  D  n 

5WG    AND    WATtR  BUAKU 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

2  V 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

□R 1  FANS 

U  r"  U  U  M  I  1  -J 

8 

29 

59 

90 

04 

12 

MIO 

cwr,    ANH   WATPR  RnARH 

NEW  ORLEANS   META I R  I  E 

i;: 

0  O  f  7 

no 

np 1  C AMC 

6 

9  0 

0  7 

0 

MID 

m      n      cur      a  m  n   u  t  o  on 

IN.     U,     iWt' t     AInU    NIK,  DUi 

NEW  ROADS  5  ESE 

A     ft  f\ 

Q 

o 

4  1 

Q  1 
V  1 

22 

45 

o  A 

8  A 

H 

/•a  H  im   ci  cc    pur   rnno  tmt 
LAJUIN    tLtL    rWK    LUUr  IInL 

OAKDALE 

68  36 

07 

A  1  1  FN 
A  L  L  "  IN 

4 

30 

49 

9  2 

41 

103 

7A 

LCUINAKU     A.  KlV^PinulNU 

OAK  GROVE 

O  O  0  o 

0  3 

3 

32 

3  2 

^  1 

23 

115 

8  A 

i    n   c  AKicnD  n 

OAKNOL  I  A 

06 

F  FFITTTAMA 

6 

44 

90 

59 

130 

7A 

nCDf V    F  nRFWFR 
rtKLi     t.  UKCntK 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

A  1  1  F  N 
A  L  L  E  IN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9  A 

IP 

H 

i  n  1 1 T  c  T  A  m a    cnoccTDV    r  n  w  m 
LuulblANA    rUKtilKT  Luflrl 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

P  11  T  NIT  F  rniiDF 
r  U  1  IN  1  t  LUUrt 

8 

3 1 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

r 

II    c    ^  no  ft  C    HC    CMT  tmccd  c 
U    5    CURP5    Dp  tNUINttK5 

OLLA  3  SSW 

697  8 

05 

LA  SALLE 

1 1 

31 

5  2 

9  2 

16 

100 

8  A 

8A 

t 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HAROLD  L.  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLF^ 

5 

29 

47 

90 

26 

6 

4P 

4P 

H 

R       MFIAMrriNa  IP 
K.     M  t  L  'J  IN  C  U  'N  t  <J^. 

PEARL   RIVER   LOCK   NO  1 

(161 

06 

<\T  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8  A 

11     C     rflODC     PIC     CMf.t  MCCD  C 
U    b    LUKFb    UP  CiNWllNttKi 

PINE   GROVE   FIRE  TOWER 

7304 

06 

C  T    H  F  1  F  Nl  A 
9  1     n  E  L  C  IN  A 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

IP 

i  Pill  T  C  T  A  hi  A     cnoccTDV     r  n  M  M 
LUUlblANA    pUKtilKY  LUrt" 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

1 1 

32 

54 

93 

41 

291 

8A 

8A 

H 

1    EDM     C  AkinCD  C  IP 

QUARANTINE 

7572 

09 

Pi  aqiifmtnfc. 

8 

29 

13 

69 

16 

5 

8A 

8A 

H 

^ciTa    Mat    i.i  t  i  n  i   TEC  occ 

DELIA   NAT   WILULIpl   Rcr . 

RESERVE 

7767 

09 

j  i     JUnfN    DAr  1 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

8A 

8A 

H 

GQDLHAUX   SUGAR   REr-  CD 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

r  A  M F  R  nN 

\f  A  n  C  MJ  IN 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

i'a     i.i  i  '  r\  i  r     r     CTCU  rnuu 

LA   WLDLF    L   r IiH  CUnM 

RODESSA 

7950 

01 

r  a  nnn 
L  A  U  UU 

11 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS.   JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

42 

36 

300 

; 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

L  T  Nf  □(  N 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

I   A     TEru  IlKITWEOCTTV 

LA    IELH  UINlVcKbllY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

CT     D  C  D  M  A  D  n 

5 

29 

52 

P9 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 

ST  FRANC ISVILLE  6  SE 

8137 

06 

U     CC 1    T  f*  T  A  M  A 

W    P  b  L  1  L 1  AN A 

8 

30 

43 

91 

18 

60 

5P 

5P 

INACTIVE  9/14/73 

SAINT  JOSFPH   EXP  STA 

8163 

03 

T  c  M  C  A  C 

l  t  In  j  A  i 

8 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

B  A 

GH 

NE   LA  EXPERIMENT  STA 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  l able'.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed      This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R ' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1 - A  TCHA  FA  LA  YA     2-BAY0U  TECH E- VERM I  LI ON     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20C  single  copy:   20<?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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69.2 
69.5 
71  ,0M 
71.6 
70.1 

77. 1 
77.2 
78. 6M 
78.0 
77.2 

81.0 
81.1 
81 .5M 
82.1 
81.1 

78.5M 
78.4 
79. 4M 
78,9 
77.8 

76.3 
76.5 
77. 3M 
77,6 
76.6 

68. CM 
68.4 
70. 3M 
70.  5 
68.6 

60,7 
61.  4M 

64.1 
62  ,6 

46.4 

47.2 

50.0M 

49.0 

47.0 

63. 6M 
64.  2M 

65.8 
64.3 

NATCHITOCHES 

45.6 

50.7 

63,0 

69 

B 

73.9 

79.7 

64.0 

80.9 

76.2 

71,n 

64.  BM 

50.9 

67. 2M 

DIVISION 

43.4 

-  7.0 

48.4 

-  4.8 

60.7 

2 

0 

62 

2 

-  4.1 

70.9 

-  2.4 

78. 0 

•  2.1 

61.8 

-  .5 

79.0 

-  3.2 

77.1 

.0 

69.5 

1-6 

62,7 

6.0 

48.4 

-  3.3 

65.2 

-  1.5 

*       •  * 

CENTRAL  03 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BUNK IE 
COLFAX 

45.3 
44.4 
44.7 
46.1 
43.6 

-  5.9 

-  5.7 

49.3 
46.5 
48,2 
49.3 
47. 6B 

-  4.3 

-  5.2 

62,6 
61.7 
61.5 
63.0 
61.2 

3 
3 

3 

5 

63 

61 
6! 
64 
62 

5 

5 
7 
4 
7 

-  4.2 

-  2.7 

72.7 
70.6 
71.3 
72.9 
72.1 

-  2.3 

-  1.3 

79*8 
77.8 
79.0 
80.4 
79.6 

-  1.9 

-  .2 

83.3 
81.3 
82.4 
83.5 
- 

-  .9 
1.1 

80.7 
78.8 
79.8 
79.7 

-  3.3 

-  2.3 

78.7 
77.2 
76.1 
78.5 

.2 
1.1 

71.8 
69.2 
71.6 
71.9 

2.1 
3.4 

64.0 
61.2 
62.9 
65. 3M 

4.6 

7.5 

50.0 
49.3 
49.3 
49.9 

-  2.0 

-  2.9 

66.6 
65.1 
66.0 
67. 1M 

■1.3 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  *  s 
MELVILLE 

46.7 
43.7 
44.6 
49.7 
48.5 

-  4.8 

50. 4M 
47.9 
47.4 
52.9 
50.4 

-  5.5 

64. 6H 
60.7 
61.5 
65,0 
65,0 

4 

I 

64 
61 
61 
65 
64 

6 

e 

4 

6 
2 

-  3.7 

73. 7M 
70.0 
72. 5M 
74.7 
73.1 

-  1.4 

79. 7M 

77.7 

81.1 

81.5 

79.9 

-  "7 

83. OM 

81.3 

83,5 

84,1 

83.1 

.9 

79. 6M 
7B.5 
80.4 
80.7 
79.5 

-  2.5 

78. 1M 

77.5 

78.3 

79.1 

78.5 

.9 

72.  3M 
69.8 
71.7 
73. 1 
72.1 

3.2 

65. 4M 
62.7 
63.0 
66. 6M 
65.9 

7.1 

50 .  8M 
4B.1 
46. 8M 
53.4 
51.5 

-  2.8 

67 .  6M 
65.0 
66. 4M 
6B  ,9M 
67.6 

-  .5 

NEW  ROADS  5  ESE 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

45.7 
42.6 
45.6 

48.8 
47.0 
49.5 

63.0 
60. 7M 
62.  B 

63 
63 
61 
63 

e 

6 
7 
7 

72.6 
72.0 
70.3 
72. IB 

79.9 
80.3 
77.6 
77.  BH 

82.6 
82.6 
81.3 
82. 2M 

79.5 
80.2 
7B.7 
79. 7M 

78.1 
78.1 
77.0 

72.0 
72.5 
70.1 
71 ,6M 

65.4 
63.4 
62.  2M 
63.9 

51.1 
50.1 
46.9 
50.1 

66.7 
6i..7M 

DIVISION 

45.6 

.  6.5 

-  5.8 

62.6 

2 

7 

63 

4 

-  1.1 

79,7 

78 . 1 

,  5 

'  1  .  ; 

2  .  9 

64 . 0 

6.0 

49.9 

-  3.2 

■  1.0 

•       *  • 

EAST  CENTRAL  0* 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGALUSA 

CLINTON 

COVINGTON  4  NNW 

48.0 
49.3 
47.9 

48. 9 

•  3.6 

-  4.3 

-  4.7 

50.4 
51.2 
49.8 
49.7 
50.2 

-  i.2 

-  4.8 

-  5.6 

64.2 
65,2 
63.8 
63,9 
64.8M 

4 

5 

; 

5 

64 
65 
6'. 
63 
64 

5 

0 

s 

2 

-  2.7 

-  2.0 

-  3.0 

72.7 
74.1 
73.1 

72.3 

,7 

-  1.3 

-  1.8 

80.1 
81.0 
80.5 

79.2 

.  1 

-  .7 

S3. 2 
84.4 
83.2 
81.2 
81.7 

1  . 7 
1.0 

.4 

80.5 
80 , 9 
79.4 
7B.5 
79.3 

-  1.5 

-  2.4 

-  1.7 

78.9 
79.9 
78.0 
77.5 
77.7 

2  .0 
.4 

72.2 
73.3 
70.8 
70.5 
70.6 

£i  1 
1.7 

64,6 
66,2 
63.3 
63.4 
64.6 

7.3 
5.3 

5.8 

51.4 
52.9 
50.0 
50.5 
51.9 

.8 

-  2.7 

-  2.4 

67.6 
68.7 
67.1 
66.  3M 
67. 1M 

.6 
i-  .3 

p  .6 

FRANKL INTON  3  SW 
GREENSBURG 
HAMMOND  3  NW 

LSU  ben-hur  EXP  sta 

ST  FR  ANC I S V I L  L  E 

46.7 

48,2 
47.9 
48.7 

48.9 
49.9 
50.2 
49,4 
51.8 

63.8 
63. 1M 
63.8 
63.5M 
66,1 

63 
63 
64 

65 

3 
8 
1 

1 

72.2 
71  .OH 
72,4 

74.1 

79. B 
79.3 
79.2 

81.  2 

82.2 
82.5 
82.5 
62.6 
84.0 

7<>.3 
79.5 
78,9 
79,0 
81.5 

77,7 
77.1 
78,0 
77.4 

69.5 
71.3 
71.0 
72.0 

60.6 
62. 4M 
64.2 
65.3 

49.5 

50.4 
50.5 

66.  1 
66.9 

SLIOELL 

50.6 

52.5 

63.8 

64 

6 

72. 8M 

BO.  1 

87.9 

78,9 

78.3 

71.2 

64.  1 

50.4 

67. 5M 

DIVISION 

48.3 

-  4.3 

50.4 

-  4.5 

64.2 

4 

*. 

64 

4 

-  2.2 

72.6 

-  : . . 

79.9 

.1 

71,2 

5 . 9 

•       •  * 

SOUTHWEST  0? 

CROWLEY  EXP  STATION 

OE  RI ODER 
ELIZABETH 
HACKBERR Y   6  SSW 

46. 7B 
45.1 
45.1 
45.6 
47. 4M 

-  6.2 

50.1 
49.1 
49.4 
50.6 
51. 3H 

-  3.9 

63.0 
62.0 
62.1 
63.0 
64. 3M 

3 

2 

63 
62 
6? 
63 
65 

8 
7 
6 
1 
1 

-  4.2 

73.4 
71.3 
71.1 
71.7 
74.6 

-  2.8 

80.  0 
76. 2 
78.1 
7B.7 
80.7 

-  2.1 

82.5 
81.9 
81.8 
82.2 
83.2 

-  .4 

79.2 
7B.6 
78.7 
79.6 

en, e 

-  3.1 

77.8 
77.6 
78.0 
78.0 
79. 7B 

-  .1 

72.3 
70.6 
71.0 
71.4 
73. 7B 

2.1 

64,  SH 
64.6 
64.9 
64,5 
68. 8M 

6.3 

51.0 
49.8 
49.9 
49.8 
54. 2B 

-  3.2 

67.  1M 
66.0 
66.  1 
66.5 
6B.7M 

•  1.2 

JENNINGS 

LAKE  ARTHUR    10  SW 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
PBERL I N  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

47. 6M 

47.6 

46.8 

47.5 

48.2 

-  6.6 

-  4.9 

51.0 
51.4 
51.5 
51.4 
51.2 

-  5.7 

-  4.8 

65.9 
64. 5M 
64.4 
64.1 
64.1 

4 
3 

5 
3 

63 
65 
64 
64 
65 

6 
1 
5 
5 
2 

-  2.5 

-  3.4 

74.7 
73.3 
72.7 
73.1 
73.  a 

-  .5 

-  2.9 

80.6 
80.9 
79.9 
79. 9M 
80.8 

-  .7 
■  1.3 

83.5 
83. 3M 
82.7 
83.4 
82.6 

.8 
.4 

80,9 
79.8 
79.6 
79.6 
80,2 

-  1.6 

-  2.6 

79.7 
79.5 
78.7 
79.2 
79. 6B 

.9 
.0 

73.9 
73. 4B 
72.6 
72.6 
74.5 

3.3 
2.1 

67,1 
66.  3M 
66,7 
66.2 
67.1 

7.1 
7.1 

53.4 
52. 3M 
52.4 
52.4 
53.6 

-  l.S 

-  2.2 

68.  7M 
68. 1M 
67.9 
67. 8M 
68. 4M 

-  .2 
■  .7 

VERMILION  LOCK 

48.0 

49.5 

63.9 

64 

3 

72.6 

80.2 

82.3 

79.1 

78.7 

72.5 

66.0 

51.8 

67.4 

DIVISION 

47.1 

-  6.1 

50.6 

-  5.1 

63.8 

3 

2 

64 

3 

-  3.5 

72.9 

-  2.0 

79.8 

•  1.1 

82.7 

.3 

79.6 

-  2.7 

78.0 

.5 

72.6 

2.6 

66,1 

6.6 

51.9 

-  2.5 

67.5 

.8 

SOUTH  CENTRAL  06 

CARVRLE   2  SW 
FRANKLIN  3  NN 
LAFAYETTE   F  A A   A  P 
MORGAN  CITY 
NEW   IBERIA  5  NW 

M 

50.4 
49.8 
51.8 
49.1 

-  3.8 

-  4.2 

51.3 
51.7 
52.2 
54.3 
50. B 

-  4.0 

-  4.0 

64.6 
64,6 
65.3 
65. 5M 

4 

> 

1 

65 
65 
65 
65 
65 

2 
6 
» 

2 

-  2.3 

-  3.4 

74.0 
74.4 
73.9 
74,0 
74.0 

-  1.0 

-  1.6 

B1.0 
80.9 
BO. 6 

80.5 

■  .2 

B4.2 

83.0 
83.3 
83.3 
82.7 

1.1 
1.1 

80.6 
80.6 
60.0 
80. 9M 
80.0 

-  2.0 
.  1.3 

79.1 
79.0 
79.2 
76.9 
79.1 

1.1 
.0 

73.9 
73.0 
72.6 
74.4 
73.2 

3.0 
3.4 

66.7 
67.3 
66.2 
65.  9M 
66.2 

6.9 
4.9 

53.5 
53.1 
53.4 
53.6 

-  1.4 

-  3.2 

68.7 
6". 5 

.1 

DIVISION 

50.3 

-  4.2 

52.1 

-  4.8 

64,9 

3 

6 

65 

5 

-  2.7 

74.1 

-  .9 

80.  8 

.2 

83.3 

1.3 

80.4 

-  1.5 

79.1 

.6 

'3.4 

3.3 

66.5 

6.5 

53.4 

-  2.2 

68. 7 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


July 


August 


September 


November  December 


SOUTHEAST 

BOOTHV I L LE  WSO 
nUMOND  4  NW 
P.0NAL  OSONVT  LL  E   3  E 
GALLIANO 
HOUHA 

NEW  ORLFANS  PCI  WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI 
PARAOIS  7  5 
QUARANTINE 
RESERVE 


51.5  ■ 

50.3  • 
50,6 
51.6 
51.3 
48.3M)  . 

52.0 


65.5 
65. 9M 
66.6 
62.9 
64.6 

St. 4 


63.8 

64.2 
64. 7H 
66.4 
64.8 
64.  8M 

66  .  - 


72.5 
71 ,9M 
74,7 
72. 3» 
73.3 


|  83. 8M 
83.5 


B1.7 
79,3 
1.5  81.9 

1.01  79.6 

B1.7 

B1.9M 
79. 
62. 3M 


80.0 
77.8 
80.0 
79.7 
78.6 

79.7 
80.4 
78.5 
80. 9M 
76.2 


74.0 
72.4 
76. 6M 
73 .  OH 


73.0 
73.6 


67.4 
67.6 


67. 7H 

67.7 

68.7 


55.7 
52.7 
54.1 


68.9 
69.  1M 
69.1 
69.  4M 


See  Relerooce  Noles  Following  Slallon  Index 

-  2  - 


TABLE  2 


BODCAU  FIRE  TOWER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS   1  SSE 
GLOSTEk   1  W 
GREENWOOD  FIRE  TOWER 

HANNA  3  S 
HOSSTON 
KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 

MANSFIELD  3  WSW 
MINDEN 

PLAIN  DEALING 
ROOESSA 

SHREVEPORT  WSO  AP 


DIVISION 

*       •  • 

NORTH  CENTRAL 


ANTIOCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 

COLUMBIA  LOCKS 

FARMER  VI LLE 
HAVNESVILLE  2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
J0NES80R0  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   F A A  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 
STERL I NGTON 


BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 


ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  EC  ORE 
HODGE S  GARDENS 

LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   EXP.  STA. 
SIMPSON   10  ESE 


SLAGLE 


ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER   FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

COLFAX 
EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTQN  4  NNE 
JONESVlLLE  LOCKS 

MAMOU  4  S 

MARKSV I LLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS   5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

SIMMESPORT 

V I  DAL  I A  NO  2 

WOOOWORTH  STATE  FOREST 


6.21 
6.O3 
5.48 
6.96 
6.76 

6.  87 
6.07 
4.5  5- 
3.99 
3.65 

3..J 
7.051 


3.16 
2.95 
2.30 


2.23- 

2.57 

2.48 

3.86* 

3.37 

1.52- 

4.31 


4.75 
6. OA 
5.99 

7.01 

5.91 
7.25 
7.26 
7.06 
5.62 


6.48  1.11 


6.92  1.32 


7.16! 
5.22 
4.91 
5.66 


5.79 
5.23 
6.05 


3. 45 

4.43 
5.47 


3.28-  1.47 


3.66 
2 . 691 
2.26 
3.43 


2.99 
3.07 
3.75 


2.81-  2.60 
3,49-  1.52 


2.13 
2.75 
5.25 


6,08 
8,15 
8.72 


12.69 

10.84 
9,10i 
9.43| 
6 .  2  0 

10.36 

8.80 
10.07 

9,02 
12,50 
10,06 

9.13 


11.20 
10.90 
10,44 
13.23 
10,56 


7.43 
8,75 
10,71 
7.06 


7.86 

10,95' 
11.34 


6.79  4,22 


12.49 
8.87 
12.97 
12.56 
11.34 

9.23 
11.33 
10.32 


10.61 
8,41 
8.44 

10.62 


7.91 
7.33 
7.06 
6.54 
8.05 


6. 87 

7.031 
8.U 
8. Ol| 
6.44 


6. 81 

1.84 

3 

00 

8.23 

E  2 

BO 

6,  =  9 

3 

91 

6.58 

1.64 

3 

40 

7.79 

5 

6  1 

6.74 

4 

14 

7.37 

3 

07 

7.22 

2 

78 

7.99 

3 

23 

6.4; 

4 

:t 

6,9.. 

4 

81 

5.15 

4 

84 

6.8  9 

51 

5.31 

3 

43 

6.83 

4 

68 

7.02 

1 

85 

5.51 

19 

7.12 

9 

33 

6.52 

1.37 

4 

8.55 

5 

9  6 

7.75 

5 

87 

8.7. 

5 

22 

8.9. 

78 

9.5, 

4.35 

7 

30 

7.50 

2.61 

52 

8.66 

4.32 

4 

87 

8.45 

3.48 

5 

6. 

7.64 
8.75 
9.541 
10.72 
11. Oo! 


8.85 
9.97 
10.89 


3.05 
5.22 


4.24-  1.57 


3.34 

1.93^  2.98 
2.75 
2.00-  2.79 


5.4B.  .09 


10.26 
7.83 
2.65 
3.72 


4.35 
3.84 
9.73 
4.79 
8.441 

5.11 
7.33| 
6.55 
5.58 


5.84  2.50 


3.79 
2.60 
2.69 


3.49 

3.44 

1,  '2 

7.8t 

2.92 

3.U 

i.57 

.46 

2.0  2 

.  1.77 

4.6! 

3.70 

.15 

1.0! 

-2.96 

2?11 

2.75 

-  1.02 

4.2< 

3.89-  .40 


6,15  1.34 


3.36 
1.92 
7.21 


3.27 
5.04 
1.79 


9.44 
7.91 
8.43 


11  .46 
6.93' 
5.9J 

7,lJ 
9.52 
5.21 


5.34 


4.4<J- 


5.02 
4.78 
4.13 
3.43 
4.92 

4.99 


1.2! 
S.BI 


1.5C 
3.07 
2.35 


3.14 
2.84 


3.09 
1.02 
2.93 
3.7? 
3.7? 


3.72 

id 
2.5J 

2.4-* 
2.49- 
4,54 
1.52 


2.91-  1.53 


7.5* 
7.131 
8.73 

7.li 

6.89 

6.62 
5.77 
6.7lJ 
3.8S| 


10.02 
11.27 
7.94 


5. 24 
7.37 


7.68  4.7! 


9.34 
6.48 
5.96 
5.7- 


6.59  3.4C 


12.62 
7.59 
7.02 

15.  3» 


11.39, 
14.4J 
8.97j 

8.43 
18.03 

10.74: 


9,97i  6,33 


7.3, 
3.27 
3.75 
5.30 
4.33 

5.24 
6.36 
4.23 
4.50 
6.64 

2.79 


5.38  2.57 


6.39 
7.03 

5.04! 


4.79 

4.63 
5.38 


5.3, 

5.4. 
6.67 


6.85 
4.21 
3.33 
3.27 
4.57j  2.37 


'.65  1.5; 

4. '5  2,1! 


3.22| 
6.50 


6.82 
3.9? 
4.22 


4.34 
3.02 
6.23 
6.3  3 

1  .60 
5.80 

l.ei!- 


4.02; 
2.97! 

5.29! 


1.5* 
.87 


7 

29 

5 

06 

3 

66 

2 

42 

6 

07 

2 

33 

6 

: - 

3 

56 

4 

21 

4 

2  2- 

5 

29 

4  1 

6 

55 

7 

1  1 

5 

16 

5 

42 

5 

97 

5 

73 

10 

IB 

95 

3 

931- 

5 

6  5 

7 

6  2 

5 

5* 

5 

64 

6 

67 

3  4 

5 

1  0 

87 

4 

11 

6 

6 

74 

5 

8, 

4 

68 

5 

90 

5 

53 

1.13     6.29  1,16 


6,20 
9.401 
7.80 


9.32j  4,66 
7.63  2.96 


6.36 
6.38 
6.23 
6.37 


4.92 
4.98- 
6.22 
5.49 
4.71-  1.50 


1  .20 
1.43 


6 

2  7 

E 

71.24 

5 

55 

E 

70.15 

6 

64 

62.89 

4 

88 

E 

66.91 

7 

97 

2,60 

72.94 

8 

03 

2.89 

6 

34 

.87 

63.79 

6,80  1.42 


8.75 
4.99 
10.64 
10.42 


5.401- 


70.19 
68.28 
62.37 
60.50 
74.04 

60.07 
64.99 
61.16 
58.25 

64.66  14.24 

64.941 
67.30 

73.23  24.36 

63.04; 

58.16!  11.88 


72.63! 
73.08 

61.82!  10.63 

65.57 

68.59 

61.28 
67.13 
69.19 
57.03 
64.22 

55.97 
66.06 
61.021 
71.84| 
60.69| 


64.69  10.83 


56.94 
58.05 
69.55 
57.15 
68.93 

74.65 
65.26 
E  61.74 
79. 14 


72.26 
76.92 

78.44 
78.15 

64.55' 
82.23 

70.69  12.55 

79. 12 

70.48 
90.18 

83.97  22.49 

81.49 

77.24 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LOUISIANA 
1973 


ABBEVILLE 

CROWLEY   EXP   STAT  I PN 
DE  OUlNCv  *  M 
DE  RIDDER 
ELIZABETH 

HACKBERRY   8  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN   B  S 

KINDER    3  W 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

LAKE   CHARLES    2  N 
LAKE   CHARLES  WSO  AP 
LONCVILLE 
MERHENTAU 
MITTIE    2  SE 

OAKDALE 

□BERLIN  FIRE  TOWEP 
ROCKEPELLFR   WL  REFUGE 
SINGER 
SUGARTUWN 


SOUTH  CENTRAL 


BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE   2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTF  EXP  STA 
LAFAYETTE    F  A  A  AP 


DIVISION 
SOUTHEAST 


8.00THV I LLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
DONAL  DSONVl LLE 
GALL  UNO 
HOUHA 


NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 

NEW  ORLEANS  HOI    WSO  AP 

NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFF  EP  SON 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  MET  A I P  I  E 

PARAOIS  7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT   6 F R NAB D 

SCHR I  EVER 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


LOUISIANA 
1973 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32°  or 
below 

32  s  or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16°  or 
below 

16  :  or  below 

20  or  below 

24  or  below 

28 :  or  below 

eS 
0 

0) 
XI 

0 

Date 

Date 

Temp' 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp.  | 

Date 

iTemp. 

Date 

ITemp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Terr.p 

*       •  * 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

95 

7-28  + 

18 

2-11  + 

NONE 

2-12 

20 

2-17 

2  3 

2-20 

2  8 

2-23 

32 

1 1-29 

32 

12- 

•j 

2  6 

12-  E 

22 

12-21 

1  9 

NONE 

312 

294 

290 

LOGANSPDRT  4  ENE 

97 

7-26  + 

1 5 

1-12 

2-10 

1  6 

2-11 

20 

2-11 

2-16 

1 1-1 1 

3  i 

12- 

6 

2  8 

12-  E 

2  2 

12-21 

l~t 

NONE 

31" 

300 

292 

214 

M I NDE  N 

96 

8-22  + 

20 

12-21+ 

NONE 

2-10 

20 

2-U 

2  1 

2-17 

26 

4-11 

32 

12-  7 

27 

12- 

7 

27 

12-17 

2  1 

12-21 

20 

NONE 

314 

309 

293 

240 

PLAIN  DEALING 

95 

8-22  + 

16 

2-11  + 

2-U 

16 

2-11 

16 

2-16 

23 

2-19 

27 

4-11 

30 

U-U 

32 

12- 

7 

25 

12-  6 

23 

12-17 

20 

NONE 

309 

295 

291 

214 

SHREVEPORT   WSO    A  P 

96 

8-21 

18 

12-21 

NONE 

1-12 

20 

2-10 

21 

2-U 

2  6 

2-19 

3. 

12-  6 

31 

12- 

7 

re 

12-  6 

22 

12-21 

18 

NDNE 

343 

301 

299 

290 

WE5TDALE   3  SH 

«    *  * 

96 

8-22  + 

20 

12-22* 

NONE 

2-11 

20 

2-12 

2  3 

2-17 

27 

4-U 

31 

U-29 

32 

12- 

7 

28 

12-  B 

22 

12-17 

20 

NONE 

309 

299 

293 

2  32 

NORTH   CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

98 

7-21 

17 

2-10 

NONE 

2-10 

17 

2-10 

17 

2-17 

28 

4-U 

31 

11-29 

31 

12- 

7 

26 

12-  8 

23 

12-17 

20 

NONE 

310 

301 

293 

232 

CALHOUN  EXP  STATION 

98 

7-21  + 

17 

1-13 

NONE 

2-11 

19 

2-12 

22 

2-19 

28 

4-U 

31 

12-  6 

32 

12- 

7 

26 

12-  8 

23 

12-17 

20 

NONE! 

309 

299 

291 

239 

CHATHAM 

98 

7-25  + 

17 

12-21+ 

NONE 

2-12 

20 

2-12 

20 

2-19 

2  6 

4-U 

30 

U-29 

3r 

12- 

7 

25 

12-  8 

2  1 

12-17 

19 

NONE 

308 

299 

291 

232 

FARMERVILLE 

97 

7-20 

18 

1-13 

NONE 

2-11 

19 

2-U 

19 

2-18 

27 

4-U 

32 

12-  7 

29 

12- 

8 

25 

12-17 

21 

12-21 

19 

NONE 

313 

309 

293 

240 

HOMFR  EXP  STATION 

95 

8-22  + 

18 

12-22+ 

NONE 

2-11 

19 

2-16 

22 

2-19 

28 

4-U 

31 

U-29 

3  2 

12- 

7 

25 

12-  8 

22 

12-17 

19 

NONE 

309 

295 

291 

232 

MONROE   FAA  AP 

99 

7-  3 

19 

12-21 

NONE 

1-13 

2  0 

2-U 

23 

2.18 

27 

2-19 

30 

12-  6 

31 

12- 

26 

12-11 

24 

12-17 

20 

NONE 

338 

303 

292 

290 

MONR  OE  CITY 

97 

none 

12-  7 

29 

12- 

f 

12-17 

2  4 

NONE 

NONE 

309 

293 

291 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

98 

7-22 

17 

1-13 

NONE 

2-10 

19 

2-16 

24 

2-19 

28 

4-U 

31 

U-29 

3  2 

12- 

12-17 

21 

12-21 

19 

NONE 

314 

304 

291 

232 

WINNFIELO  2  W 
*       •  * 

96 

7-21  + 

1-13 

NONE 

2-1 1 

i  e 

2-U 

1  8 

2-19 

2  8 

4-U 

30 

U-29 

12- 

6 

28 

1 2  -  £ 

22 

1 2-  l'i 

1 0 

NONE 

309 

30C 

290 

232 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

97 

8-12  + 

20 

12-21+ 

NONE 

2-U 

20 

2-17 

22 

2-18 

2  6 

2-19 

29 

12-  7 

12- 

7 

27 

12-  6 

24 

12-21 

20 

NONE 

313 

294 

292 

291 

EPPS  6  W 

99 

7-21 

20 

1-13 

NONE 

1*13 

20 

2-U 

23 

2-18 

27 

2-22 

32 

12-  7 

27 

12- 

7 

27 

12-17 

23 

NONE 

NONE 

309 

292 

2  8  8 

LAKE  PROVIDENCE 

96 

7-25  + 

21 

1-13 

NONE 

NONE 

2-10 

2  4 

2-18 

28 

2-18 

28 

12-  7 

30 

12- 

1 1 

28 

12-21 

24 

NONE 

NONE 

314 

296 

292 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

98 

7-21 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

2-U 

2  4 

2-12 

25 

2-23 

32 

12-  6 

3  2 

12- 

8 

2  8 

12-17 

24 

NONE 

NONE, 

309 

29! 

2  86 

TALLULAH 

NONE 

1-13 

2-11 

2-U 

23 

2-18 

7  9 

12-  6 

30 

12- 

7 

12-1" 

22 

NONE 

309 

291 

WINN5BUR0 

*       *  * 

101 

7-21 

19 

1-13 

NONE 

2-11 

20 

2-11 

\  0 

2-18 

7 

2-22 

3  * 

12-6 

32 

12- 

; 

2  8 

12-1" 

2  1 

12-21 

2U 

NONE 

313 

309 

292 

287 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND   2  S 

97 

7-22  + 

15 

12-21 

NONE 

2-1 1 

2  0 

2-11 

2  0 

4-11 

2  8 

4-U 

26 

U-29 

29 

12- 

A 

26 

12-  7 

23 

12-  8 

20 

12-21 

15 

300 

299 

239 

232 

CONVERSE 

1-13+ 

1-13 

i_5 

2-12 

\  q 

1 1-29 

30 

12- 

7 

2  6 

12-  £ 

2  1 

12-21 

1  8 

NONE 

312 

299 

293 

232 

GOR'IM   FIRE  TOWER 

97 

8-26* 

20 

1-13  + 

NONE 

1-13 

2-10 

21 

2*18 

y 

4_10 

3*1 

LEESVILLE 

97 

7-22  + 

18 

1-13 

NONE 

2-11 

20 

2-12 

23 

2-12 

23 

4-U 

32 

12-  6 

30 

12- 

7 

28 

12-17 

24 

12-21 

2  0 

NONE 

313 

308 

296 

239 

MANY 

96 

8-20+ 

13 

1-12 

2-10 

16 

2-10 

16 

2-12 

21 

2-18 

28 

4-U 

30 

U-29 

30 

12- 

6 

28 

12-  7 

24 

12-21 

17 

NONE 

314 

296 

291 

232 

NATCHITOCHES 
*        *  * 

1 

1-13  + 

N 

nhnp 

1  7 

?n 

Q 

12-  7 

30 

12- 

27 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

310 

294 

290 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

12-  " 

3;- 

12- 

[  7 

25 

12-21 

22 

NONE 

NDNE 

313 

309 

292 

ALEXANDRIA   WSO  AP 

96 

7-19 

18 

1-13 

NONE 

2-11 

19 

2-11 

19 

2-U 

19 

4-10 

32 

12-  6 

32 

12- 

a 

27 

12-17 

24 

12-21 

20 

NONE! 

313 

309 

300 

240 

BELAH  FIRE  TOWER 

7-20 

1 8 

1-13 

NONE 

1-13 

1  B 

2-11 

21 

2-18 

2  8 

2-18 

2  8 

12-  " 

2  8 

12- 

2  8 

12-11 

22 

12-21 

2  0 

NONE 

342 

309 

2  92 

292 

BUNK  I E 

98 

7-27  + 

1 9 

1-13+ 

NONE 

1-13 

19 

1-1* 

23 

2-12 

2  5 

2-16 

3  L 

12-  £ 

2  9 

12- 

L7 

2  6 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

295 

COLFAX 

NONE 

1-13 

1  9 

2-11 

22 

2-18 

26 

2-18 

2  8 

GRAND  COTEAU 

96 

7-19 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

2-11 

24 

2-U 

24 

2-16 

31 

12-  7 

3  2 

12- 

e 

2  7 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

309 

300 

294 

HINESTON  <.  NNE 

96 

7-21  + 

15 

1-13 

1-13 

15 

2-11 

1  8 

2-11 

i  a 

2-18 

28 

4-U 

31 

12-  6 

29 

12- 

7 

26 

12-  e 

24 

12-17 

20 

NONE 

309 

300 

292 

239 

JONESVILLF  LOCKS 

97 

7-21  + 

23 

1-13 

NONE 

NONE 

2-H 

2  4 

2-12 

2  6 

4-U 

3* 

12-8 

2  9 

12- 

i  7 

2t, 

12-17 

2  4 

NONE 

NONE 

309 

308 

241 

MAMOU  4  S 

98 

7-19 

24 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

2  7 

2-U 

2  9 

12-  " 

3  2 

12- 

1 7 

2  6 

12-21 

24 

NONE 

NONE 

313 

310 

299 

MELVILLE 

97 

7-19 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

2-11 

23 

2-U 

23 

2-16 

3  0 

12-  E 

3c 

12- 

9 

2  6 

12-2  1 

24 

NONE 

NONE 

301 

295 

NEW  ROADS  5  ESE 

96 

7-20+ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

12-  8 

30 

12- 

^ 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

_ 

OLD  RIVER  LDCK 

98 

7-20 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

2-12 

24 

2-12 

24 

2-19 

32 

12-  9 

26 

12- 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

293 

OLLA   3  SSW 

98 

7-20 

16 

1-13 

1-13 

16 

2-11 

19 

2-11 

19 

2-19 

28 

4-U 

29 

U-29 

3  2 

12- 

7 

26 

12-11 

24 

12-17 

20 

NONE 

309 

303 

291 

232 

WOODWORTH  STATE  FOREST 
*       *  * 

96 

7-20 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

2-U 

22 

2-U 

22 

2-19 

32 

12-  7 

30 

12- 

6 

27 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

309 

300 

291 

EAST  CENTRAL  06 

AMITg 

7 

7-21  + 

1-13 

NUN 

1-13 

18 

1 

*  * 

16 

28 

2  18 

g2 

12-  " 

31 

12- 

_ 

12-17 

I  3 

NONE 

NONE 

309 

295 

292 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

7-16 

2  3 

1-13 

NONE 

z 

2-11 

7 

2-U 

24 

3^ 

NONE 

294 

BOGALUSA 

97 

7-20  + 

20 

1-13 

NONE 

20 

2-12 

24 

218 

32 

12~  " 

1 2~ 

12^2  ] 

24 

NONE 

NONE 

312 

299 

292 

CLINTON 

97 

7-18 

17 

1-13 

NONE 

2-11 

2  0 

2-U 

20 

2-16 

25 

4-U 

31 

12-  6 

30 

12- 

8 

2  5 

12-  9 

23 

12-21 

2  0 

NONE 

313 

301 

295 

239 

COVINGTON  4  NNW 

96 

7-19  + 

18 

1-13 

NONE 

1-13 

13 

2-U 

21 

2-16 

28 

2-22 

3  2 

12-  6 

32 

12- 

8 

2  6 

12-11 

22 

12-22 

20 

NONE 

343 

303 

295 

2  8  7 

FRANKL I NTON  3  Sw 

101 

7-16 

18 

1-13 

NONE 

2-11 

1  9 

2-U 

19 

2-16 

27 

4-U 

^ 

10-30 

32 

12- 

8 

12-9 

24 

12-22 

20 

NONE 

314 

301 

295 

202 

GREENSBURG 

98 

7-22  + 

2-10 

19 

2-10 

19 

2-15 

26 

4-10 

31 

12-  6 

31 

12- 

8 

25 

12-11 

22 

12-21 

19 

NONE 

314 

304 

296 

240 

HAMMOND  3  Nw 

99 

7-  5 

18 

1-13 

NONE 

2-U 

19 

2-U 

19 

2-16 

27 

4-U 

32 

12-  6 

31 

12- 

8 

27 

12-11 

2  4 

12-21 

20 

NONE 

313 

303 

295 

239 

LSU  BEN-HUR  ExP  STA 

96 

7-20+ 

20 

2-15 

NONE 

2-15 

20 

2-15 

20 

2-15 

20 

2-17 

3  2 

12-  6 

31 

12- 

8 

2  8 

12-  9 

23 

NONE 

NONE 

297 

296 

292 

ST  FRANCISVILLE 

NONE 

none 

2-U 

24 

2-U 

24 

2-17 

32 

SLIDELL 

*      *  * 

98 

7-20 

22 

12-22+ 

NONE 

NONE 

2-10 

22 

2-U 

25 

2-17 

32 

12-  8 

26 

12- 

8 

26 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

304 

300 

294 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

97 

7-20 

22 

1-13 

NONE 

NONE 

2-U 

24 

2-U 

24 

2-16 

31 

12-  7 

32 

12- 

8 

28 

12-21 

23 

NONE 

NONE 

313 

300 

294 

DE  OUINCY  4  N 

96 

7-20+ 

19 

12-21+ 

NONE 

1-13 

20 

2-U 

22 

2-15 

28 

2-18 

30 

12-  6 

30 

12- 

7 

28 

12-  8 

24 

12-21 

19 

NONE 

342 

300 

295 

291 

DE  R I  ODER 

95 

7-29+ 

18 

1-13  + 

NONE 

1-14 

20 

2-U 

21 

2-12 

27 

2-18 

30 

12-  7 

30 

12- 

8 

27 

12-21 

21 

NONE 

NONE 

313 

313 

299 

292 

ELIZABETH 

99 

7-20 

19 

2-11 

NONE 

2-11 

19 

2-U 

19 

2-12 

27 

4-10 

31 

12-  6 

31 

12- 

8 

27 

12-21 

20 

12-21 

20 

NONE 

313 

299 

240 

HACKBERRY  S  SSW 

93 

7-25+ 

25 

1-13  + 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

27 

2-17 

29 

12-17 

32 

12- 

21 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

303 

JENNINGS 

97 

7-  9 

21 

2-10+ 

NONE 

NONE 

2-U 

23 

2-U 

23 

2-12 

32 

12-  7 

32 

12- 

9 

2  8 

12-21 

22 

NONE 

NONE 

313 

301 

298 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

94 

7-20+ 

23 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

23 

2-10 

25 

2-12 

32 

12-  8 

30 

12- 

17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

299 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

95 

7-20 

24 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

2-U 

28 

2-U 

28 

12-  8 

31 

12- 

17 

2  8 

12-21 

24 

NONE 

NONE 

309 

300 

See  Reference  NoteB  Following  Station  Index 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


LOUISIANA 
1973 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32°  or 
below 

32'  or 
below 

28°  or 
below 

24  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

■5 

o 

0 

ja 
o 

GO 

— — — 

32°  or  below  j 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Q 

Temp. 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp. 

a; 
Q 

Temp 

Date 

Temp. 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

9  fl 

7-31  + 

2  i 

12-21+ 

NONE 

NONE 

2-11 

24 

2-11 

2<* 

2-16 

3  1 

12-  7 

30 

12-  8 

28 

12-211 

21 

NONE 

NONE 

313 

300 

294 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

9  (, 

7-25  + 

2  2 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

22 

2-11 

2  7 

2-  18 

32 

12-  9 

31 

12-21 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

VERMILION  LOCK 

9  6 

7-10 

2  2 

2-11 

NONE 

NONE 

2-11 

22 

2-12 

26 

2-18 

3  1 

12-  8 

28 

12-  8 

28 

12-21 

24 

NONE 

NONE 

313 

299 

293 

cniiru   rcuTDii  no 
3UUTH    LeNT  KfiL  Ud 

C  ARV 1 L  LE   2  SW 

98 

7-18  + 

24 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

2-11 

26 

2-16 

31 

12-  8 

31 

12-  9 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

295 

FRANKLIN  3  NW 

96 

7-16 

24 

12-21* 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

2-11 

25 

2-11 

25 

12-  8 

30 

12-  9 

2  8 

12-21 

24 

NONE 

NONE 

342 

301 

300 

LAFAYETTE    F  A A  AP 

95 

7-20  + 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

2-10 

2  3 

2-11 

25 

2-11 

2  5 

12-  8 

30 

12-  9 

2  a 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

300 

MORGAN  CITY 

99 

7-21 

2  7 

2-10 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

27 

2-11 

32 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

NEW  IBERIA  5  NW 

96 

7-21  + 

NONE 

NONE 

2-11 

23 

2-11 

23 

2-12 

31 

12-  a 

2" 

12-  9 

26 

12-21 

22 

NONE 

NONE 

313 

301 

299 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV I LLE  WSO 

96 

7-18+ 

27 

12-22 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

28 

2-10 

30 

12-21 

3" 

12-22 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

314 

DIAMOND  4  NW 

97 

7-17+ 

21 

12-22+ 

NONE 

NONE 

1-14 

.'3 

2-11 

28 

2-11 

2  8 

12-  8 

3.' 

12-11 

2a 

12-22 

2  1 

NONE 

NONE 

342 

303 

300 

DONALDSONVILLE  3  E 

96 

7-20+ 

25 

2-10+ 

NONE 

NONE 

2-10 

25 

2-15 

32 

12-  6 

3f 

12-11 

2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

296 

GALLIANO 

98 

7-18 

24 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

2-11 

25 

2-11 

2  5 

12-  9 

31 

12-17 

2a 

NONE 

NONE 

NONE 

309 

301 

HOUMA 

97 

7-17 

23 

1-13 

NONE 

NONE 

2-11 

24 

2-11 

24 

2-11 

24 

12-  8 

3i 

12-  9 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

300 

NEW  ORLEANS   MOI   WSO  AP 

96 

7-17 

21 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

21 

2-11 

27 

2-12 

3  2 

12-  9 

29 

12-11 

27 

12-22 

24 

NONE 

NONE 

343 

303 

300 

NFW  ORLEANS   AUD  WSO  CI 

95 

7-17 

25 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

28 

2-11 

30 

12-21 

3  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

PARAOIS   7  S 

96 

8-  9 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

2-11 

23 

2-11 

23 

2-16 

32 

12-  a 

3C 

12-  9 

28 

12-22 

21 

NONE 

NONE 

314 

301 

295 

QUARANTINE 

98 

7-17 

31 

2-10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

none: 

RESERVE 

95 

7-30+ 

20 

2-10 

NONE 

2-10:  20 

2-11 

24 

2-12 

26 

2-18 

32 

12-  8 

26 

12-  8 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

293 

SAINT  BERNARD 

99 

7-16 

21 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

21 

2-11 

27 

2-11 

27 

12-  8 

301 

12-11 

2  6 

12-22 

2  ! 

NONE 

NONE 

342 

303 

300 

SCHRIEVER 

97 

7-18  + 

22 

2-11  + 

NONE 

NQNE 

1 

2-11 

22 

2-n 

22 

2-16 

32 

12-  8 

3oi 

12-  9 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

295 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
 1973 


January 

Febr 

uary 

Ma 

ch 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

Nove 

mbet 

December 

Annual 

Station 

a 

4) 

V 

B 
& 

n 
& 
*> 

a 

0) 

o> 

i 

CP 

a 

0) 

V 

s 

S 

a 

0) 

1 

0 

CT 

a 

a 

0) 

1 

a 

0 

a 

i 

Q 

> 

® 

J3 

> 

0 

a 

> 

V 

> 

> 

<D 

> 

0 
> 

> 

0 

> 

> 

> 

(  IN) 

< 

W 

< 

UJ 

< 

Ul 

< 

w 

< 

< 

w 

< 

< 

< 

w 

< 

< 

w 

< 

u 

< 

UJ 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

66 

49.3 

73 

62,8 

84 

66.2 

89 

76.4 

100 

se.i 

108 

93.0 

115 

90.7 

111 

84,6 

107 

77.1 

101 

63,6 

82 

49,6 

69 

70.5 

115 

25 

33 

45 

41 

57 

72 

77 

73 

66 

53 

44 

33 

25 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

ST  JOSEPH  EXP  STA  :     SHARKEY  CLAY  SOIL,   BARE.     SLOPE ,    0-1  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  wuisian» 


Station 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

+       *  * 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

1450 

1410 

3.63B 
1585 

4.52B 
1480 

6.74 
1097 

6.70B 
658 

7.12 
550 

6.77 
492 

5.33B 
556 

3-95B 

<>62 

2.458 
1168 

1532 

12640 

*       *  * 

CENTRAL  05 

H0ODWORTH  STATE  FOREST 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  I  N 

757B 
55.5 
41  .2 

2.138 

625 
60.8 
42.2 

2.B8B 

742 
72.1 
54.6 

3.86B 

666 
76.7 
56.7 

6.12 
684 
86.7 
65.2 

4.77 
340 
93.1 
73.0 

6.15 

239 
95.9 
75.4 

4.97 
247 
93.3 
72.3 

3.97 

653 

3.24 
569 
82.3 
63.3 

1  .  4  5  B 

853 
70.6 
53.4 

1.77B 

936 
58.5 
41.1 

7311 

*       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

ISU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

3. 288 
1364 
54.9 
39.0 

3.  L3B 

897 
59.6 
39.9 

4. 008 
11318 
74.2 
55.3 

8.21 
1240B 
98.3 
75.0 

6.30 
731 
95.4 
71.6 

S.43B 
1085 
88.8 
70.2 

5.22 
985 
86.0 
62.1 

4.09B 
14S5 
77.5 
55.2 

i.  JOB 
2042 
62.4 
40.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
1973 


•JlullUU 

Index  No. 

Division  No. 

i*nnntv 

uii  i  y 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

64 

65 

2 

ABITA  SPRINGS   FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

0? 

30 

1 

APR 

I 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

11 

31 

19 

92 

23 

87 

78 

85 

i 

2 

3  C 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

3 

31 

24 

92 

18 

120 

13 

13 

i 

2 

3  C 

AMITE 

0205 

06 

TANGI  f'AHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

85 

89 

i 

2 

3 

ANTIQCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

17 

21 

2 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHI TOCHFS 

1 1 

32 

07 

93 

06 

225 

19 

29 

i 

2 

3 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

49 

49 

l 

2 

3 

BATON  ROUGE   WSO  AP  R 

0549 

06 

E   BATON  RQUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

85 

105 

i 

2 

3  C 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

91 

19 

15 

5 

5 

2 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

1 

APR 

2 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1 1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

21 

21 

i 

2 

3 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

2 

2 

l 

2 

3 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSSIER 

1 1 

32 

42 

93 

3  1 

260 

21 

2 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

43 

43 

i 

2 

3 

BOOTHV I L LE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

9 

9 

1 

2 

3  C 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

85 

85 

l 

2 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

85 

82 

13 

i 

2 

34C 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVJLLF 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

34 

35 

i 

2 

3 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

1 1 

32 

19 

92 

27 

180 

26 

30 

l 

2 

3 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

79 

78 

i 

2 

3  C 

COCODR IE 

1929 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8 

8 

INAC 

i 

2 

3 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

11 

31 

31 

92 

43 

90 

26 

26 

JUL 

l 

2 

3 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALOWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

2 

2 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

19 

29 

i 

2 

3 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

11 

32 

49 

93 

25 

230 

25 

29 

l 

2 

3 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

0  6 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

80 

80 

i 

2 

3  C 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  5 

92 

22 

23 

63 

i 

2 

3 

CURTIS   1  SSE 

2235 

01 

BOSSIER 

11 

32 

25 

93 

38 

155 

8 

2 

C 

DE  QUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

18 

48 

l 

2 

3 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

51 

51 

i 

2 

3 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

5  0 

15 

1 5 

i 

2 

3 

DONALDSONV I L LE   3  E 

2534 

09 

ASCENSION 

a 

30 

06 

90 

5  6 

20 

85 

84 

l 

2 

3 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

43 

150 

77 

80 

l 

2 

3 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

i 

2 

3  C 

EUNICE 

2981 

05 

ST  L1NDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

13 

2 

FARMEPVILLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

2* 

170 

18 

18 

l 

2 

3 

F  R  ANKI  I  N    3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

81 

81 

l 

2 

3 

FRANKLINTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

11 

145 

17 

17 

i 

2 

3 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

13 

2 

6 

6 

i 

2 

3 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

11 

32 

12 

93 

50 

255 

27 

2 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

14 

90 

5-t 

10 

C 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

25 

92 

54 

360 

19 

20 

i 

2 

3 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

88 

87 

i 

2 

3 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCH  I TDC  HE  S 

1  1 

31 

43 

93 

06 

150 

25 

2 

GRAND   ISLE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

C 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

15 

15 

i 

2 

3 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E   BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

5  9 

60 

7 

2 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDQ 

1 1 

32 

25 

94 

oo 

350 

4 

2 

HACKBFRRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

34 

34 

l 

2 

3 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

11 

45 

78 

77 

i 

2 

3 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

2 

INAC 

2 

HARRISDNBURG  LOCK  NO  2 

4100 

05 

CATAHOULA 

9 

31 

47 

91 

49 

60 

31 

2 

C 

HAYNESVILLE   2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

33 

2 

HINESTQN  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

1 1 

92 

4  5 

240 

19 

19 

l 

2 

3 

HODGES  GARDENS 

4268 

04 

SABINE 

1  2 

31 

2  3 

93 

2  '« 

362 

1 1 

2 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

3  2 

45 

93 

0  4 

380 

23 

23 

i 

2 

3 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

5  } 

200 

33 

2 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

84 

83 

i 

2 

3 

JEANEPETTE   EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

68 

68 

2 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

4  0 

30 

76 

76 

APR 

l 

2 

3 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

4  0 

30 

C 

JONESPORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

4 

4 

2 

JONFSVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

2 

2 

i 

2 

3  C 

K  A  P 1  AM    A  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

2 

KE I THV I  1  L  F 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

50 

200 

30 

2 

C 

KENTWDOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

219 

33 

2 

KINDER   3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

33 

30 

2 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

U 

32 

25 

93 

28 

175 

25 

2 

1 AFAVFTTF 
L  H  r  W  T  C  1  1  c 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

C 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

I 

30 

12 

91 

57 

38 

85 

84 

l 

2 

3 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

1 

30 

00 

92 

43 

10 

68 

68 

i 

2 

3 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074  07!  CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

13 

3 

2 

2 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

12 

12 

i 

2 

3  C 

LAKE  PROVIDENCE 

509C 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

53 

53 

l 

2 

3 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

46 

48 

i 

2 

3  C 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

210 

l 

2 

3  C 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

114 

29 

2 

34 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

562C 

06 

E   BATQN  ROUG 

6 

30 

22 

91 

10 

21 

11 

11 

1  1 

JUL 

MAR 

l 

2 

MAMDU  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

34 

92 
J  - 

26 

55 

l 

2 

3 

STATION  INDEX 


LOUISIANA 
1973 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

/-I  , 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

2 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

3 1 

34 

93 

29 

260 

20 

20 

l 

2 

3 

MAR  I  UN 

5908 

02 

UN  ION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

20 

2 

MARKSVI lle 

5920 

05 

AVUYc  LLE  J 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

11 

2 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

n  r  ft     n  TiirD 

RcD  RIVE* 

11 

32 

Ob 

93 

14 

270 

C 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

41 

91 

45 

30 

85 

87 

i 

2 

3 

MERMENTAU 

6142 

07 

AC AD  I  A 

7 

30 

11 

92 

35 

16 

30 

2 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

11 

32 

36 

93 

18 

250 

85 

86 

l 

2 

3 

c 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

A 

30 

42 

92 

53 

120 

19 

2 

MONROE   FAA  AP 

6303 

02 

UUAwH I T A 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

85 

86 

l 

2 

3 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHITA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

9 

9 

i 

2 

3 

c 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

11 

5 

51 

68 

l 

2 

3 

c 

NATC  H I TOCHES 

6582 

04 

NATLnlTUCHca 

11 

31 

46 

93 

05 

130 

53 

53 

i 

2 

3 

c 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

64 

64 

i 

2 

3 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

5 

29 

57 

90 

05 

102 

2 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

20 

20 

i 

2 

3 

c 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

84 

84 

i 

2 

3 

c 

NEW  ORLEANS  ALGIERS  R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

74 

2 

NEW  ORLEANS  CITRUS  R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

19 

2 

NEW  ORLEANS  DUBLIN  R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

03 

22 

80 

2 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON  R 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

80 

2 

NEW  ORLEANS  JOUR  DAN  R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

40 

2 

NEW  ORLEANS   LONDON  R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

0'+ 

12 

80 

2 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

25 

2 

NEW  ROAOS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COURE 

8 

30 

41 

91 

22 

45 

APR 

i 

2 

3 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

103 

20 

2 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

2 3 

115 

2 

OAKNOL I  A 

6911 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

5'' 

130 

32 

2 

QBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

20 

21 

l 

2 

3 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

9 

9 

i 

2 

3 

c 

QLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

52 

92 

16 

100 

l 

2 

3 

c 

DPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

8 

2 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

5T  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

6 

19 

59 

l 

2 

3 

rcflPL   RIVER   LOCK   NO  1 

7161 

06 

CT      TflUU  AMU 

b  1  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

25 

2 

PINE  GROVE   FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

67 

2 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSS  J  ER 

11 

32 

54 

93 

41 

291 

81 

81 

l 

2 

3 

QUARANT I NE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

17 

17 

i 

2 

3 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

72 

72 

i 

2 

3 

KUCKfcrtLLER   WL  RErUGfc 

7932 

07 

f  a  u  c  i  n  m 
C  A  M  t  R  U  N 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

10 

10 

l 

2 

3 

c 

RuDc  i  5  A 

7950 

01 

CADDO 

11 

32 

58 

94 

oo 

200 

33 

2 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

2 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

KU51UN-LA    IELH  UNIv 

8067 

02 

L I NCULN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

75 

76 

l 

2 

3 

CATMT    q  c  D  m  a  d  n 

8108 

09 

CT  DCDKIADn 

o 1    b  t  KN AK  D 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

8 

8 

i 

2 

3 

ST  F  R ANC I S V I L  L  E 

8137 

06 

W   FE L I C I  ANA 

8 

30 

43 

91 

18 

60 

8 

8 

JUL 

l 

2 

3 

5  A  I  N  T    JOSEPH    EXP    5  T  A 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

14 

78 

64 

63 

l 

2 

3 

G 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

E VANGE  L I Ng 

2 

30 

51 

92 

16 

50 

C 

SCHR IEVER 

8295 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

15 

81 

80 

i 

2 

3 

SHERIDAN   FIRE  TOWER 

8405 

06 

WA5H I NGTQN 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

21 

2 

CuorwrnnDT     ncn     An  □ 

jHKEVtrUKT   WaD   AP  K 

8440 

01 

CADDO 

11 

32 

28 

93 

49 

254 

101 

101 

l 

2 

3 

c 

SIMM65PDRT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

SO 

62 

2 

SIMPSON  10  ESE 

8515 

04 

VERNON 

4 

31 

13 

92 

50 

220 

5 

J  AN 

2 

S I NGE  R 

8519 

07 

DCAi'DcrnDn 

4 

30 

39 

93 

25 

150 

19 

2 

S  L  AG  L  E 

8524 

04 

VfcRINUN 

4 

31 

12 

92 

08 

300 

1 

OCT 

2 

S L I DE L  L 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

17 

17 

l 

2 

3 

SPfcAKbVILLfc    FIRE  TDWtR 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

29 

2 

c 

bPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

11 

33 

00 

93 

27 

240 

26 

2 

c 

C  n  □  T  M  r  i  /  t  1  i  C     cine  Tni.iCn 

jrKINGVILLb    FIRE  TQWfcR 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IB 

18 

2 

CTCn i  TurTnu 

8785 

02 

n  1 1  a  r  u  t  t  a 
UUALnl TA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

33 

2 

CIITADTnuW 

oUu  A  R  T  U  WIN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

175 

19 

2 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

14 

93 

23 

12 

0 

OCT 

2 

TALLULAH 

8923 

03 

MAD  I  SON 

3 

32 

24 

91 

13 

85 

59 

57 

NOV 

JUN 

l 

2 

3 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

5 

29 

47 

92 

12 

H 

23 

23 

l 

2 

3 

V I  DAL  I  A  NO  2 

9357 

05 

CONCORD  I  A 

8 

31 

35 

91 

26 

60 

2 

c 

WESTDALE   3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

11 

32 

08 

93 

30 

140 

20 

20 

i 

2 

3 

WINNFIELD  2  W 

9803 

02 

WINN 

11 

31 

5b 

92 

41 

160 

34 

35 

l 

2 

3 

c 

W I NNSftORO 

9806 

03 

FRANKLIN 

9 

32 

09 

91 

42 

80 

49 

50 

i 

2 

3 

c 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

11 

32 

02 

92 

39 

220 

21 

2 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

31 

08 

92 

28 

90 

17 

17 

17 

l 

2 

34 

-  10  - 


REFERENCE  NOTES 
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1973 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.  26801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES : Division  averages  in  the  annual   issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 

wind  movement   in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and   Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and   Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  c limatologica 1  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying   from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  in  the   June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record . 

+     Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 
*     Amount   included  In   following  measurement . 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

it    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECH I-VERMI LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRA I N  7-MERMENTAU 
8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     10- PEARL     11-RED  12-SABINE 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be   found  in  the  annual   issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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[GHEST  TEMPERATURE 
5AINT  BERNARD 

]WEST  TEMPERATURE 
HDMER  EXP  STATION 

NEATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
:0LUMBIA  LOCKS 

EAST  TOTAL  PRECIPITATION 
500THVILLE  WSO 

NEATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
^ERMENTAU 

NEATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HQSSTON 

NEATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2  STATIONS 


28  + 

01 


84  DATE 
19  DATE 
17.46 
1.22 

4.68     DATE  03 
T 

T       DATE  04+ 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperalure 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

Q 

\     .10  or  More  | 

|    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

it 

3  > 

5  1 

*        *  * 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

53.4 

38.5 

77 

19 

22 

589 

0 

9 

9.89 

1.56 

11 

.0 

0 

13 

7 

3 

L0GANSP0RT   4  ENE 

59.1 

39.6 

49.4 

79 

31 

23 

1 

464 

0 

0 

8 

12.81 

8.35 

3.20 

24 

.0 

0 

14 

8 

6 

n  1  M  U  C  N 

55.3 

38.7 

47.0 

7  9 

19 

20 

1 

562 

9 

9.98 

5.27 

1*85 

24 

.  0 

0 

1 1 

5 

PLAIN  DEALING 

52.8 

36.2 

44.5 

76 

19 

20 

2  + 

63  1 

0 

2 

1  0 

0 

8  57 

'  J~ 

^  *  "I? 

1 0 

■  0 

0 

\ 

SHREVEPORT  WSO   AP  R 

5  5.8 

39 .  8 

47,8 

.  6 

3  1 

23 

1 

533 

0 

3 

8 

0 

10  •  09 

6  . 05 

1 .90 

10 

•  0 

T 

4  + 

1  0 

0 

5 

WESTDALF   3   ^  W 

55.9 

39.9 

47.9 

79 

19 

23 

1 

533 

8 

0 

11.16 

2-30 

24 

.0 

0 

15 

9 

4 

DIVISION 

47.1 

10.42 

6.01 

■  0 

9         *  * 

NPRTH   CENTRAL  02 

DTCMwTi i   P     1  MP 

59. 1 

41.6 

50.4 

so 

1 8 

24 

1 

45  8 

0 

1 

7 

0 

13*63 

2*85 

24 

•  0 

0 

13 

1 0 

5 

IflLHUUn     C  A  r      J  1  H  1  1  U  li 

56.2 

41.0 

48.6 

1 . 7 

79 

19 

25 

2 

514 

0 

0 

8 

0 

12  •  13 

7.40 

1 .77 

24 

•  0 

0 

15 

10 

4 

CHATHAM 

57  i  3 

39,8 

48.6 

l9 

2  5 

1 

513 

0 

0 

10 

0 

1 2  . 64 

1*77 

24 

.  0 

0 

1 7 

1 1 

FARMERVILLE 

57.2 

41.0 

49.1 

78 

31 

22 

492 

0 

3 

8 

0 

10.88 

6.17 

2-27 

24 

.0 

0 

13 

9 

4 

HOMER  EXP  STATION 

54.3 

37.3 

45.8 

77 

19 

19 

1 

593 

** 

3 

9 

0 

11  .04 

2-44 

24 

•  0 

0 

13 

9 

5 

MONROE   FAA  AP 

56.6 

41.3 

49.0 

2.3 

77 

31 

24 

1 

500 

11.94 

7.33 

2-01 

6 

.0 

0 

14 

9 

4 

MONROE  CITY 

57.6 

42.3 

50.0 

78 

31 

24 

1 

466 

0 

0 

8 

0 

12.20 

1.66 

24 

.0 

0 

15 

10 

5 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

55.7 

39.9 

47.8 

2*0 

19 

23 

4+ 

536 

0 

0 

9 

0 

13*16 

Q .  34 

3*75 

24 

.  0 

0 

1 6 

3 

WINNFIELD  2  W 

59.8 

42.5 

51.2 

2.8 

79 

18 

26 

1 

428 

0 

0 

6 

0 

11.17 

5.94 

l.JB 

9 

.0 

0 

13 

9 

5 

DIVISION 

48.9 

2.2 

12.09 

7.33 

.0 

*       *  « 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

57.9 

41.5 

49.7 

2.9 

78 

31 

23 

1 

474 

1 

8 

10.98 

6.10 

1.74 

24 

.0 

0 

14 

8 

5 

EPPS   6  W 

57.5 

40.8 

49.2 

74 

18  + 

24 

5 

489 

9 

^ 

14.15 

2-27 

23 

.0 

0 

16 

11 

5 

LAKE  PROVIDENCE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

59.2 

43.5 

51.4 

3.3 

77 

19 

28 

5+ 

423 

0 

0 

7 

0 

13.18 

8.26 

2.34 

3 

.0 

0 

16 

9 

6 

TALLULAH 

58.3 

41.9 

5  n  1 

3.3 

78 

19 

25 

2 

462 

0 

0 

9 

0 

15.69 

11  .00 

2-73 

7 

.0 

0 

15 

I  2 

7 

W I NNS  BOR  0 

58.3 

42.1 

50.2 

2.6 

77 

19  + 

25 

2 

460 

0 

0 

9 

0 

15.34 

10.19 

3.20 

7 

.0 

0 

15 

10 

5 

DIVISION 

50. 1 

3.3 

13.87 

8.89 

.0 

*       *  * 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

56.3 

38.5 

47  •  4 

78 

18  + 

23 

1 

544 

0 

0 

1  1 

0 

11.77 

1.96 

24 

•  0 

0 

16 

9 

5 

CONVERSE 

59.3 

40.4 

49.9 

80 

19  + 

25 

2  + 

474 

0 

0 

7 

0 

11.17 

2.00 

19 

.0 

0 

12 

10 

4 

GORUM   FIRE  TOWER 

63. 4M 

44  .  2M 

53. 8M 

80 

31  + 

25 

1 

364 

8 

1 1  .36 

4. 00 

3 

.0 

0 

9 

7 

4 

LEESVILLE 

61.3 

4  3.5 

52.4 

2.7 

aO 

l9 

29 

1 

402 

5 

0 

10-68 

5.99 

1  •  26 

20 

•  0 

0 

1  6 

1 0 

5 

MANY 

60.2 

41.2 

50  •  7 

8  1 

19 

2  7 

1 

452 

0 

0 

8 

0 

14.59 

2  •  85 

23 

.0 

0 

1  3 

1  1 

5 

NATCHITOCHES 

63.0 

44.6 

53.9 

4.5 

82 

18 

27 

1 

368 

0 

0 

11  .64 

6.75 

3-53 

24 

•  0 

0 

15 

8 

3 

DIVISION 

51.4 

2 . 4 

11.87 

7.21 

.0 

*       *  ♦ 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

61,5 

45.4 

53.5 

80 

1 9 

29 

5  + 

375 

0 

0 

& 

0 

12.03 

1  •  97 

1 1 

.0 

0 

14 

9 

5 

ALEXANDRIA   WSO  AP 

62.4 

45.7 

54.1 

6.4 

BO 

16 

29 

1 

357 

0 

0 

5 

0 

11.93 

7.25 

1.86 

19 

.0 

T 

12 

9 

7 

BELAH   FIRE  TUWER 

60.1 

44.4 

52.3 

78 

19  + 

28 

4  + 

406 

0 

0 

6 

0 

11.47 

2-32 

3 

.  0 

0 

14 

8 

3 

BUNK  I E 

63.6 

46.7 

55.2 

5.5 

79 

19  + 

30 

4 

326 

0 

0 

5 

0 

13.81 

8.59 

3.67 

20 

.0 

0 

13 

7 

5 

GRAND  COTEAI! 

66.1 

49.4 

57.8 

79 

10 

26 

1 

251 

12  .09 

7.28 

2*40 

3 

.0 

0 

15 

8 

4 

HINESTON  4  NNE 

61.1 

43.5 

52.3 

78 

19  + 

28 

4+ 

405 

0 

0 

6 

0 

13.23 

2.90 

20 

.0 

0 

12 

10 

5 

JONFSVILLE  LOCKS 

61.2 

44.5 

52.9 

79 

19 

25 

4 

382 

0 

0 

5 

0 

10.56 

1*60 

20 

.0 

0 

15 

7 

5 

MAMOU   4  S 

66.5 

49.1 

57.8 

79 

16 

31 

4  + 

254 

0 

0 

2 

0 

14.91 

3-90 

19 

•  0 

0 

1  1 

8 

6 

MELVILLE 

64.7 

48.0 

56.4 

4.6 

79 

10  + 

31 

4 

294 

? 

~ 

? 

15.59 

10.32 

2-53 

25 

.0 

0 

13 

9 

6 

NEW  ROADS   5  ESE 

65.1 

47 . 8 

56.5 

80 

1  1  + 

32 

5  + 

277 

0 

0 

z 

0 

11 .58 

2.31 

20 

.0 

0 

12 

9 

4 

OLD  RIVER  LnCK 

63.7 

46.2 

55.0 

79 

11  + 

29 

5  + 

327 

0 

0 

4 

0 

14.22 

2-23 

28 

•  0 

0 

15 

9 

6 

OLLA   3  SSW 

59.6 

41.4 

50.5 

78 

19  + 

26 

1 

455 

0 

0 

7 

0 

13.45 

2-0* 

3 

.0 

0 

15 

9 

6 

woodworth  state  forest 

61 ,6M 

45. 5M 

53. 6M 

78 

19  + 

29 

5  + 

373 

Q 

5 

0 

11.28 

6.26 

1-64 

28 

.0 

0 

6 

DIVISION 

54.5 

4.4 

12.78 

7.74 

.0 

*     *  * 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

66,3 

49.6 

59,0 

8.5 

81 

11 

33 

5 

217 

0 

0 

0 

0 

8.68 

1-68 

24 

.0 

0 

11 

6 

3 

BATON  ROUGE   WSO  AP  R 

69.1 

52.5 

60.6 

9.6 

80 

18  + 

35 

4 

179 

0 

0 

0 

0 

8.33 

3  .93 

2.32 

19 

.0 

0 

11 

6 

2 

BHGALUSA 

69.1 

50.6 

59.9 

9.6 

82 

11 

34 

5 

193 

0 

0 

0 

0 

6.47 

1.95 

1-70 

20 

•  0 

0 

12 

4 

1 

CLINTON 

66.6 

48.1 

57.4 

6.5 

79 

10 

32 

4 

246 

0 

0 

1 

0 

11.84 

6.72 

2.50 

20 

.0 

0 

13 

10 

5 

COVINGTON  4  NNW 

69.0 

52.3 

60.7 

6.5 

77 

23 

36 

4 

164 

0 

0 

0 

0 

6.81 

2.00 

2*00 

20 

.0 

0 

11 

6 

1 

FRANKL INTON  3  SW 

67.3 

49. OM 

58. 2M 

78 

20 

33 

4 

230 

0 

0 

0 

0 

7.73 

1-60 

19 

.0 

0 

10 

6 

4 

GREENSBURG 

68.0 

46.8 

57.4 

80 

11 

31 

1 

253 

0 

0 

2 

0 

10.52 

2-00 

20 

.0 

0 

12 

8 

4 

HAMMOND  3  NW 

68.0 

50.1 

59.1 

6.6 

80 

11 

35 

4 

207 

0 

0 

0 

0 

7.23 

2.65 

1.49 

19 

.0 

0 

11 

7 

2 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

67.9 

49.4 

58.7 

79 

11  + 

34 

5  + 

226 

0 

0 

0 

0 

7.07 

2-00 

20 

.0 

0 

12 

7 

1 

SLIOELL 

69.7 

52.2 

61.0 

78 

11  + 

38 

1 

161 

0 

0 

0 

0 

7.67 

1.52 

20 

.0 

0 

13 

6 

3 

DIVISION 

59.2 

8.1 

8.24 

3.44 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^"ir 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowes! 

Date 

Degree  Daya 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

11 
a 

t 
I 

5 

/  5 

/  I 

s  1 

■ 

— 

.50  or  M 

*       »  * 

SOUTHWEST  07 

f  SHU     CV     CvD     C  t  A  T  I  fl  W 
LKLJWLCt    tXr    3  TAT  lull 

65.2 

48.4 

56.8 

79 

19 

31 

4 

283 

0 

0 

3 

0 

12.45 

7.28 

3.31 

20 

.0 

0 

1? 

7 

5 

n e  ni i  t  Mr  v  4  n 
u  c   uu  i  lib  I    ~  n 

n  c    d i ires 
Life  Kl'JUtK 

63*1 

Bn 

3 1 

5  + 

352 

0 

0 

2 

0 

13.11 

3 

.  0 

j? 

14 

7 

4 

ELIZABETH 

45  6 

54.5 

4.5 

79 

19  + 

30 

^ -»i 

Q 

3 

13.1' 

*  71 

20 

.  0 

12 

9 

6 

HACKBERRY  8  SSW 

2 

50.  8M 

56 .  7M 

5  .  3 

73 

2  3  + 

3  3 

5  + 

270 

0 

0 

0 

0 

13.76 

9.62 

3*74 

20 

.  0 

0 

10 

7 

6 

JENNINGS 

66.4 

49.9 

58.2 

5.4 

78 

18* 

32 

1 

237 

14.26 

9.0b 

3.51 

3 

.0 

0 

16 

10 

6 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

64,2 

49.3 

56.8 

5.3 

76 

18 

33 

5  + 

263 

Q 

0 

g 

13.51 

6.82 

3.60 

20 

.0 

0 

1  i 

7 

4 

LAKE   CHARLES   WSD  AP 

65.3 

50.6 

58.0 

5.7 

78 

18 

34 

4 

245 

9 

12.69 

8  .65 

3.56 

19 

.0 

0 

1  2 

8 

4 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

64.2 

47.7 

56.0 

78 

19  + 

31 

4 

298 

n 

12.64 

2-25 

11 

.0 

0 

1  3 

10 

5 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

65 » 6 

50,6 

58.1 

76 

2  3  + 

34 

5+ 

2  37 

0 

0 

0 

0 

14  .71 

Q 

ucdmti  T nw   I nf u 
VBKnlLLUn  LULK 

66.4M 

50. 5M 

58. 5M 

77 

19  + 

33 

4 

226 

0 

0 

0 

0 

8.73 

2.75 

20 

.0 

0 

8 

6 

4 

□  I  V 1 5  I  UN 

56.8 

5.4 

12.90 

R 

•  0 

«        *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ClRVlLLE   2  SW 

67  •  1 

50.5 

58.8 

6.5 

77 

1 6 

2.Q1* 

0 

08 

1*77 

20 

*  2 

0 

9 

5 

1 

FRANKLIN  3  NW 

69*5 

53.8 

61,7 

8  •  0 

78 

l8  + 

35 

\**\ 

5  *  01 
* 

1  •  30 

^0 

.  0 

9 

4 

I 

LAFAYETTE   FAA  AP 

67  •  7 

52.4 

60.1 

8  •  2 

9 

3  3 

20" 

0 

0 

0 

0 

10*44 

5.71 

3 . 03 

1 9 

.  0 

\  I 

6 

4 

MORGAN  CITY 

69*6 

54.6 

62.1 

7.8 

78 

24  + 

38 

5  + 

132 

0 

0 

0 

0 

4.75 

•  29 

1*81 

0 

6 

3 

2 

NEW   IBERIA  5  NW 

69.2 

51.0 

60.1 

79 

19  + 

32 

4 

197 

0 

0 

1 

0 

8.72 

2-35 

20 

.0 

0 

9 

5 

5 

1%  f  If  f  C  1  flu 

□  1 v 1  i  1  UN 

7  8 

*         *  * 

SOUTHEAST  09 

RnrtTUwli  i  c  u^n 

DUU|H\/lLLt  HjU 

72.2 

56.1 

64.2 

78 

29  + 

48 

22  + 

64 

0 

0 

0 

0 

1.22 

•  39 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

n  t  a  m  n  m  n  u  mu 

71.4 

53.7 

62.6 

80 

29  + 

42 

4 

113 

0 

0 

0 

0 

7.55 

2-25 

25 

.0 

0 

10 

5 

3 

DON A L DSONV I L L E   3  E 

71.4 

51.8 

61.6 

7.8 

83 

11 

36 

5  + 

151 

0 

0 

0 

0 

5.88 

1.75 

20 

.0 

0 

1 1 

4 

2 

GALLIANO 

72.8 

54.7 

63.8 

79 

25  + 

41 

13 

95 

0 

0 

0 

0 

7.03 

2-75 

26 

.0 

0 

8 

5 

1 

HOUMA 

72.9 

55.1 

64.0 

8.8 

80 

23  + 

39 

5  + 

90 

0 

0 

0 

0 

4.19 

-  .50 

1.62 

20 

.0 

0 

8 

2 

2 

NEW  ORLEANS   MO I   WSO   AP  R 

70.8 

55.7 

63.3 

10.4 

81 

10 

41 

4 

117 

0 

0 

0 

0 

8.46 

3  .93 

2-32 

25 

.0 

0 

9 

5 

3 

NEW  ORLEANS   AUD  WSO  CI  R 

70.  OM 

56. 9M 

63.  5M 

78 

10  + 

40 

4 

104 

0 

0 

0 

0 

8.11 

2-44 

25 

.0 

0 

10 

6 

2 

PARADIS   7  S 

73.0 

56.1 

64.6 

79 

24  + 

39 

4 

86 

0 

0 

0 

0 

6.49 

1.59 

2.80 

20 

.0 

0 

9 

2 

2 

QUARANTINE 

67.9 

50.6 

59.3 

75 

15  + 

40 

13 

172 

0 

0 

0 

0 

1.65 

•33 

29 

.0 

0 

8 

0 

0 

RESERVE 

70.9 

51.5 

61.2 

9.5 

80 

10 

37 

4 

163 

0 

0 

0 

0 

7.09 

2.19 

2.08 

24 

.0 

0 

8 

6 

3 

SAINT  BERNARD 

76. 3M 

57. 1M 

66. 7M 

84 

28  + 

43 

6 

27 

0 

0 

0 

0 

6.61 

3.90 

25 

.0 

0 

6 

2 

2 

SCHR I  EVER 

73.7 

56.3 

65.0 

10.7 

82 

23+ 

38 

4 

87 

0 

0 

0 

0 

6.64 

2.06 

1.81 

25 

.0 

0 

10 

5 

2 

DIVISION 

63.3 

9.0 

5.91 

1.38 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 


Station 

Tol 

 r- 

1 

 L 

— " — 1 
2 

1 

3 

 r 

4 

 L 

 1 

5 

6 

 r 

7 

 L 

- 

8 

9 

 1 

10 

 r 

11 

12 

NQRTHwEST  01 





BODCAU  FIRE  TOWFR 

1  0 

76 

.95 

•  2B 

.  12 

.  0  s 

.  14 

1.71 

1  .39 

T 

COTTON  VALLEY 

9 

.  32 

.85 

T 

.39 

.02 

T 

.05 

1.47 

1  .56 

CURTIS   1  SSE 

.03 

,43 

•  20 

.  Li 

T 

T 

.07 

.92 

.89 

T 

GLOSTER   I  M 

1  1 

it 

1 . 10 

.29 

•  16 

•  l  2 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

.07 

.80 

T 

.18 

Il5 

T 

•  06 

.06 

!59 

.95 

.03 

HANNa  3  S 

13 

25 

1.16 

.05 

T 

1.20 

.15 

T 

.35 

.13 

•  so 

HOSSTON 

0 

34 

.08 

1.08 

T 

T 

.16 

-  ot 

.11 

.73 

.13 

KEITHVILLE 

.03 

.71 

.09 

•  OB 

.05 

.09 

T 

.10 

.74 

1.01 

T 

KORAN 

|| 

.12 

.29 

LO&ANSPORT  A  FNF 

.03 

',  !*! 

.02 

.51 

•  12 

.01 

.20 

K05 

MANSFIELD  3  WSH 

1  1 

13 

1,41 

•  24 

,06 

.04 

.71 

•  16 

.11 

.48 

.  j- 

HINDEN 

9 

?B 

L.2C 

.05 

.04 

.05 

.75 

1 .02 

PLAIN  DEALING 

.14 

.93 

•  o( 

.  10 

1.73 

1 .08 

RQOESS A 

SHREVEPORT  WSO  ftP  R 

.16 

^76 

T 

T 

!o8 

•  0* 

.19 

1.90 

T 

SPR I NGHI LL 

7 

40 

.06 

,43 

.32 

•  07 

•  12 

.  13 

.73 

1  .46 

WESTDALE   3  SW 

11 

16 

1.61 

T 

.11 

.85 

.01 

.19 

.17 

.63 

.01 

NQRTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

11 

44 

.05 

•  60 

.50 

.15 

.09 

.18 

.05 

2.25 

1 . 55 

BIENVILLE   3  NE 

1  3 

.85 

.52 

.05 

1.74 

.26 

.13 

l.BO 

CALHOUN  EXP  STATION 

T 

I  .  0  b 

.20 

• 

,12 

1 .66 

T 

.27 

•  B9 

.  ^6 

T 

CHATHAM 

12 

6< 

:  ■  2  ( 

.  17 

•  20 

•  25 

•  32 

COLUMBIA  LOCKS 

1.86 

.25 

T 

!io 

l!40 

1.10 

2.33 

1  .24 

T 

F  ARMER VI LLE 

;  a 

86 

■  16 

.96 

44 

.  17 

.56 

1.23 

MAYNE5VILLE   2  WSW 

10 

64 

.22 

1  ,52 

.40 

.  10 

•  10 

1.48 

1.83 

.  0  5 

HOMER   EXP   S  T  AT  I  flN 

; .  -  i 

.60 

.06 

1.05 

1.07 

JONESBORQ  FIRE  TOWER 

1 

.42 

.28 

MARION 

1  0 

1.00 

.41 

T 

.19 

.15 

.30 

1.79 

MONROE   FAA  AP 

11 

94 

.  e  4 

.46 

2.01 

•  23 

•  19 

.92 

•  04 

MONROE  CITY 

12 

20 

.96 

T 

T 

.90 

T 

•  24 

.25 

.64 

1 .05 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

■  01 

.56 

.  15 

1.60 

•  02 

.40 

.44 

1.10 

spearsville  firf  tower 

10 

9( 

T 

1.21 

.81 

•  15 

•  14 

STEa  L INGTON 

.72 

.  34 

•  19 

.90 

L 1 16 

WINNFIELD  2  W 

1  i 

17 

T 

.  ii 

.34 

T 

T 

1 .03 

T 

L.SI 

.91 

.  35 

T 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

12 

13 

.07 

1.21 

.02 

.03 

1.38 

.04 

.80 

.29 

.19 

.18 

.01 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

10 

96 

■  29 

1.11 

.  0  1 

.03 

.97 

•  14 

.  0<t 

.55 

1.05 

EPPS  6  W 

14 

15 

Z .  0  o 

.  10 

I  .20 

.75 

•  62 

.46 

.93 

LAKE  PROVIDENCE 

DAK  GROVE 

1.^1 

.26 

.93 

•  41 

.22 

1 . 50 

SAINT   JOSEPH  FXP   ST  A 

13 

18 

.01 

•  04 

2.34 

1  .01 

.29 

.60 

T 

.07 

.13 

1.60 

TALLUL AH 

15 

6S 

1.83 

.34 

.03 

.27 

2.73 

•  02 

.52 

1 .84 

1.05 

WINNSBORO 

2.62 

•  37 

.01 

.10 

3.20 

1.64 

.06 

1.08 

• 

WEST  CENTRAL  OA 

ASHLAND  2  S 

J  J 

1.31 

■  07 

.42 

1 .08 

.27 

.19 

.  74 

.03 

CONVERSE 

*  " 

1.15 

.04 

.05 

.50 

.53 

.76 

-05 

.04 

.56 

GORUH  FIRE  TOWEP 

36 

4.00 

.06 

.40 

.98 

.30 

GRAND  ECORE 

13 

23 

T 

.76 

T 

T 

T 

1.06 

.26 

.47 

.08 

.57 

T 

HODGES  GARDENS 

12 

04 

.61 

.04 

.58 

•  25 

.42 

.58 

1 .25 

•  36 

.  05 

.41 

.63 

.97 

.52 

.13 

.11 

MANY 

14 

6° 

1.00 

T 

.60 

.15 

.05 

.39 

.70 

T 

NATCHITOCHES 

.15 

.54 

T 

T 

,84 

■  53 

.08 

.10 

.37 

T 

ROSEPINE   EXP.  STA. 

11 

02 

.02 

1 .67 

l.OB 

■  33 

.  3 ! 

SLAGLE 

13 

60 

.  03 

1 .66 

.66 

.32 

.53 

.05 

1.31 

i  14 

CENTRAL  05 

ALEXANDR I  A 

1  2 

03 

T 

.04 

1 ,03 

.  Bl 

,08 

.01 

.52 

T 

•  18 

40 

1  97 

3*1 

* 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

11 

93 

1.12 

1.01 

T 

T 

.43 

■  07 

.  37 

1 .75 

1.13 

BEAVER   FIRE  TOWFR 

.10 

.11 

1.35 

.  10 

T 

.  30 

.25 

•  03 

.05 

.03 

2.15 

.S( 

BELAH  FIRE  TOWER 

.07 

2.3! 

•  08 

.  36 

.  20 

.73 

.35 

.01 

.42 

.05 

BUNK  I « 

a  l 

1.45 

.39 

.45 

1  .39 

.6; 

EUNICF 

72 

GRAND  COTEAU 

12 

o<> 

.43 

T 

2.4C 

*3l 

.55 

!33 

T 

T 

.  31 

.0' 

HINESTON  A  NNE 

13 

za 

.02 

•  02 

1.29 

•  65 

.02 

.01 

.69 

•  02 

.  04 

.96 

1  .39 

.  3d 

-JONESVlLLE  LOCKS 

10 

56 

T 

.  .23 

1.25 

.25 

.02 

.68 

•  o<- 

•  17 

.02 

.96 

■  2; 

MAMOU  4  S 

•  03 

2.29 

•  02 

.53 

.04 

.02 

•  01 

2.51 

.0" 

MARKSVlLLE 

14 

2  q 

T 

1 .85 

•  40 

.  2  3 

.02 

1  30 

MELVILLE 

.  15 

.  Q  3 

L.70 

•  45 

•  02 

.01 

.90 

T 

.  H8 

NEW  R0A1S  5  ESE 

1  1 

5fl 

•  02 

1.1" 

.79 

•  01 

1.17 

.37 

OLD  RIVER  LOCK 

14 

21 

.10 

.07 

2.22 

•  35 

.07 

T 

.Bo 

T 

•  01 

.03 

.  8r 

OLLA   3  SSW 

.02 

2.06 

.20 

1.95 

.90 

.25 

.6* 

OPELOJSAS 

16 

9! 

.  15 

2.74 

.22 

1 .63 

05 

.97 

S I MM£  S  PORT 

•  04 

•  06 

2  *  7( 

•  25 

.07 

.60 

V I  DAL  I A  NO  2 

14 

3; 

•  03 

4.19 

•  81 

•  16 

.65 

T 

T 

.03 

1.41 

WOODWORTH  STATE  FORFST 

11 

26 

•  02 

1. 13 

.78 

■  04 

.69 

■  03 

1.17 

EAST  CENTRAL  06 

Afl I T A   SPRINGS  FIRE  TWR 

6 

55 

.  15 

. r  | 

•  2] 

.  1  3 

.  .'2 

.49 

T 

AMITE 

B 

ta 

.15 

T 

.04 

.96 

,05 

.75 

T 

07 

■  ^' 

BATON  ROUGE   WSO  AP  R 

T 

,'.10 

.07 

T 

.50 

.15 

T 

T 

.43 

.  92 

•  55 

T 

.71 

T 

T 

•  02 

.1! 

CLINTON 

11 

B4 

.08 

1.03 

1 .00 

.02 

.41 

.71 

■  71 

C  0 V  I  NGTnN  4  NNW 

B] 

T 

,53 

.05 

.01 

.11 

.70 

.08 

FRANKLINT1N  3  SW 

7 

Ti 

1.0' 

-08 

.  :  9 

.67 

GREENSBURG 

10 

57 

.60 

.54 

.40 

.56 

.03 

.35 

1.8 

GREENWELL  SPRINGS 

q 

1  1 

.02 

.15 

1.39 

.57 

.61 

HAMMOND  3  NW 

2  1 

.54 

.60 

.36 

.77 

■  11 

KENTWOOD 

30 

20 

.50 

.70 

LSU  BFN-HUR   EXP  STA 

7 

0" 

.04 

.0! 

OAKNOLI A 

7* 

.  t  3 

1  •  17 

.03 

1.13 

.12 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

10 

.43 

.43 

.04 

.40 

•  10 

.It 

PINE   GROVE   FIRE  TOWER 

9 

?C 

1  .04 

•  10 

.12 

.04 

.86 

.02 

.37 

.  i'l 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

9 

<.A 

.53 

.  M 

.12 

.95 

.80 

.31 

7 

67 

.15 

.92 

T 

.69 

•  01 

.11 

SPRINGVHLE   FIRF  TOwEP 

7 

.1 

.73 

■  :>  1 

.45 

.15 

.01 

.65 

.09 

.01 

.01 

•       •  « 

SOUTHWEST  07 

ABBEVILLE 

13 

}1 

.20 

T 

2.2! 

1.45 

T 

.  30 

1.25 

T 

.01 

CROWLEY  EXP  STATION 

12 

43 

.01 

2.7L 

•  25 

.72 

.03 

■  24 

.  L< 

DE   OUINCY  4  N 

OE   R I  DOER 

13 

1 1 

2.55 

.36 

.41 

.18 

.02 

.03 

.31 
1  .  it 

.  3C 

ELIZABETH 

13 

17 

.  0  3 

1.44 

.24 

.02 

.06 

•  02 

•  01 

.02 

■64 

13  14 


15 


19     20  21 


1.43  .68 
l.*0  1.14 
2.36  .30 


1.28  1.15 


T         .60  1.70 

.15  1.39 

.38  2.20 

T         .46  2.83 

.74  2.99 

1.02  1.87 

T         .45  .38 

T         .47  2.09 

.35  3.14 

.03   1.19  3.20 


.87 
2.00 
1.37 


1.20     .95  T 

1.17 
.95  .70 
.92  .58 
.78  .85 
.74  .38 

1.78  .14 
1.41     .49  T 

.49     .80  .02 
1.40  .22 
1.46 

.07  1.39 


.80  2.65 

1.60  2.85 

.40  1.77 

.99  1.77 

1.84  1.09 

.50     .62  2.27 

.30  1.41 

1.19  2.44 

.90  1.82 

.94  1.98 

.06  1.44  1.17 

.01   1.10  1.66 

T         .43  3.75 

.53  3.16 

.50  2.00 


.50 
.60  .06 
.42  1.19 


.06  .45 

.05  .59  .01 

.39  .81 

.42  .98  .04 

1.18  1.12  .17 


■  03 


.  89 


1.37 
.38 
.94 


.18  .91 

.30  .91 

.23  .90 

.25  .94 

.12  .72 

.51  1.08 


.41 


.16 


.02   1.29  2.18 


1.85 
1.29 


.37  1.47 

2.00  1.68 

1.89  .75 

.36  2.36 

1.10  1.59 

.76  1.26 

1.00  2.29 

1.74  .68 

.87  2.08 

1.32  3.32 


1.73  1.57 

1.86  .02 

1.20  1.50 

.62  .73 

. 19  3.67 

3.57 

2.02  .62 

.65  2.9o 

.13  1.60  .03 

3.90  1.00 

.12  2.74  .03 

.04  2.03 

.06  2.31 


3.46 
.10  3.05 
.33  1.23 
.79  1.44 


.03  1.07 

2.85  2.37 

.04   1.25  3.53 

.04  .65 


.12  .30 

.12  .73 

.55  .60 

.16  1.13 


.04  .92 
.03  .70  1.37 
T         .05  .44 

.10  .42 


,99  .87 

1.10  1.10 

,90  .70 

.20  .62  T 

.82  .96  .02 

1.06  .99 


.86  1.16  .04 


.65     .89  .01 

.47  1.55  .46 

.35  1.91 

.22  1.31 

1.20  1.16 

.44  1.32 

1.10  1.60 


.78 
1.04 
1 .90 


.23  .32  .52  1.59 
.04  2.00  2.53  1.30 


.14  1.55  1.52  1.48  .60 
.14  2.00     .45  1.18 


1.07  1.50 
.03 
.16  1.19 


1.29  1.55 

1.03  2.10 

1.02  1.22 

1.13  1.08 


.01  .01 
T 

.03  .02 


.07  1.75 

1.18  1.64 

2.32  .17 

.20  1.70 

.71  2.50 

.15  2.00 

1.60  1.10 

1.25  2.00 

2.12  1.80 

1.49  1.35 


.03 
.27 
.05 


2.00 


.90 


1.48  2.57 
.13  1.96 
.99  1.88 


T  .64 
1.11 

.03  1.50 

.09  .71 


.04  2.00 
.01  .55 
.03  .60 


.13     .43  .03 


DAILY  PRECIPITATION 


HACKBERRY   6  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN  8  S 

KINDER  3  W 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

LAKE   CHARLES  2  N 
LAKE   CHARLES   W$0  AP 
LONGVULE 
MERNENTAU 
MITTI6  2  SE 

DAK DALE 

□BERLIN  FIRE  TOwER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SINGER 
SUGARTOwN 


Day  of  Month 


12.86 
12.69 
13.69 
15.^3 
1*.*2 

12.13 
12.64 
14.71 
11.9* 
13.65 

10.67 


jo  | 

.04 


13     14     15  I  16     17  18 


.60 
.7C 
.03 


.06  2.00  .77 
.0!    1.25  .7! 


.02   1.28  .01 


19      20  21 


22     23  24 


1.15  3. 47 


1.18  2.71 
1.01  1.20 
3.77  - 


.22  2.92  .03 

.82  1.70 

.83  1.35 

.26  1.20 

1.1*  1.67 

1.27  1.45  .05 


.04  2.69 
.44  .56 
.35 


1.19  1.36  .05 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE  2  SM 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE  FAA  AP 


.02  .70 
.51 
.36  1.76 


3.03  T 
.12  1.81 


,58  1.05  .41 
.18  1.16  .03 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  MSO 
DIAMOND  4  NH 
DONAL DSONV I LLE  3  E 
GALL IANO 
HOUHA 

NEW  ORLEANS  NF   MSG  C  1 
NEW  ORLEANS  HOI   MSO  AP 
NEM  ORLEANS  AUO  MSO  CI 
NEM  ORLEANS  ALGIERS 
NEM  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEM  ORLEANS  HETA1RIE 

PARAOIS  7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
SCHR I  EVER 


7.55 
5.88 
7.03 


7.04 
7.96 
3.46 
7.79 
6.87 

6.49 
1.65 
7.09 
6.61 
6.64 


.01  .06 

.12  .90 

1.20  1.75 

.03  .97 

.17  1.62 

.77  1.14 

.55  1.49 

.87  .94 

.40  1.30 

.80  .40 

.89  1.00 


.03  2.75  .22 
.11   1.20  .29 


2.13     .02  .92 


3.03 
3.25 

2.14 


.30 
.04 
2.08 


See  releience  notes  loUowing  Sla-JOn 


DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  1974 


Station 

Day  of  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

.     .  . 

MAX 
MIN 

NORTHWEST 

01 

MAX 
MIN 

COTTON  VALLEY 

MAX 
MIN 

43 
22 

36 
22 

33 
28 

34 
26 

32 
26 

40 
32 

47 
4C 

50 
40 

67 
40 

62 
40 

45 
38 

39 

30 

36 
26 

44 
30 

51 
44 

57 
51 

71 
54 

75 
62 

77 
59 

61 

48 

58 
37 

69 

37 

64 
44 

47 
41 

45 
41 

50 
44 

65 
44 

68 
47 

55 
34 

63 
34 

69 
34 

53.4 
38.5 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 
MIN 

40 
23 

39 
30 

3' 
28 

34 
27 

41 
31 

51 
36 

56 
37 

61 
3° 

67 
43 

55 
37 

45 

33 

3° 
29 

44 
26 

61 
40 

67 
52 

74 
52 

78 
50 

78 
59 

78 
56 

66 

47 

73 
40 

73 
53 

55 
41 

46 
37 

50 
41 

69 
43 

70 
45 

67 
49 

67 
31 

74 
33 

79 
37 

59.1 

MINDEN 

MAX 
MIN 

42 
20 

36 

2  1 

32 
29 

33 
25 

33 
2  5 

42 
32 

48 
41 

56 
3  3 

67 
41 

65 

44 

46 

36 

41 

29 

37 

26 

47 
30 

59 
46 

6? 

52 

76 
56 

78 
62 

79 
58 

67 

47 

60 
38 

71 
38 

64 
43 

46 
41 

45 
40 

54 
42 

64 
46 

70 
46 

55 
37 

65 
35 

71 

40 

55.3 
38.7 

plain  dealing 

MAX 
MIN 

43 
20 

36 

2  0 

34 
2  5 

32 
2  4 

32 
25 

41 
3  2 

4  5 

40 

51 
33 

66 
33 

63 
37 

43 

33 

37 
2' 

37 
26 

43 
32 

51 
41 

55 
48 

69 
49 

72 
61 

76 
57 

61 
45 

56 

35 

69 
37 

65 
41 

48 
39 

46 
40 

50 
4  1 

65 
40 

67 
41 

53 
33 

62 
32 

70 
33 

52.8 
36.2 

shreveport  wso  ap 

MAX 
MIN 

38 
23 

3  2 

29 

32 
29 

32 

2  6 

40 
32 

4V 

40 

5  3 
39 

66 
41 

66 
42 

43 
36 

37 

3  7 

39 
29 

42 
28 

54 

42 

58 
49 

74 
50 

77 
56 

78 
61 

65 
51 

61 

43 

71 
36 

65 

49 

51 
43 

46 
42 

49 

43 

67 
48 

66 
43 

6? 
40 

65 
35 

72 
34 

79 

44 

55.8 

39. a 

WESTDALE  3  SW 

MAX 
MIN 

45 
23 

40 
24 

34 

31 

34 
27 

34 
27 

45 
34 

49 
41 

55 
40 

6  9 
44 

65 

42 

48 
38 

38 
30 

41 
28 

49 

32 

58 
48 

68 
52 

76 
58 

76 
60 

79 
59 

60 

64 

40 

70 
40 

64 

44 

49 
42 

45 
42 

51 
43 

65 
43 

70 
45 

56 
36 

63 
38 

72 
38 

55.9 

MAX 
MIN 

NDRTH  CENTRAL 

02 

MAX 
MIN 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

39 
24 

34 
30 

35 
28 

32 
25 

39 
32 

50 
39 

56 
38 

67 
36 

66 

52 

69 
42 

44 

36 

4C 

29 

45 
28 

60 
45 

72 
56 

76 
58 

76 
62 

80 
64 

68 
58 

64 

45 

72 
39 

64 

50 

64 
44 

46 
41 

53 
42 

66 
48 

72 
46 

68 

41 

65 
35 

72 
35 

77 
42 

59.1 

Calhoun  exp  station 

MAX 
MiN 

43 
26 

36 
25 

34 
30 

34 
26 

33 

27 

44 
33 

50 
39 

48 
33 

69 
42 

6" 
49 

59 
43 

43 
31 

37 
27 

51 
32 

58 
51 

72 
58 

74 

60 

75 

64 

79 
60 

62 

54 

62 
40 

70 
40 

63 
50 

50 
43 

43 
42 

50 
44 

65 
47 

70 
46 

63 
39 

62 
34 

73 
35 

56.2 

CHATHAM 

MAX 
MIN 

45 
25 

SB 

26 

34 
30 

35 
26 

34 
27 

47 
33 

50 
39 

52 
37 

69 
4  2 

69 
46 

60 
42 

44 

29 

39 
26 

52 
32 

61 
41 

72 
58 

73 
56 

76 
63 

79 
59 

62 

52 

64 
38 

71 
39 

64 
48 

51 
40 

46 
42 

51 
43 

65 
46 

71 
46 

65 
36 

64 
32 

72 
32 

FARMERVILLE 

MAX 
MIN 

39 

22 

32 
28 

32 
28 

31 
25 

36 
31 

45 

35 

48 
35 

51 

32 

67 
47 

67 
47 

50 
39 

39 
29 

42 
25 

54 
41 

69 

52 

74 
56 

75 
57 

77 
61 

73 
58 

6? 

50 

70 
39 

69 
48 

61 
45 

48 
41 

50 
43 

65 
48 

70 
42 

65 
53 

62 
38 

71 
34 

78 
42 

57.2 
41.0 

HOMER   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

40 
1» 

35 

2  1 

32 
27 

32 
23 

32 
24 

40 
31 

52 
36 

51 
33 

66 

37 

65 

4? 

56 
36 

40 

27 

36 
25 

45 
30 

54 
42 

66 
51 

74 

56 

75 
61 

77 
57 

61 

46 

59 
35 

70 
36 

63 
43 

46 
40 

44 
40 

50 
41 

59 
41 

71 
48 

55 
35 

63 
34 

70 
37 

54.3 
37 . 3 

MONROE    FAA  AP 

MAX 
MIN 

34 
24 

33 
28 

34 
2  6 

32 
26 

3° 
30 

46 

3Q 

42 
33 

65 
33 

66 
h6 

68 

46 

46 
31 

33 
27 

43 
27 

55 
43 

73 
53 

71 
56 

74 
59 

76 
63 

66 
60 

61 

47 

67 

41 

6? 
51 

63 
45 

46 
42 

49 
43 

65 
48 

65 
45 

67 
45 

63 
41 

70 
38 

77 
44 

56.6 
41*3 

MONROE  CITY 

MAX 
MIN 

39 
24 

34 
32 

34 

31 

33 
27 

39 
30 

46 

31 

46 
37 

53 

34 

66 
47 

68 

51 

54 
39 

40 
30 

44 
28 

54 

42 

72 
50 

71 
52 

73 
59 

75 
63 

75 
58 

65 

53 

67 
41 

67 

50 

66 
46 

47 
42 

48 
43 

65 
47 

65 
46 

66 
53 

61 
42 

72 
38 

78 
44 

57.6 
42.3 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

MAX 
MIN 

41 
23 

36 
23 

33 
23 

33 
23 

33 

25 

50 
32 

46 
39 

52 
33 

66 

40 

70 
46 

55 

41 

42 
29 

38 
28 

53 
31 

59 
50 

71 
56 

74 
60 

74 
63 

77 
59 

61 

49 

61 
39 

70 
46 

63 
46 

47 
41 

44 
41 

50 
43 

65 
46 

70 
48 

60 
37 

61 
35 

71 
41 

WINNFIELD   2  W 

MAX 
MIN 

40 
26 

35 
33 

35 

32 

40 
27 

43 
32 

51 

40 

55 

40 

52 
35 

65 
51 

65 

54 

6  2 
43 

44 

30 

47 
28 

55 
45 

75 
55 

74 

76 
55 

79 
63 

72 
59 

65 

51 

72 
39 

65 

44 

65 
44 

48 
43 

51 
44 

66 
48 

72 
42 

68 
55 

66 
36 

73 
33 

78 
37 

59.8 

•            •  • 

MAX 
MIN 

NORTHEAST 

03 

MAX 
MIN 

b AS  TROP 

MAX 
MIN 

3" 

23 

33 
27 

34 
29 

31 
25 

38 
2° 

45 
35 

45 
33 

54 

32 

65 
46 

67 

4" 

51 
38 

40 
29 

55 
25 

54 

40 

67 
51 

70 
56 

75 
56 

77 
62 

76 
61 

63 

52 

68 
40 

68 

50 

64 
45 

47 

42 

58 
43 

65 
48 

67 
44 

67 
53 

65 
40 

71 
37 

78 
49 

57.9 

EPPS  6  w 

MAX 
MIN 

-8 

25 

34 
25 

34 
30 

3<. 
26 

35 
24 

42 
30 

48 
35 

43 
34 

68 

41 

69 
48 

74 
40 

42 
30 

42 
26 

53 
32 

59 
47 

72 
50 

74 
58 

74 
59 

72 
56 

73 
59 

66 
41 

69 
42 

67 

50 

51 
42 

48 
42 

58 

44 

65 
49 

68 

5  | 

66 
44 

64 

40 

70 
42 

57.5 
40  ■  8 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 
MIN 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 
MIN 

4B 
2B 

38 

29 

39 
2' 

36 
28 

34 

28 

47 
33 

5! 
39 

53 
37 

67 
49 

71 
56 

7  6 
43 

46 
32 

40 
31 

56 
36 

66 
56 

75 
52 

72 
59 

75 
60 

77 
60 

66 
59 

62 
44 

70 
4  5 

68 

52 

61 
46 

48 
4  5 

62 
47 

64 
52 

71 
5  0 

70 
44 

67 
40 

60 
40 

59.2 
43.5 

tallulah 

MAX 
MIN 

44 
26 

33 
25 

37 

32 

34 
27 

33 
27 

45 

32 

51 
38 

49 
35 

67 
46 

69 

51 

75 
40 

42 

29 

37 
29 

54 

32 

64 

53 

76 
51 

72 
57 

75 
61 

78 
60 

67 

59 

62 
41 

69 
41 

69 

49 

56 
44 

46 
43 

62 
45 

65 
49 

72 
52 

69 
44 

65 
39 

69 

42 

58.3 
41.9 

WINNSBORO 

MAX 
MIN 

45 
26 

33 

25 

3  5 
3  0 

43 
26 

33 
27 

4  5 
3  2 

51 
39 

53 
35 

6  2 
45 

69 
52 

77 
42 

43 
30 

35 
28 

55 
32 

63 
53 

74 
5  1 

74 
59 

75 
62 

77 
62 

66 
58 

62 
42 

70 
41 

67 
55 

55 
44 

47 
43 

59 
44 

66 
48 

69 
50 

70 
43 

65 
39 

70 
39 

58.3 
4  2.1 

»          *  * 

MAX 
MIN 

WEST  CENTRAL 

04 

MAX 
MIN 

ASHLAND  2  S 

MAX 
MIN 

53 
23 

3» 

26 

34 
30 

35 

26 

35 
2  6 

45 
34 

51 
40 

54 
40 

63 
45 

70 
45 

56 
39 

43 
29 

40 
26 

52 
29 

60 
50 

71 
55 

78 
58 

78 
58 

72 
54 

60 

48 

60 
36 

60 
36 

63 
36 

48 

40 

45 

40 

53 
4  1 

69 
46 

69 

46 

59 

30 

62 
31 

70 
32 

56.3 
38.5 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

46 
25 

41 
25 

34 

31 

34 
28 

35 

46 

35 

53 
37 

5  9 
3  9 

68 
47 

71 
44 

56 
37 

44 
28 

42 
28 

55 
35 

70 
55 

76 
60 

78 
60 

80 
59 

80 

48 

67 

40 

74 
42 

62 
42 

70 
42 

45 
41 

50 
43 

67 
47 

69 
50 

62 
53 

65 
34 

65 
34 

73 
35 

59.3 
40.4 

GORUM  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

40 
25 

47 
30 

a 

30 

11 

26 

53 
32 

55 
38 

6  6 
38 

77 
47 

77 
66 

66 

40 

45 
29 

50 
28 

70 
45 

7  2 
59 

74 
60 

75 
61 

80 
66 

76 
57 

68 
49 

73 
4  3 

72 
5  ;> 

67 
4  4 

50 
42 

51 
42 

66 
47 

70 

70 
57 

67 
39 

71 
42 

80 
45 

63.4 
44 . 2 

LEESVILLE 

MAX 
MIN 

51 
29 

1" 
31 

37 
33 

36 
30 

41 

3'' 

53 
37 

59 
41 

56 

4  1 

70 
5  1 

78 

49 

67 
43 

45 
33 

45 
31 

60 
39 

74 
6  6 

74 
59 

77 
58 

79 
65 

80 
59 

62 

5^ 

70 

76 

71 
50 

52 

47 
44 

54 

67 

71 

66 
38 

66 

34 

74 
34 

61.3 
43.5 

MANY 

MAX 
MIN 

53 
27 

40 
in 

35 
32 

33 
28 

38 
29 

42 
36 

54 
36 

53 
38 

69 

40 

76 
49 

69 

40 

45 
3C 

42 
29 

57 
32 

67 
55 

73 
59 

76 
63 

78 
64 

81 
58 

65 

50 

65 
3° 

75 
39 

66 
45 

49 
43 

60 
42 

65 
45 

65 
45 

72 
50 

61 
34 

64 
33 

72 
33 

60.2 
41.2 

NATCHITOCHES 

MAX 
MIN 

43 
27 

39 
31 

37 
33 

38 
28 

44 
34 

52 

43 

56 
40 

63 

41 

78 
62 

77 
62 

64 
40 

45 

30 

47 
30 

67 

46 

72 
55 

78 
56 

80 
60 

82 
63 

80 
58 

69 
51 

73 
43 

73 
52 

65 
46 

49 

43 

52 
44 

68 
50 

71 
46 

68 
57 

67 
38 

74 
38 

81 
41 

63.0 
44.8 

•            *  • 

MAX 
MIN 

CENTRAL 

OS 

MAX 
MIN 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

54 
29 

39 
29 

31 

34 

36 
29 

39 
29 

35 

58 

41 

56 
41 

70 
50 

77 
69 

79 
46 

,8 

32 

46 
32 

57 
36 

72 
56 

73 
58 

76 
63 

76 
64 

80 
60 

64 

55 

69 
47 

69 
48 

68 
54 

55 
46 

51 
45 

56 
46 

69 

52 

71 
54 

69 
42 

68 
41 

73 
42 

61.5 
45.4 

ALEXANDRIA   WSO  AP 

MAX 
MIN 

38 
29 

36 
34 

39 
32 

39 
30 

46 
34 

58 
44 

55 

41 

69 
41 

76 
68 

79 
58 

56 

39 

43 
32 

51 

32 

72 
49 

73 
57 

75 
58 

73 
65 

80 
65 

68 
59 

67 

48 

71 
46 

68 
49 

68 
48 

50 
46 

53 
46 

68 
52 

68 
49 

70 
48 

68 
42 

72 
37 

79 
38 

62.4 
45.7 

Sco  Reference  Note*  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  1974 


Day  oi  Month 

age  ■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7      8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BE  L  AH  PIKE  TOWER 

MAX 
MIN 

48 
28 

37 
28 

3B 

33 

35 
28 

37 
29 

5C 
35 

55 
40 

59 
41 

68 
46 

77 
67 

78 
45 

46 
31 

4? 

30 

57 

38 

67 
57 

73 
58 

73 
61 

75 
63 

78 
60 

61 

54 

67 

42 

70 
50 

63 
54 

55 

44 

46 
44 

56 
46 

68 
5  0 

68 

54 

71 
40 

70 
37 

73 
41 

60.1 
44.4 

BUNK IE 

MAX 
MIN 

68 

31 

36 
31 

41 
31 

39 
30 

38 
32 

51 
36 

66 
43 

5  5 
42 

72 
52 

78 
68 

79 
48 

51 
34 

42 
34 

60 
40 

74 
59 

73 
61 

76 

6? 

76 
66 

79 

65 

70 
55 

71 
44 

73 
43 

71 
58 

53 

51 

52 
47 

63 
48 

69 
49 

72 
56 

77 
47 

66 
42 

73 
42 

63.6 
46.7 

GRAND  COTEAU 

MAX 
MIN 

47 
26 

46 
36 

47 
35 

38 
31 

50 
36 

69 
47 

65 
45 

75 

49 

78 
67 

79 
68 

72 
,8 

5C 
36 

58 
36 

75 
51 

71 
51 

76 
60 

76 
59 

77 
65 

74 
59 

69 

5* 

75 
48 

72 
51 

71 
56 

56 
49 

56 
49 

68 
54 

71 
58 

73 
65 

69 
50 

73 
44 

72 
45 

66. 1 
49.4 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

MIN 

57 
28 

37 
29 

37 
32 

36 
28 

37 
29 

S4 
35 

56 
42 

5  5 
37 

69 
48 

76 
67 

78 
44 

47 
33 

43 
29 

59 
37 

71 
57 

72 
54 

73 
61 

75 
67 

78 
60 

•  2 

57 

71 

41 

74 

41 

69 

54 

54 

45 

49 
44 

56 
-5 

69 
51 

70 
54 

69 
39 

68 
35 

73 
34 

61.1 
43.5 

JONESVULE  LOCKS 

MAX 
MIN 

54 
2B 

35 
29 

39 
34 

36 

25 

36 
2  6 

48 
34 

63 
41 

56 
42 

71 
43 

77 
63 

76 
46 

47 
33 

4? 
32 

55 
3  6 

67 
54 

7  2 
86 

71 
SB 

74 

60 

79 
59 

47 

56 

66 
48 

70 
49 

68 

52 

66 
45 

51 

44 

62 
46 

62 
52 

75 

54 

71 
44 

69 
44 

70 
4  5 

61.2 
44.5 

MAMOU  4  S 

MAX 
MIN 

47 
31 

43 
33 

42 
37 

38 
31 

51 
36 

67 

42 

64 
43 

70 

46 

78 
67 

7" 
6" 

76 

,7 

,9 
34 

57 
36 

75 
50 

73 
62 

76 
63 

76 
64 

79 

6  \ 

77 
57 

»9 

54 

74 
50 

74 
53 

74 
55 

63 
47 

58 
47 

68 
57 

71 
54 

74 
65 

73 
47 

74 
43 

73 

4  6 

66.5 
49.1 

MELVILLE 

MAX 
MIN 

69 
33 

3° 
35 

46 
37 

41 
31 

43 

35 

55 
37 

54 

44 

64 
45 

79 

48 

79 
68 

73 
47 

»« 
35 

46 
36 

60 

40 

73 

6  0 

77 
58 

76 

62 

77 
63 

73 
68 

7? 
57 

74 
47 

71 
50 

70 
55 

68 
,8 

63 

47 

65 
53 

70 
53 

77 
63 

69 
49 

72 
42 

72 
44 

64.7 
48.0 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 
MIN 

71 

as 

42 
37 

44 
4  1 

41 
32 

40 
32 

53 
33 

70 
46 

59 
46 

74 
5  2 

8  0 
66 

80 
5  3 

55 
37 

50 
37 

58 
44 

75 
58 

70 
55 

79 

5  6 

75 
59 

76 
60 

70 
57 

67 
45 

69 
46 

72 
54 

63 
52 

56 
49 

66 

49 

71 
53 

'3 
58 

73 
51 

74 
43 

71 
44 

65.1 
47.8 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 
MIN 

68 
32 

iB 

30 

44 
36 

40 
29 

40 
2* 

55 
34 

64 
43 

56 
40 

71 
49 

79 
6* 

79 
50 

52 
34 

45 
33 

55 
39 

72 
54 

71 
54 

76 

58 

75 
63 

77 
65 

69 

57 

69 
46 

69 
46 

69 
56 

67 
-9 

58 
45 

62 
»6 

68 

5  2 

72 
56 

73 

49 

70 
45 

71 

45 

63.7 
46.2 

OLLA  3  SSW 

MAX 
MIN 

47 
26 

34 
27 

35 
30 

35 
27 

36 

28 

46 
33 

55 
34 

53 
40 

6  8 

45 

76 

65 

78 

43 

3C 

39 
28 

57 
35 

73 
50 

72 
50 

75 
54 

76 
61 

78 
61 

6  2 
56 

66 
40 

72 
40 

68 

50 

54 
44 

47 
44 

54 
44 

67 

46 

69 
49 

68 
35 

67 
34 

7  2 

34 

59.6 
41.4 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

54 
29 

35 
29 

3" 

34 

38 
29 

38 
2? 

55 
30 

59 

41 

54 

46 

70 
52 

76 
6« 

78 
46 

48 
32 

43 

31 

6  7 
39 

73 
58 

73 
60 

75 
63 

75 
64 

76 
61 

12 

54 

66 
45 

70 
48 

69 
45 

51 
46 

55 
47 

69 
53 

70 

5  6 

70 
42 

69 
39 

74 
43 

61.6 
45.5 

*          *  » 

MAX 
MIN 

EAST  CENTRAL 

06 

MAX 
MIN 

AMITE 

MAX 
MIN 

77 
35 

43 
34 

64 

40 

60 
3*. 

44 
33 

56 
42 

66 
45 

61 
44 

72 
50 

ao 
67 

81 
60 

61 
37 

55 
36 

59 
50 

74 
57 

74 
59 

73 
60 

75 
62 

76 
64 

74 
59 

73 
44 

73 
47 

73 
55 

77 
57 

68 
51 

66 

52 

69 
57 

74 

64 

69 
53 

73 
45 

75 

44 

66. 3 
49.6 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

43 
38 

60 
41 

60 
37 

45 

35 

58 
3? 

71 
52 

62 
49 

76 
52 

80 
69 

80 
70 

73 
46 

5? 
39 

59 
44 

77 
55 

75 
62 

79 

63 

78 
65 

8  0 
66 

73 
61 

71 
52 

77 
48 

75 
51 

76 
59 

63 
54 

64 
52 

70 
57 

74 
62 

7  7 
62 

73 
53 

73 
47 

75 
47 

69.1 
52.5 

SOGALUSA 

MAX 
MIN 

79 
36 

41 

36 

61 

38 

65 
35 

43 
3* 

57 

40 

68 
51 

61 
44 

73 

48 

78 
65 

82 
66 

72 
40 

51 
40 

58 
43 

75 
54 

76 
62 

74 
62 

75 
63 

78 
65 

74 
59 

76 
45 

73 
46 

74 
59 

77 
61 

70 
55 

65 
54 

71 
59 

73 
39 

73 
56 

67 
49 

75 
45 

69.1 
50.6 

CLINTON 

MAX 
MIN 

45 
33 

50 
36 

5B 
39 

40 
32 

53 
36 

67 
43 

64 
44 

71 

40 

77 
65 

79 

60 

75 
49 

50 
35 

56 
37 

73 
51 

72 
59 

76 
53 

75 
56 

77 
59 

72 
60 

68 

58 

72 
42 

76 
46 

71 
59 

60 

50 

59 

50 

6" 
56 

70 
51 

71 
58 

73 
49 

72 
48 

76 
39 

66.6 
48.1 

COVINGTON   4  NNW 

MAX 
MIN 

59 

38 

54 
38 

6* 
52 

53 
36 

58 
43 

6  7 
46 

67 
48 

72 
45 

75 
65 

75 
67 

'1 

52 

54 

4C 

58 
39 

74 
50 

75 
63 

73 
57 

74 
63 

76 

62 

75 
64 

74 

59 

76 
42 

73 
46 

77 
65 

70 
62 

67 
60 

65 
57 

71 
55 

71 
59 

67 
56 

72 
47 

76 
46 

69.0 
52.3 

FRANKLINTON   3  SW 

MAX 
MIN 

41 
34 

53 
35 

62 
37 

42 
33 

55 
38 

67 
47 

56 
42 

72 
41 

74 
65 

77 
67 

67 

44 

50 
37 

56 
38 

72 
50 

73 
57 

70 

74 
62 

76 
62 

74 
58 

76 
51 

7« 
43 

71 
46 

76 
62 

70 
53 

70 
53 

70 
58 

71 
53 

70 
5  9 

70 
53 

75 

45 

77 
42 

67.3 
49.0 

GREENSf.URG 

MAX 
MIN 

75 
31 

49 
35 

57 
37 

55 
32 

48 
33 

64 

42 

65 
44 

59 
42 

73 
43 

78 
66 

80 
56 

60 
34 

52 
33 

58 
37 

72 
55 

75 
55 

75 
60 

76 
61 

73 
61 

74 
61 

76 
40 

73 
42 

73 
49 

70 
54 

60 
50 

68 
49 

73 
55 

75 

59 

74 
51 

75 

42 

74 
40 

68.0 
46.6 

HAMMOND   3  NW 

MAX 
MIN 

79 
38 

42 
38 

63 
40 

63 
35 

36 

59 
43 

66 
49 

60 

43 

71 
51 

76 

60 

80 
63 

65 
39 

51 
38 

58 
47 

74 

57 

72 
57 

73 
60 

76 
60 

76 
64 

74 
59 

76 
43 

72 
47 

73 
56 

77 

62 

71 
54 

68 
53 

63 
58 

73 

60 

70 
54 

69 

44 

73 
45 

68.0 
50.1 

LSU  BEN-HUR  EXP  S T A 

MAX 
MIN 

79 
37 

43 
38 

60 
39 

56 
34 

43 
34 

56 
36 

69 
49 

63 
48 

74 

52 

79 
66 

79 
5  8 

60 
39 

53 
3B 

60 
41 

77 
59 

75 

58 

78 
59 

77 
62 

78 
65 

72 
5  9 

70 
46 

71 
46 

74 
57 

77 
59 

62 
51 

64 
52 

67 
55 

75 
58 

71 
51 

70 
43 

7, 

44 

67.9 
49.4 

SLIDELL 

MAX 
MIN 

78 
3" 

46 
39 

65 
42 

66 
40 

46 
39 

62 

44 

71 
52 

62 
46 

72 
53 

77 
65 

78 
67 

73 
45 

56 
41 

60 
46 

76 
54 

76 
60 

76 
61 

77 
61 

75 
64 

74 

66 

73 
45 

71 
44 

75 
57 

77 
62 

76 
60 

6  8 
60 

70 
57 

70 
56 

74 

6  0 

66 
51 

75 
50 

69.7 
52.2 

*          •  « 

MAX 
MIN 

SOUTHWEST 

07 

MAX 
MIN 

CROWLEY   EXP   STAT  I DN 

MAX 
MIN 

77 
33 

39 
32 

46 
38 

41 
31 

40 
32 

54 
36 

67 

45 

57 
45 

72 
54 

78 
68 

77 

52 

54 

36 

46 
36 

62 
42 

74 
60 

70 
61 

77 
61 

76 
62 

79 
66 

71 
53 

68 

50 

74 
50 

75 
60 

69 

50 

57 

4e 

65 
47 

66 
53 

74 
59 

72 
49 

59 
43 

73 
43 

65.2 
48.4 

DE  OUINCY  4  N 

MAX 
MIN 

DE  RIDDER 

MAX 
MIN 

65 
33 

39 
33 

39 
35 

37 
31 

42 
31 

54 
38 

62 
41 

58 
42 

70 
52 

76 
69 

76 

45 

56 
33 

46 
33 

62 

40 

73 
58 

72 
58 

75 

63 

77 
65 

80 
56 

6? 

53 

70 
46 

75 
42 

71 
51 

63 
44 

50 
44 

55 
4  6 

63 
50 

72 
55 

68 

40 

66 
37 

74 
37 

63.1 
45.3 

ELIZABfcTH 

MAX 
MIN 

63 
34 

46 
30 

40 
34 

39 
31 

40 
31 

52 
36 

62 
38 

55 
41 

70 
52 

77 

6  9 

79 
,6 

50 
33 

46 
37 

60 
38 

75 
57 

74 
57 

75 

59 

77 
65 

79 
58 

43 

57 

71 
44 

76 
45 

7  2 
58 

59 
46 

55 
«' 

57 
47 

70 
48 

72 
55 

73 
43 

70 

40 

69 
44 

63.4 
45.6 

HACKBERRY  8  SSW 

MAX 
MIN 

3" 

35 

44 
38 

40 
33 

42 
33 

55 
42 

67 
49 

58 
48 

67 
58 

72 

64 

73 
50 

52 
41 

54 
36 

63 
49 

69 
60 

65 
61 

73 
62 

73 
63 

73 
65 

70 
52 

66 
54 

71 
56 

73 
60 

60 

*9 

56 
49 

63 
44 

65 
57 

69 
65 

68 
50 

65 
51 

71 
47 

62.5 
50.8 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

51 
32 

44 
33 

43 
3B 

43 
33 

51 
38 

67 
45 

63 
47 

71 
54 

78 

6  5 

76 
67 

75 
50 

51 
35 

61 
41 

73 
47 

76 
61 

75 
58 

76 
62 

78 
6- 

72 
62 

71 
52 

72 
58 

75 
52 

70 
51 

61 
45 

59 
48 

68 
52 

73 
58 

71 
56 

71 
47 

72 
47 

71 
48 

66.4 
49.9 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

MAX 
MIN 

72 
35 

39 
33 

47 
38 

42 
33 

43 
33 

56 
42 

65 
50 

58 
4  8 

66 
5  5 

72 
64 

71 
52 

54 
37 

57 

40 

62 

4  6 

71 
60 

68 
61 

74 
63 

76 
61 

75 
59 

74 
53 

67 
57 

72 

54 

73 
59 

69 

,9 

57 
49 

65 
49 

66 
55 

71 
49 

71 
49 

68 
46 

70 
47 

64.2 
49.3 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 
MIN 

45 
35 

43 
36 

43 
36 

43 
34 

55 
41 

68 

51 

58 
46 

71 
53 

77 
67 

75 
68 

69 

47 

50 
39 

61 
41 

71 
55 

70 
62 

76 
64 

77 
66 

78 
66 

70 
60 

66 

52 

74 

50 

73 
53 

68 
53 

55 
49 

61 
50 

66 
53 

72 
53 

72 
51 

70 
47 

72 
43 

73 
46 

65.3 
50.6 

UBERLIN  FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

69 

32 

37 
33 

40 
36 

39 
31 

41 
33 

57 
40 

64 
44 

5  8 
44 

69 
56 

76 
68 

76 
<1 

60 
35 

46 
36 

67 
44 

73 
59 

70 
63 

74 
65 

78 
66 

78 
59 

43 

53 

74 
SO 

73 
51 

71 
53 

57 
46 

57 
47 

59 
43 

69 
52 

71 
39 

74 
45 

74 

40 

75 

42 

64.2 
47.7 

ROCKEFELLER   WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

76 
37 

40 
35 

46 
39 

44 
34 

42 
34 

57 
40 

69 
50 

61 
49 

70 
58 

75 
65 

75 
55 

57 
40 

48 
39 

65 
45 

73 
62 

73 
61 

76 
60 

75 
64 

76 
66 

73 
53 

66 
53 

73 

52 

76 
63 

70 
50 

59 

50 

66 
48 

67 
55 

74 
60 

72 
51 

67 
49 

71 
5  2 

65.6 
50.6 

VERMILION  LOCK 

»           •  . 

MAX 
MIN 

MAX 

77 
39 

43 
38 

46 

40 

46 
33 

42 
34 

57 
41 

71 
38 

65 
52 

72 
57 

77 
66 

76 
58 

61 
41 

54 
39 

64 
46 

76 
58 

69 

60 

76 
62 

74 
63 

77 
67 

7? 
57 

67 
51 

71 
52 

76 
60 

68 
56 

64 

50 

6" 
49 

6' 
55 

72 
57 

72 
51 

70 
46 

66.4 
50.5 

SOUTH  CENTRAL 

06 

MIN 

MAX 
MIN 

CARVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

51 
39 

56 
39 

63 
42 

44 
34 

55 
40 

67 
49 

61 
49 

72 

48 

75 
61 

75 
63 

70 
51 

53 

40 

56 
41 

75 
49 

73 
55 

77 
56 

73 
65 

74 
58 

71 
57 

70 
53 

71 
44 

72 
48 

75 
62 

68 
54 

61 
53 

67 
55 

70 
52 

71 
58 

68 
53 

72 
48 

7  1 
5  7 

67.1 
50.5 

See  Reietenco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JANUARY 


Day  of  Month 


Station 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19  |  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


FRANKLIN   3  NW 
LAFAYETTE    FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW   I8FRIA   5  NW 

SOUTHEAST  09 
BDDTHVI LLE  WSO 
DIAMOND  *  NW 
DONALOSONVlLLE  3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
PARADIS  7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 

Saint  Bernard 
schriever 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAJC 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


67 
40 


78      46  64 


78  42  58 
38     38  41 


59  67 
48     53  58 


70  60  69 
44     43  55 


44  6B 

40  41 


78  69  66 
44      44  48 


76  66  70 
41     42  43 


41     43  55 


64     45  61 


62  60  70 
42     44  50 


66  70 
36  42 


44      44  44 


66  62 
39  39 


58 
46  55 


47  58 
40  46 


65  61 
39  43 


66  66 
40  40 


53     45  43 


48     55  68 


70  65  75 
56     52  57 


72  65 
49  48 


70 
53 


72  78 
55  54 


73 
52 


73  73  77 
46     48  66 


76  78 
62  59 


81  76 
69  64 


72  67 
55  48 


79  78  70 
66     57  39 


77     78  74 


78     77  70 


79  78  73 
67     67  44 


64     77  75 


62  63 
40  49 


54     53  54 


62  78  77 
49     54  64 


43     44  58 


76  78  78 
63     65  64 


78  78 
66  6B 


63     64  65 


76  76 
54  54 


54     53  54 


77  77  77 
61     63  64 


79 
65 


77  76 
63  64 


60     63  65 


77     76  79 


82     80  80 


75     70  76 


75  71 
54  44 


73  72 
54  50 


80  74  76 
68     60  48 


74  78 
61  67 


76     75  77 


76     80  76 


76 
58 


77  60  77 
49     67  64 


75  77  76 
56     66  64 


46     46  52 


73     83  84 


50     68  66 


69  75 
57  61 


70  72 
59  57 


70  71 
59  59 


70  72 
58  57 


62     54  50 


65     64     61  62 


75  70 
57  64 


77     68  77 


76  67 
59  60 


70  67  66  68 
54     54  54 


76  69 
67  59 


So*  Roloronc*  Notes  Following  Sl&tlon  Ind«X 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
JANUARY  197* 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  wi 
precipitation 

th 

ishine  | 

unset 

11 

c 

0) 

on  of 
mile 

Standard  of  T 
CENTRAL 

im  e 

CK 
CK 

a 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

o-„ 

o 

2.00 
and  oi 

Percen 
PossibI 

Result 
Direct 

Result 
Spee< 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

o 

o* 

6 

<o 

1.00- 

Total 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

7 

1.2 

7.7 

22++ 

2 

31 

94 

94 

81 

84 

5 

5 

3 

2 

7 

0 

22 

7.7 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

11 

2.1 

8.6 

18++ 

33 

26+ 

85 

87 

74 

74 

8 

2 

5 

4 

0 

2 

21 

8.0 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

9 

3.1 

11.0 

35++ 

30 

26 

93 

93 

81 

86 

6 

3 

4 

4 

3 

1 

21 

8.1 

N  0  MO  I S ANT  WSO  AP 

12 

2.6 

9.2 

29++ 

27 

26 

86 

88 

78 

80 

9 

5 

4 

2 

1 

2 

23 

23 

8.3 

SHRE VEPORT  WSO  AP 

4 

1.1 

7.3 

20++ 

28 

27+ 

91 

94 

83 

82 

4 

6 

4 

1 

5 

0 

20 

28 

7.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JANUARY  197« 


Station 

t 

1> 

Day 

of  month 

<D 
D> 

a 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

1  IN 

SAiNT  JOSEPH  EXP  STA 

MA) 

* 

4 

4< 

35 

<•! 

4< 

5( 

6( 

6( 

7. 

5, 

41 

5i 

61 

7 

7t 

72 

7 

6< 

6- 

7 

6! 

6; 

51 

5" 

63 

7< 

74 

71 

7C 

59.7 

M  I  h 

r 

3< 

41 

3 

3' 

y 

4i 

*: 

4< 

6( 

s; 

3< 

3: 

3( 

5i 

5" 

31 

6C 

* 

61 

4! 

4S 

5; 

51 

5C 

5( 

5< 

5< 

5C 

41 

41 

47.6 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day    OI  Monlh 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

15 

lb 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

,2°£ 

*       *  * 



NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

» 

* 

* 

• 

* 

.20 

.04 

* 

* 

.18 

.14 

• 

• 

.07 

.01 

.03 

.05 

.05 

.24 

.02 

.07 

.06 

.02 

- 

.01 

.00 

.06 

.15 

.12 

.05 

.13 

1.76B 

WIND 

74 

70 

71 

30 

26 

48 

37 

41 

49 

56 

71 

35 

22 

15 

27 

36 

66 

58 

60 

28 

31 

42 

79 

55 

29 

69 

51 

50 

19 

29 

1464 

*       *  * 

CENTRAL  05 

W00DW0RTH  STATE  FOREST 

EVAP 

.10 

.04 

.03 

.06 

.03 

.04 

.05 

.12 

.03 

.05 

.00 

.01 

.01 

.03 

.03 

.07 

.06 

.06 

.03 

* 

.12 

.11 

.00 

.07 

.10 

.11 

.13 

.03 

1  .668 

WIND 

77 

60 

46 

55 

27 

16 

36 

22 

35 

55 

51 

63 

38 

20 

26 

17 

18 

33 

36 

29 

15 

19 

* 

69 

46 

23 

42 

30 

23 

16 

17 

1064 

MAX 

60 

40 

36 

37 

40 

46 

53 

53 

65 

73 

74 

51 

42 

52 

76 

71 

70 

71 

75 

63 

69 

65 

63 

50 

51 

67 

65 

75 

67 

67 

59.6 

hin 

34 

32 

34 

32 

32 

35 

45 

44 

46 

65 

51 

36 

36 

35 

51 

59 

62 

63 

63 

56 

50 

50 

46 

46 

45 

51 

53 

47 

44 

44 

46.2 

*      *  * 

EAST  CENTRAL  06 

lSu  bEn-hur  exp  sta 

EVAP 

.24 

.09 

.19 

.03 

.36 

.11 

.02 

.00 

.15 

.07 

.11 

.13 

.05 

.05 

.06 

.06 

.09 

.09 

.01 

.15 

.24 

.10 

.23 

WIND 

194 

56 

53 

108 

59 

52 

66 

54 

61 

57 

106 

99 

90 

36 

32 

22 

29 

34 

50 

76 

38 

19 

25 

52 

70 

55 

49 

81 

38 

22 

8 

1793 

MAX 

84 

86 

60 

56 

56 

65 

62 

74 

68 

81 

82 

77 

65 

65 

74 

86 

78 

84 

77 

70 

74 

70 

71 

73 

76 

69 

75 

75 

72 

70 

74 

72.5 

MIN 

39 

39 

40 

36 

34 

40 

51 

51 

52 

66 

63 

42 

42 

44 

54 

62 

63 

64 

63 

59 

51 

50 

56 

62 

54 

53 

57 

58 

5* 

52 

49 

51.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LOUISIANA 
JANUARY  _14J74 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 
JANUARY  ISJj 


Day  of  month 


10    11     12    13     14     15    IS     17    18  19 


21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTHWEST 
SHREVEPO"T   WSO  AP 


CENTRAL 
ALEXANDRIA  WSO  Ap 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


See  Retorence  Nolea  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 

LOUISIANA 
JANUARY  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

A  Q  lj  tr  W  T  i    1  C 

ABbEVILLe 

0007 

07 

urnui  i  ink; 

V  E  RN I L 1  UN 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

CITY  JF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

uo 

ST  TAMMANY 

c 

3  u 

1  L. 

C  0 

Q  n 

03 

30 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

11 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAPIOES 

3 

31 

24 

92 

18 

120 

MIC 

MID 

C  H 

NATL  WFATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ROBERT  S.  MCCLENDON 

ANTIQCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

ASHl AND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

1  li 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

SOLOMON  G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CIT'.'  OF  BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

3 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

OH 

91 

19 

15 

81 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

□  cav/cd     c  I  DC     t  n  i  l  c  □ 

DtAVtR   FlRt  TUWEK 

0617 

05 

CV/AMPCl  Tmc 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LUU15IANA   FURE5IRY  COMM 

BEEKMAN  3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

91 

51 

107 

8A 

CLOSED  1/1/73 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

38 

92 

11 

200 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

MIC 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BODCAU  FIRE  TCWER 

0920 

01 

BOSSIER 

11 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

BA 

H 

CROWN  ZELLERBACH  CORP 

BOQTHVILLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUNK  I E 

12B7 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8A 

8A 

8A 

C  H 

L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 

CARVILLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CHATHAM 

1703 

02 

J ACKSDN 

11 

32 

19 

92 

27 

180 

8A 

8A 

H 

GUY  E  TRAYLOR 

CLINTDN 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

9  1 

01 

180 

5P 

8A 

C  H 

KENNETH  M.  CAIN 

COCODRIE 

1929 

09 

TERREBQiMNE 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8A 

8A 

INACTIVE  7/29/66 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

11 

31 

31 

92 

43 

90 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  7/19/73 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

3A 

H 

WILLIAM  R.  QTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

11 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

RUBY  V.  ALLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C  H 

ST  JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

H 

RICE  EXPERIMENT  STA 

CURTIS  1  SSE 

2235 

01 

BDSSIER 

11 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

c 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

DE   QUINCY   4  N 

2361 

07 

bEAUKEGAKU 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

9A 

H 

LA    v-JKK    AINU     I  IN  U  jL" 

DE  R I  DDE  R 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8  A 

8  A 

H 

CITY  WATER  PLANT 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PL AQ  PARISH  EXP  STA 

DONAL DSONV I L L E  3  E 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

CF   INDUSTRIES/  INC 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

CAL-KRAFT  PAPER  CO 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C  H 

TRUCK L I NE  GAS  CO. 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

RDYNE  H.  FONTENOT 

FARMERVI LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H.   W.   THURSTON^  JR. 

FRANKLIN   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL   LA.   ELECTRIC  CO 

FRANKL INTON  3  SW 

332"? 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

11 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

I   A  c  n  1  1  d  r  u  n     DAD  !  CM     QbJCD  r\ 

GLOSTER  1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

1 1 

32 

1 2 

93 

50 

255 

7  A 

MARGARET  E.  JAMISON 

GONZALES 

3699 

09 

ASCENSION 

S 

30 

14 

90 

54 

10 

C 

NATIONAL  WEATHER  iERV 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCH  I TUCHfc  S 

11 

31 

25 

92 

54 

360 

5P 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

WALLACE  DESADIER  JR. 

GRAND   ISLE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

14 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS.   LAURA  L.  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

11 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

LA  FORESTRY  COMM 

HACK8ERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HANNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

11 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HARRISONBURG  LOCK  NO  2 

4100 

05 

CATAHOULA 

9 

31 

47 

91 

49 

60 

8A 

C 

INACTIVE  4/6/72 

HAYNE S V  I LLE  2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

11 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C.  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

1? 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

11 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

11 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C.  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8A 

8A 

H 

USDA-SUGARCANE  FLD  STA 

JEANEPETTE   ExP  STA 

4674 

oa 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

USDA  G  LSU 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION  E  BLANCHARU 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

C 

NALT  WEATHER  SERVICE 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

11 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JDNESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNKLINE  GAS  CO 

KEITHVILLE 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4659 

ue 

TANGIPAHOA 

e 

30 

56 

90 

31 

216 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

n 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

rOTINTY 
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LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 
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(SEE  NOTES) 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

C 

3  0 

1  3 
1  " 

Q  9 
"  c. 

U  1 

c 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

LAFAYETTE   FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

y  A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

1    A  V  C     ("LJADlCC     0  M 

L  A  K.  b    inAKLtb    c.  IN 

1  t 

oi 
\>  i 

CALCASIEU 

4 

30 

1 5 

93 

1 1 

5 

8  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINFERS 

1    A  1/  C     C  LI  A  D  1   CC     ucn  AD 

LAKE    CnAKLtb    W  b  U    A  r 

CATC 
IB 

( I  7 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

9  3 

1  3 
i 

MID 

MID 

[ 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PKDVIUENCt 

5  09  C 

n  1 

EAST  CARROLL 

g 

49 

9  1 

1  9 
1  £ 

1 

O  A 

8  A 

C.   R.  EVANS 

LttbVILLt 

1 1  u 
u  t 

VERNON 

1  7 

3  ^ 

09 

93 

1  A 

8  A 

8  A 

r 

L 

JAMES   M.  MILLER 

1  flTAMCDnDT     A  CMC 

L  UO  AIN  b  r  UK  1    *♦    t  IN  t 

GET? 

n  l 

DE  SOTO 

1  5 
1  £ 

3 1 

59 

9  3 

5  7 

J1  A 
L  1U 

5  P 

5  P 

f 

u 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

L  Unb  V  i  LLC 

5  5  84 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

it 

93 

1  4 

114 

7  A 

JOSEPH  R  SHAW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

06 

E  BATON  ROUG 

q 

30 

22 

9  1 

10 

2 1 

8  A 

8  A 

8  A 

LSU  AGR1   EXP  STATION 

MAMOU  4  S 

LOC9 

US 

EVANGEL  I NE 

7 

3  0 

%  u 
o  ** 

Q,  7 

£  0 

7  K 

5  r 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELO  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

SA 

H 

ROBERT  R.  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8  A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSVILLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

3  A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

0 1 

RED  RIVER 

I  J, 

32 

06 

93 

14 

270 

Q 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

30 

4  i 

9  1 

45 

3C 

8  A 

8  A 

H 

MRS  RUTH  T  HERBERT 

MERMENTAU 

6142 

07 

ACADIA 

7 

30 

j.  l 

92 

35 

16 

8  A 

RAYLN  FALL 

MINDEN 

6244 

0 1 

WEBSTER 

1 1 

32 

36 

93 

1 8 

250 

8  A 

8  A 

H 

W.   G.  SPARKMAN 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

7A 

THOMAS  V.  BURNITT 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

M  I  D 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACHITA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

C 

CITY  OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

11 

5 

8A 

8A 

c 

U.S.   CORPS  UF  ENGRS. 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

46 

93 

05 

130 

5P 

5P 

c 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S.   RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF  WSD  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

5 

29 

57 

90 

05 

M  I  D 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MI  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS   AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

r 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MI  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

o 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

B 

29 

57 

90 

08 

22 

M I  [ 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

ORLEANS 

6 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

3 

29 

59 

90 

01 

10 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

K 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

Q4 

12 

MIC 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  META  I R  I  E 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MIC 

N.   0.   SWG.   AND  WTR.  BD. 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

41 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COUP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4 1 

103 

7A 

LEONARD  A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

68&6 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

9  1 

23 

1  U 

8A 

J   D  SANFORD 

OAKNQL I A 

6911 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

5  9 

7  ^ 

PERCY  E.  DREHER 

QBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

l  P 
1  r 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

g 

3 1 

00 

Q  1 

r  u 

A  A 

Q  A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

52 

92 

16 

100 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HAROLD  L.  BAQUE 

PARADIS  7  S 

709o 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

4  P 

4  P 

R.   MELANCON,  JR. 

PEARL   RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

3C 

8/ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

30 

42 

9  0 

ion 

1  r 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

1 1 

32 

54 

^  1 

A  A 
0  A 

8/ 

H 

LEON  SANDERS*  JR. 

QUARANTINE 

7572 

0<j 

PLAQUEMINES 

a 

29 

1 3 

89 

1  A 
1  o 

E 

R  A 
OA 

Q  A 

H 

DELTA  NAT  WILDLIFE  REF. 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  B APT 

g 

30 

04 

9  0 

34 

1 2 

£J  A 

o  A 

8A 

H 

GDDCHAUX  SUGAR  REF  CO 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

O,  7 

4  V 

4 

0  A 

o  A 

8A 

c 

LA  WLULF  C  FISH  CJMM 

RODESSA 

795  0. 

CADDO 

1  1 

D  C 

3  0 

9  4 

00 

200 

7A 

MRS.   JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE   EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

r 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 

ST  FRANC ISVILLE  *  SF 

8137 

06 

W  FELICIANA 

e 

30 

43 

91 

18 

60 

5P 

5P 

INACTIVE  9/14/73 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

U3 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE    LA   FXPERIMENT  STA 

Ilk       L>M      L  A~  b><  1  1  'Lll  1        -J    '  W 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

51 

92 

16 

50 

r 

CENTRAL   LA.   ELECTRIC  CO 

SCHR IFVER 

8295 

OS 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

15 

6P 

6P 

H 

CONRAD   M  LEBLANf 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINCTUN 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

11 

32 

28 

93 

49 

254 

MIC 

MIC 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

7A 

MRS  CARMFN  R  RABAL A  I S 

SIMPSON  10  F SE 

8515 

04 

VERNON 

4 

31 

13 

92 

50 

220 

7A 

CLOSED  7/1/73 

SINGER 

8519 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

39 

93 

25 

150 

8A 

REV.   BOBBY  N.  PARISH 

SLAGLF 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

92 

08 

300 

8A 

JOSEPH  R  HUDGENS 

SLIDELL 

853? 

06 

ST  TAMMANY 

S 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

SA 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

JACK  N.  HULLIS 

5PRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

11 

33 

00 

93 

27 

240 

7A 

c 

A.   D.  MATLOCK 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STERLINGTON 

373'5 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

6C 

8A 

LA  POWER  6  LIGHT  CO 
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SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30   5  1 

93 

01 

175 

7A 

MISS  NETA  A.  TURNER 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30  14 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32  24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

5 

29  47 

92 

12 

14 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  I  DA  L I  A  NO  2 

9357 

05 

CONCORD  I  A 

8 

31  35 

91 

20 

60 

8A 

C 

V I  DAL  I A  FIRE  DEPT 

WESTDALE  3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

11 

32  08 

93 

30 

140 

7A 

7A 

H 

ABSOLUM  P.  DILL 

WINNFIELD  2  W 

9803 

0  2 

WINN 

11 

31  56 

9  2 

41 

160 

6P 

7A 

C  H 

ESTES  B.  BOZEMAN 

W I  NNSBORQ 

9806 

03 

FRANKLIN 

9 

32  09 

91 

42 

80 

8A 

8A 

C  H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

W I  NONA  FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

11 

32  02 

92 

39 

220 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

31  08 

92 

28 

90 

9A 

9A 

9A 

H 

LA.   FORESTRY  COMM 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  ^"^^"^"^"oj'lhif  S?It ' 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    HOURLY  PRECI PITA1 ION  DA1A     lor  tnis  state. 

DIMENSIONAL  UNITS  -  Unless  otherwise  1  ndlca  ted  di -nsional  un  its  used  in  this  bulletin  are:  ^J^^^rS^?"  *?o  "SuSplementa^at^table  "H 
«f™d  in^gureslre'tens  ofdegreel  ^Relultant  wind-fT  the'vector'sum  of  wind  directions  anS  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME*     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  ^vll -ht  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA        ,  For  thes"  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipitation"  ta 

"Sa,"  Temperature"  table     "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  th 


table 
the  24 

hours^ending  at  time  of  observation. 

FV4PORAT10N  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 


"        "      Max  and  Mm  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan.  „p       «  , ,       H  snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 

^fy§g^Semeuts\^  ToTsTcctsTyt  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL  *     Entries  of  snowfall   in  the   "Monthly  Summanzed  Data"  table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,   and  in   the   "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data   for  January  1953. 

STATION  NAMES;      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

CORRECTIONS:      Published   in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown, 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 

are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTR A I N     7-MERMENTAU     8-MISS I  SSI PPI 
9-0UACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLI MA TO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 

Asheville ,  N ,   C.   28801 .       Attn :  Publications. 


«^n"yC.S?errishevliL?"o^!;^^U1S!;tiM8SLthe  Natl°nal  °CeaniC  AtmOS>her-  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
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24 

25 

358 

Q 

3 

4 

.  30 

1  .  08 

2 

.0 

0 

6 

1 

H ACKBE  RR Y  8  SSW 

64 

4M 

48 

OM 

56 

2  .  1 

75 

15  + 

34 

25 

235 

0 

0 

1 

'  7 

-    2  .  64 

.  77 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

JENNINGS 

67 

i 

46 

'1 

57 

. 

1  . 6 

78 

14 

28 

26  + 

237 

0 

0 

4 

2 

.-  3 

-  2  .  94 

1  .00 

2 

.0 

0 

1 

2 

] 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

64 

46 

OM 

55 

1  M 

.  6 

3  1 

276 

□ 

. 

0 

3 

:  4 

-   1  .  66 

1.18 

16 

.0 

Q 

4 

3 

1 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

66 

. 

45 

0 

55 

E 

.  5 

77 

1  4  + 

29 

26 

272 

: 

. 

3 

.58 

1  .  97 

.0 

0 

! 

2 

OBERLIN   FIRE  TOWER 

67 

3 

43 

6 

65 

5 

81 

3 

26 

26  + 

277 

2 

.  76 

7 

.  0 

0 

ROCKEFELLER   WL  REFUGE 

65 

6 

47 

! 

56 

77 

15  + 

3  1 

26 

249 

0 

0 

2 

2 

4C 

1  .  05 

2 

.  0 

0 

3 

1 

VERMIL ION   L  OCK 

64 

B 

43 

7 

54 

3 

78 

3  + 

27 

27  + 

307 

Q 

3 

0 

1 

: '. 

.  38 

22 

.  0 

0 

( ■ 

0 

DIVISION 

54 

g 

5 

2 

B  ' 

-   1  .82 

.  0 

SOUTH   CENTRAL  08 

CARVILLE   2  SW 

67 

5 

44 

J 

55 

8 

1  .  0 

78 

2 

29 

26 

259 

0 

0 

2 

3 

2  1 

-    1  .  74 

1  .  35 

2 

.0 

0 

5 

< 

2 

FRANKL IN    3  NW 

67 

: 

44 

i 

66 

.  3 

77 

1  4  + 

2  7 

26 

267 

0 

' 

D 

4 

i  7 

.67 

3.24 

2 

.  0 

0 

1 

LAFAYETTE   FAA  AP 

67 

□ 

44 

-> 

56 

D 

1  .  3 

80 

: 

29 

26 

27  1 

D 

□ 

! 

0 

4 

67 

.  03 

3.18 

6 

.  0 

0 

2 

1 

MORGAN  CITY 

67 

45 

2 

56 

1 

.  7 

77 

7  + 

34 

27  + 

255 

0 

□ 

J 

0 

1 

-  3.5? 

.  47 

8 

.  0 

0 

6 

0 

0 

NEW    IBERIA    5  NW 

67 

43 

M 

55 

.  M 

79 

3  + 

27 

26  + 

286 

□ 

0 

5 

0 

3 

1  .  33 

16 

.  0 

0 

"* 

2 

DIVISION 

55 

'e 

.  4 

3 

1  ! 

-  1.31 

.  0 

XXX 
SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

66 

: 

48 

^ 

57 

! 

7  7 

1  4 

34 

27 

231 

0 

D 

1 

04 

.  59 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIAMOND    4  NW 

68 

; 

44 

8 

56 

5 

79 

14  + 

26 

27 

25  1 

j 

0 

3 

!.i 

8  9 

.  54 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

DQNALDSONVILLE   3  E 

70 

H~ 

46 

6M 

58 

'M 

2.2 

80 

15  + 

30 

27 

184 

[ 

0 

s 

0 

2 

h3 

1.05 

3 

.  0 

0 

' 

2 

GALLIANO 

68 

J 

45 

7 

57 

! 

77 

4 

3  1 

10  + 

22  I 

0 

4 

9  □ 

.  42 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

HOUMA 

69 

0 

43 

6 

56 

3 

-  1.4 

78 

1  4  + 

28 

26 

254 

0 

4 

0 

1 

12 

-    3  .  49 

.58 

1 

.  0 

0 

3 

1 

0 

NEW  ORLEANS   MB  I   WSO   AP  R 

67 

6 

44 

2 

55 

3 

.3 

79 

6 

24 

27 

274 

0 

0 

3 

0 

5 

53 

.  7  1 

3  .  75 

2 

.  0 

0 

6 

2 

1 

NEW  ORLEANS   AUD   WSO  CI  R 

67 

47 

2 

57 

1 

79 

1 

33 

27 

242 

] 

0 

0 

0 

3 

34 

1  .80 

2 

.  0 

0 

6 

2 

1 

PARADIS   7  S 

68 

9 

45 

E 

57 

3 

78 

6  + 

23 

26 

244 

) 

0 

□ 

1 

67 

-  3.60 

.  47 

2 

.  0 

0 

7 

□ 

0 

QUARANTINE 

62 

•) 

48 

55 

2 

72 

7 

39 

26  + 

269 

c 

0 

0 

0 

1 

95 

.  56 

1 

.  0 

0 

6 

1 

0 

RESERVE 

66 

5 

43 

0 

54 

a 

.  4 

76 

7 

28 

26 

289 

0 

4 

0 

6 

61 

1  .  30 

3  .  60 

3 

.0 

0 

7 

5 

1 

SAINT  BERNARD 

71 

7 

46 

3 

59 

D 

83 

3  + 

28 

27 

212 

0 

0 

3 

□ 

1 

29 

.51 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

SCHRIEVER 

69 

8 

46 

3 

57 

6 

.9 

80 

14  + 

29 

27  + 

234 

0 

0 

4 

0 

1 

84 

-    3  .  43 

.82 

2 

.  0 

0 

l. 

1 

0 

DIVISION 

66 

9 

.2 

2 

.  43 

-  2.37 

.  0 
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DAILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


5    6     7    8  9 


10  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


NORTHWEST  0 

ooDCftu  f IRC  Touee 

CQTTQN  VALLEY 

CURTIS  1  SSE 
GLOSTER  ]  u 

GREENWOOD    FIRE  TQWER 

HANNA    3  4 
MOSS TON 

keithville 
«ORan 

lqganspqrt  4  ene 
mansf iel  0  3  wsw 

MINOEN 

PL  A  IN  DEALING 
ROOESSA 

SHREVEPORT  WSO  AP 


NORTm  CENTRAL  0 

ANTIQCH  F  IRE  TOWER 
BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 

FARMERV ILLE 
HAYNESVILLE   2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 


.MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON-L  A    TECH  UNIV 
SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 
STERL  INGTQN 


NORTHEAST 
BASTROP 

EPPS  6  W 

LAK.E    PRO v  IOENCE 

OA«  GROVE 

SAINT    JOSEPH  EXP 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 


LEESVILLE 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP. 
SLAGLE 


CENTRAL  05 

Alexandria 
alexandria  wso  ap 

BE AvER  F IRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BUNK (E 

EUN ICE 

GRAND  COTEAU 
MINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  *  S 

MAHKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  S  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 
SirrtSPORT 
vIOAL IA  NO  2 
WOODWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 

ABITA  SPRINGS  F  IRE 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

BQGALUSA 

CL inton 

COVINGTON   4  NNW 
FRANKL INTON   3  SW 
GREENSBURG 
GREENWCLL  SPRINGS 


LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNQL  I A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GHOvE  fire  TOWER 

SHERIDAN  f  IRE  TOWER 

SL IOELL 

SPRINGVILLE    FIRE  TOMER 


5.21 
6  .  6£ 
5.6C 

s  .ee 


2.00  .02 
2.67 


1  .02 
2.09 


3€E  REFERENCE   MOTES  FOLLOMINO  STATION  INQEi 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE  QUINCY  4  N 
OE   R  I  ODE  R 
EL  IZABETh 

HACKBERRY  8  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN  8  S 

KINDER  3  W 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LONGVILLE 
MERKNTAU 
MI T T IE  2  SE 

3AK0ALE 

OBERL IN  F IRE  TQWER 
ROCKEFELLER   UL  REFUGE 
SINGER 

SUGARTQUN 

SULPHUR 

vERMIL ION  LOCK 

SOUTH  CENTRAL  08 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CAR v IL LE   2  SW 
FRANK  L  IN    3  NW 
JEANERETTE    EXP  STA 
LAFAYETTE   FAA  AP 

MORGAN  CITY 
NEW    IBERIA  5  NW 

SOUTHEAST  09 

BOOTH v ILL E  USQ 

DIAMOND   1  NW 

DQNAL DSON v IL L E   3  E 

GALL IANO 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MO  I    WSO  AP  R 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI  R 
NEW  ORLEANS  ALGIERS  R 
NEW  ORLEANS  CITRUS  R 

NEW  ORLEANS  OUBLIN  R 
NEW  ORLEANS   JEFFERSON  R 
NEW  ORLEANS   JOURDAN  R 
NEW  ORLEANS   LONDON  R 
NEW  ORLEANS   METAIRIE  R 

PARAOIS   7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 

3  .  36 

3.  IS 
4.5? 

1  .31 
2.2: 

2.85 

3.  1' 

3.4: 

3.8? 

2  .  41 
5  .9  = 
3.0  = 

3.41 
2.6' 

2  .4C 

1 .  9; 

3  .  5! 

4.6C 
1  It 

2.56 
3.21 
4.1' 

2.  19 
4.61 

1  .35 
3.6' 

1  .0' 
.89 

2  .  99 
.9C 

l.XS 

3.3' 

s.s: 

3.3' 
3. SI 

4.  29 

4  .  4' 

3.09 
4.8' 
6.3< 
6.  16 

1  .61 
1  .95 
6.61 
1  .29 
1  .8' 

1  .  46 
.89 

i.oe  .03 

.01  .04 

.36  .OS 

.70 

.16  .13 
T         .  12 
.23 
2.21  .OS 
.41 

1  .07 
.62 

.03    1.05  .08 
.01 

T  2.09 

.15     .19  .02 

.02    1.15  .20 

3  .24  T 

.05  .34 

.10  .17 
1  .  04 

.01  .59 
.02  .05 
.66  1 . 05 

.  42 

.58  T 

1  .80 
.02  3.75 

1  .80 
2.10 

2  .  39 

2.46 
1  .61 
3.35 
4.06 
4.00 

.12  .47 
.56  .47 
.09      .50  3.60 
.03 

.82 

.03 
.01 

.  12 
.  33 

.  02 
.  05 
-05  .20 
.  40 

.08 

T        1  .97 
.31 

.  70 

.90 
.  32 

.  24 

.  ID 

.02 
.01 

T  3.18 

T 

.  18 

.  16 

.  02 
.06 

.26 
07 

.  10 
.  10 
IS 

.  19 

.80  .01 
.57 

.99  .03 
.  28 

.60 

.  98  T 

1 . 20  .05 

.65  .03 
2.00 
.66 

-47  ,02 
.  76  T 

.32  .01 

.60  T 
.20  T 

.60  .04 

I  .22  T 
.  15 
.  72 
.  12 

.31  .47 
.  18 

.04  .09 
.  69 

.91  T 
.  69 
.81 

1  .02 

1  .08 

.  73 

.63 
1  .  43 
1.31 

.43  .12 
.12     .32  .01 
.76  .66 
.51  .02 
.  30 

SEE  REFERENCE 

.02 

.02  .02 
.91 

1  .  47 

*  1 

.39 
.55 

.03  .56 
.  29 

T  .38 
.29 
.  26 

.  32 

.  45 

.  26 
.35 
.55 
.49 

.20 

NOTES  FOLLOtilNO 

.  72 
1  .  05 

.65 

.79  .02 

.  06 

1  .25 
1  .  18 

.  19 

-  48 

1  .26 
.60 

.60 
.22 
.  84 
.62 
1  .50 

1-16 
.22 

48 

.  10 

.  46 

.  15 

1  .  33 

1  .00 
.  10 
.07 

.01 
.01 

.  12 
46 

.  12  T 
STATION  INGE* 

.25  .02 

65  T 
.70  .03 

.03  01 
.21 

.  15 
.  08 
.  34 

.19  .10 
01 

.07  .07 
1  .09 

.  36 

.03  .10 
.03  .12 

.  22 

.20  .06 
54  .12 

.  05 

.21  .17 
.13  .19 

.16  .13 
.40  .10 

.10  .10 
.22  .16 
.15  .06 
05  .19 
.07  .14 

.  16 
.28 
.  15 
.  23 

.10  .30 

.36 
.  05 

.55 

.21 

.  35 
.05 
.28 

.26 

.57 
.  13 
.65 

.27 

.09 
.62 
.35 

.30 
.  38 

.05 

.  12 

.  16 
.53 

.03 

.  10 
.30 

.25 
.04 

-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
d 

K 

<x 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  * 

NQRTHUEST 

□  i 

COTTON   VAL  LEY 

MAX 

76 

74 

78 

60 

65 

62 

74 

42 

44 

56 

64 

66 

73 

76 

70 

55 

5  1 

64 

59 

69 

72 

65 

53 

63 

17 

17 

59 

62 

62 

1 

MI  N 

16 

50 

44 

31 

31 

31 

39 

33 

30 

24 

24 

29 

36 

61 

55 

47 

33 

33 

19 

36 

45 

39 

31 

31 

21 

23 

23 

31 

36 

l 

LGGANSPQRT   4  ENE 

MAX 

79 

81 

62 

67 

63 

77 

59 

47 

54 

66 

69 

75 

79 

77 

66 

52 

66 

66 

66 

75 

74 

57 

67 

66 

50 

60 

62 

75 

67 

2 

MIN 

43 

6  3 

40 

2  7 

31 

38 

37 

28 

25 

21 

27 

35 

55 

58 

46 

46 

32 

46 

16 

32 

42 

31 

29 

36 

21 

22 

30 

51 

37 

2 

MINOEN 

MAX 

78 

75 

81 

61 

65 

64 

76 

48 

46 

54 

65 

68 

73 

75 

69 

59 

50 

65 

60 

64 

72 

65 

55 

63 

15 

11 

59 

61 

62 

9 

MIN 

45 

67 

45 

32 

32 

39 

38 

32 

27 

26 

26 

35 

42 

61 

55 

46 

34 

34 

16 

42 

42 

37 

32 

33 

21 

21 

26 

31 

37 

1 

PLAIN  DEALING 

MAX 

77 

6  ."< 

77 

59 

64 

63 

70 

41 

43 

52 

65 

66 

74 

78 

68 

65 

50 

65 

68 

61 

72 

63 

51 

64 

17 

17 

59 

63 

6  1 

MIN 

i. 

51 

42 

29 

30 

35 

36 

31 

23 

24 

25 

32 

41 

60 

53 

45 

32 

32 

16 

37 

41 

36 

28 

29 

22 

22 

23 

31 

35 

0 

SURE VEP0RT   USO  AP 

MAX 

76 

8  1 

61 

64 

64 

76 

42 

45 

55 

67 

67 

75 

78 

69 

63 

51 

66 

60 

61 

76 

65 

56 

66 

53 

19 

61 

65 

77 

61 

0 

MIN 

45 

51 

36 

30 

35 

40 

37 

27 

27 

25 

32 

43 

59 

60 

50 

37 

32 

46 

11 

42 

43 

33 

29 

34 

27 

21 

35 

51 

38 

1 

UESTDALE   3  SW 

MAX 

77 

7  '! 

80 

61 

64 

63 

77 

44 

47 

55 

65 

66 

73 

71 

73 

66 

50 

65 

61 

64 

73 

66 

56 

63 

50 

17 

60 

65 

63 

6 

XXX 

MIN 

43 

60 

46 

31 

31 

35 

4C 

33 

24 

25 

26 

29 

41 

61 

58 

48 

34 

32 

15 

39 

39 

38 

31 

33 

21 

23 

23 

30 

36 

6 

NORTH  CENTRAL 

..■ 

BIENVILLE   3  NE 

MAX 

76 

81 

6  G 

65 

64 

77 

46 

45 

54 

65 

67 

73 

76 

73 

62 

64 

66 

64 

63 

73 

68 

58 

65 

53 

18 

58 

61 

76 

61 

l 

MIN 

5  0 

68 

38 

31 

39 

46 

36 

29 

26 

25 

34 

43 

55 

60 

54 

37 

32 

42 

10 

37 

43 

36 

30 

33 

22 

25 

33 

50 

38 

7 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

79 

76 

32 

57 

63 

55 

78 

43 

44 

54 

65 

63 

73 

77 

75 

59 

5  2 

63 

6  l 

62 

70 

69 

55 

64 

50 

16 

60 

67 

63 

3 

MIN 

44 

54 

48 

30 

31 

33 

40 

33 

26 

25 

26 

31 

43 

58 

56 

46 

34 

37 

16 

35 

39 

10 

30 

31 

26 

22 

21 

32 

36 

1 

CHATHAM 

MAX 

79 

78 

b; 

60 

65 

65 

60 

44 

46 

55 

64 

65 

64 

72 

69 

56 

65 

53 

19 

59 

66 

63 

7 

MIN 

36 

52 

46 

30 

30 

31 

40 

33 

24 

24 

25 

29 

36 

57 

55 

45 

33 

38 

12 

34 

36 

36 

29 

31 

21 

21 

22 

29 

31 

6 

FARMER V  IL  L  E 

MAX 

77 

BO 

80 

63 

63 

76 

73 

45 

55 

63 

64 

72 

75 

75 

62 

52 

63 

63 

63 

69 

67 

67 

61 

63 

17 

58 

66 

75 

65 

8 

MIN 

45 

63 

45 

32 

38 

58 

38 

32 

26 

24 

31 

40 

57 

60 

50 

44 

33 

43 

60 

36 

66 

10 

31 

44 

25 

28 

35 

53 

11 

1 

HOMER   EXP  STATION 

MAX 

74 

74 

78 

59 

>-  b 

63 

74 

4  1 

4t 

5  1 

63 

6  1 

72 

16 

58 

61 

MIN 

46 

b  t. 

43 

29 

33 

56 

36 

30 

24 

22 

28 

36 

44 

60 

53 

44 

30 

31 

17 

36 

44 

37 

33 

35 

21 

22 

30 

37 

36 

5 

MONROE   FAA  AP 

MAX 

76 

79 

63 

61 

63 

60 

47 

42 

54 

61 

E  :"! 

72 

76 

74 

60 

52 

61 

61 

61 

69 

68 

56 

61 

52 

13 

55 

66 

77 

62 

8 

MIN 

46 

60 

37 

33 

36 

47 

34 

3  1 

25 

27 

36 

39 

55 

60 

50 

45 

37 

45 

12 

39 

45 

39 

32 

34 

26 

25 

33 

51 

39 

7 

MONROE  CITY 

MAX 

78 

81 

8  I 

61 

64 

HQ 

75 

45 

54 

63 

64 

73 

77 

76 

72 

53 

61 

60 

62 

66 

66 

68 

63 

62 

19 

55 

66 

76 

66 

3 

MIN 

46 

66 

47 

34 

41 

58 

38 

34 

26 

29 

37 

40 

53 

60 

51 

44 

37 

44 

19 

39 

54 

10 

31 

44 

28 

26 

31 

52 

12 

1 

RUSTQN-L  A    TECH  UNIV 

MAX 

78 

74 

79 

57 

63 

67 

79 

42 

45 

54 

64 

63 

73 

76 

74 

60 

50 

64 

60 

62 

7  1 

>  I 

55 

63 

50 

17 

68 

66 

62 

9 

MIN 

48 

57 

46 

31 

36 

39 

38 

33 

25 

26 

25 

39 

49 

6  1 

55 

45 

33 

35 

19 

37 

36 

38 

30 

38 

21 

21 

30 

13 

38 

2 

UINNFIELO    2  W 

MAX 

78 

8  1 

73 

64 

66 

78 

65 

46 

55 

63 

67 

7  3 

77 

74 

68 

6  1 

67 

61 

61 

73 

69 

67 

65 

58 

19 

59 

66 

75 

66 

S 

X                 X  X 

MIN 

44 

47 

31 

32 

58 

39 

35 

24 

25 

30 

32 

5  1 

62 

56 

48 

34 

39 

50 

34 

56 

11 

29 

43 

25 

21 

26 

52 

10 

3 

NORTHEAST 

■  ■  a 

BASTROP 

MAX 

76 

8  1 

58 

6  1 

6  3 

'9 

5B 

41 

54 

73 

76 

75 

6  1 

53 

63 

61 

62 

70 

70 

68 

63 

62 

18 

55 

67 

75 

61 

3 

MIN 

51 

55 

45 

32 

36 

48 

31 

32 

27 

27 

42 

53 

61 

50 

43 

35 

44 

50 

33 

38 

11 

32 

44 

25 

25 

3  l 

13 

39 

e 

EPPS  6  u 

MAX 

75 

75 

75 

48 

58 

6  5 

75 

42 

40 

54 

60 

59 

70 

74 

73 

62 

54 

62 

63 

62 

70 

71 

56 

60 

19 

13 

51 

65 

61 

2 

MIN 

48 

51 

30 

31 

37 

31 

27 

28 

29 

38 

41 

51 

55 

42 

35 

40 

17 

38 

45 

12 

31 

37 

26 

23 

26 

33 

37 

3 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

74 

74 

76 

47 

57 

65 

75 

1  1 

38 

52 

56 

58 

69 

72 

73 

58 

54 

60 

62 

63 

68 

70 

55 

60 

50 

12 

51 

61 

60 

2 

MIN 

46 

4B 

44 

32 

34 

46 

38 

32 

26 

29 

38 

38 

60 

55 

S4 

43 

35 

42 

16 

39 

45 

12 

35 

38 

26 

21 

30 

36 

39 

1 

SAINT    JOSEPH    EXP  STA 

MAX 

75 

75 

75 

52 

56 

67 

71 

42 

38 

53 

58 

60 

68 

74 

71 

58 

52 

61 

61 

63 

71 

71 

55 

61 

53 

13 

55 

65 

61 

1 

MIN 

44 

56 

52 

31 

32 

4G 

41 

32 

27 

29 

26 

34 

42 

52 

57 

47 

40 

42 

15 

40 

45 

13 

36 

38 

29 

21 

27 

33 

38 

8 

TALLUL AH 

MAX 

77 

75 

76 

47 

56 

67 

75 

40 

38 

53 

53 

58 

62 

75 

76 

68 

53 

61 

61 

63 

70 

72 

55 

61 

50 

11 

52 

66 

60 

MIN 

43 

48 

47 

30 

30 

39 

38 

32 

23 

27 

28 

33 

37 

55 

57 

40 

33 

38 

11 

37 

43 

12 

31 

38 

27 

2  1 

25 

31 

36 

1 

WINNSBORO 

MAX 

78 

75 

50 

60 

65 

74 

4  1 

41 

55 

61 

62 

70 

75 

72 

58 

52 

62 

61 

65 

70 

72 

55 

60 

56 

11 

19 

61 

61 

MIN 

43 

55 

49 

30 

31 

41 

39 

33 

28 

28 

28 

33 

41 

57 

57 

45 

36 

40 

16 

38 

42 

1 1 

33 

35 

27 

21 

26 

31 

37 

8 

WEST  CENTRAL 

□4 

ASHLAND   2  S 

MAX 

76 

72 

80 

60 

62 

65 

78 

46 

45 

53 

63 

65 

73 

75 

66 

62 

54 

65 

62 

7  1 

70 

66 

58 

63 

10 

17 

57 

65 

62 

MIN 

36 

55 

42 

28 

26 

35 

4:. 

32 

21 

22 

23 

32 

33 

55 

60 

45 

30 

32 

16 

39 

44 

3  7 

28 

30 

11 

31 

9 

CONVERSE 

MAX 

70 

79 

62 

64 

67 

65 

79 

47 

48 

57 

67 

66 

74 

78 

72 

67 

53 

68 

63 

67 

67 

68 

68 

66 

51 

5I 

60 

61 

65 

a 

MIN 

38 

59 

42 

30 

29 

35 

40 

32 

24 

23 

25 

30 

36 

61 

6  1 

46 

32 

35 

19 

36 

45 

38 

29 

32 

20 

20 

25 

36 

36 

0 

GORUM  FIRE  TQUER 

MAX 

78 

63 

79 

63 

6  1 

76 

73 

46 

59 

66 

68 

72 

77 

73 

72 

63 

65 

64 

66 

72 

66 

60 

65 

73 

68 

6 

MIN 

54 

62 

45 

34 

40 

60 

39 

32 

25 

30 

3  9 

52 

5  7 

50 

13 

0 

LEESVILLE 

MAX 

80 

77 

63 

65 

66 

66 

76 

45 

48 

58 

( 

70 

74 

76 

75 

67 

56 

68 

65 

67 

74 

70 

69 

65 

51 

52 

60 

61 

66 

0 

MIN 

37 

63 

46 

31 

31 

34 

41 

35 

27 

27 

28 

3  1 

36 

53 

63 

47 

35 

37 

19 

37 

41 

11 

30 

33 

21 

23 

21 

31 

37 

1 

MANY 

MAX 

77 

'H 

80 

62 

64 

64 

77 

47 

45 

66 

64 

67 

74 

78 

73 

66 

54 

67 

65 

63 

74 

70 

55 

59 

17 

18 

58 

MIN 

36 

62 

45 

29 

29 

33 

39 

33 

23 

24 

29 

30 

35 

59 

62 

46 

32 

36 

16 

3  7 

39 

36 

3 

NATCHITOCHES 

MAX 

61 

83 

82 

64 

64 

79 

72 

47 

57 

69 

67 

75 

80 

60 

75 

65 

65 

65 

66 

73 

71 

63 

66 

66 

50 

59 

66 

76 

68 

8 
1 

xxx 

6  1 

64 

47 

34 

37 

■■  i 

41 

34 

27 

29 

35 

42 

55 

F, , 

'.  '  F1 

49 

52 

13 

CENTRAL 

05 

AL  EXANDRIA 

MAX 

60 

77 

82 

66 

65 

67 

75 

46 

46 

60 

65 

68 

72 

78 

75 

67 

54 

65 

65 

66 

71 

73 

58 

64 

51 

51 

56 

63 

66 

3 

MIN 

45 

58 

52 

37 

37 

43 

44 

37 

28 

29 

32 

38 

41 

54 

62 

50 

37 

37 

19 

41 

44 

10 

31 

46 

27 

27 

30 

36 

10 

5 

Alexandria  wso  ap 

MAX 

Bl 

67 

62 

67 

75 

53 

46 

57 

63 

64 

7  3 

77 

76 

66 

55 

54 

65 

65 

72 

73 

58 

63 

65 

19 

56 

66 

71 

61 

9 

MIN 

49 

64 

42 

34 

35 

53 

38 

30 

27 

28 

35 

36 

53 

60 

55 

45 

37 

41 

12 

37 

46 

37 

32 

37 

29 

23 

28 

19 

10 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOILOKINO  STATION   [ NDE  X 

—  6  — 


DAILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

(X 

S  TOT  I  ON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 

a 

BEL  AH   FIRE  TOWER 

MAX 

81 

76 

79 

61 

64 

66 

76 

42 

46 

59 

65 

67 

72 

78 

74 

61 

63 

64 

67 

70 

70 

59 

63 

55 

50 

56 

65 

64 

3 

MIN 

46 

59 

50 

32 

33 

47 

41 

35 

25 

28 

34 

37 

53 

56 

60 

49 

35 

39 

49 

36 

54 

40 

31 

43 

25 

23 

28 

49 

40 

6 

BUNK  IE 

MAX 

76 

77 

81 

66 

62 

69 

77 

48 

45 

59 

64 

66 

72 

7? 

76 

55 

66 

68 

6  6 

72 

75 

58 

62 

54 

49 

66 

66 

65 

5 

MIN 

44 

63 

52 

37 

37 

40 

47 

37 

30 

31 

32 

38 

42 

52 

63 

50 

39 

38 

47 

42 

44 

41 

34 

34 

29 

26 

26 

35 

40 

4 

GRAND  COTEAU 

MAX 

78 

76 

71 

62 

72 

68 

74 

52 

59 

61 

69 

71 

75 

75 

70 

62 

65 

67 

68 

70 

72 

73 

62 

58 

48 

55 

65 

70 

66 

7 

MIN 

69 

62 

55 

37 

44 

39 

45 

37 

26 

32 

39 

44 

54 

59 

60 

39 

39 

45 

50 

41 

41 

37 

35 

45 

29 

25 

31 

49 

42 

9 

HINESTON   4  NNE 

MAX 

81 

77 

82 

63 

64 

66 

69 

44 

46 

57 

65 

68 

73 

78 

'  5 

65 

63 

67 

64 

65 

71 

72 

58 

63 

53 

48 

69 

62 

64 

6 

MIN 

37 

60 

46 

3  1 

30 

35 

42 

36 

24 

26 

29 

33 

40 

54 

61 

47 

33 

39 

45 

37 

39 

39 

29 

47 

25 

22 

22 

32 

37 

1 

JONESV I L  L  E  LBCKS 

MAX 

75 

76 

76 

57 

60 

66 

72 

45 

44 

56 

60 

63 

70 

75 

75 

65 

52 

64 

63 

68 

73 

57 

61 

55 

46 

64 

64 

63 

0 

MIN 

48 

60 

53 

38 

40 

44 

42 

35 

35 

35 

39 

38 

42 

54 

59 

51 

42 

44 

43 

46 

43 

42 

42 

30 

30 

33 

40 

42 

5 

mamgu  4  S 

MAX 

78 

78 

76 

65 

67 

7  7 

73 

49 

60 

62 

70 

71 

76 

77 

77 

64 

66 

67 

69 

70 

73 

72 

61 

62 

54 

57 

65 

70 

68 

1 

MIN 

60 

62 

6  2 

36 

44 

42 

46 

38 

30 

33 

39 

44 

52 

59 

60 

48 

41 

47 

49 

46 

57 

39 

36 

38 

28 

27 

34 

36 

43 

7 

MELVILLE 

MAX 

78 

76 

7  1 

61 

E  9 

70 

68 

49 

50 

61 

68 

73 

77 

75 

73 

70 

57 

66 

68 

6  6 

73 

69 

63 

61 

53 

56 

64 

66 

4 

MIN 

54 

6  1 

50 

38 

39 

49 

46 

37 

29 

32 

37 

38 

55 

51 

62 

48 

37 

44 

53 

41 

51 

42 

36 

49 

30 

26 

32 

49 

43 

4 

NEU  ROADS   5  ESE 

MAX 

72 

79 

73 

63 

61 

e  ■ 

79 

52 

45 

59 

60 

67 

72 

78 

78 

75 

56 

63 

70 

66 

70 

74 

57 

60 

53 

47 

55 

64 

8 

MIN 

42 

58 

57 

35 

36 

43 

50 

37 

29 

31 

31 

35 

37 

54 

57 

50 

40 

i : 

45 

41 

47 

40 

34 

40 

30 

30 

30 

35 

40 

5 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

75 

75 

78 

60 

62 

74 

76 

52 

45 

59 

61 

68 

75 

70 

71 

70 

73 

58 

62 

57 

47 

66 

69 

65 

3 

MIN 

45 

57 

59 

39 

42 

46 

49 

36 

31 

32 

35 

43 

44 

52 

59 

50 

42 

42 

46 

45 

46 

44 

40 

42 

33 

JO, 

31 

42 

8 

OLLA   3  SSW 

MAX 

79 

78 

82 

60 

69 

70 

77 

44 

45 

56 

63 

66 

72 

78 

73 

60 

58 

65 

63 

64 

72 

69 

57 

64 

53 

48 

58 

64 

6 

MIN 

37 

53 

50 

30 

31 

50 

40 

34 

25 

25 

26 

30 

45 

45 

35 

47 

40 

29 

40 

26 

21 

22 

49 

38 

1 

W0GDW0RTH   STATE  FOREST 

MAX 

78 

77 

61 

64 

63 

66 

72 

52 

49 

59 

64 

65 

72 

77 

76 

62 

54 

65 

65 

66 

72 

73 

59 

63 

54 

49 

57 

64 

65 

0 

* 

MIN 

43 

63 

50 

35 

39 

42 

43 

36 

29 

30 

39 

42 

44 

65 

62 

48 

38 

45 

49 

41 

43 

39 

33 

46 

28 

27 

35 

47 

41 

8 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

MAX 

76 

80 

69 

65 

63 

6  8 

79 

57 

45 

60 

65 

69 

72 

77 

77 

76 

58 

64 

67 

68 

71 

75 

61 

62 

63 

51 

57 

64 

66 

4 

MIN 

48 

60 

60 

34 

36 

39 

6  1 

34 

26 

26 

32 

34 

36 

53 

61 

50 

38 

37 

44 

37 

49 

42 

32 

41 

29 

24 

24 

34 

39 

6 

BATON   ROUGE   USO  AP 

MAX 

80 

73 

70 

64 

71 

79 

65 

46 

62 

62 

69 

73 

78 

7  7 

76 

60 

66 

69 

67 

76 

76 

58 

63 

61 

50 

56 

64 

67 

4 

MIN 

6 1  ■ 

61 

42 

37 

38 

62 

42 

35 

33 

32 

37 

38 

49 

61 

58 

49 

42 

43 

47 

41 

5C 

42 

35 

41 

31 

26 

29 

48 

43 

3 

BOGAL  USA 

MAX 

78 

80 

68 

68 

61 

69 

79 

67 

44 

55 

60 

64 

72 

76 

77 

76 

61 

63 

69 

65 

72 

76 

59 

63 

62 

48 

55 

64 

66 

1 

MIN 

46 

59 

62 

34 

33 

36 

56 

35 

27 

28 

30 

35 

35 

5 1 1 

59 

52 

39 

36 

37 

38 

38 

43 

33 

35 

29 

25 

24 

27 

38 

6 

CL  I N  TON 

MAX 

79 

76 

69 

63 

68 

78 

70 

51 

58 

60 

68 

72 

77 

75 

74 

59 

64 

65 

66 

72 

73 

63 

62 

62 

56 

57 

65 

67 

0 

MIN 

50 

60 

55 

32 

32 

38 

47 

35 

23 

27 

30 

31 

46 

59 

59 

6  | 

35 

35 

50 

34 

46 

42 

30 

40 

26 

21 

23 

41 

39 

2 

COVINGTON    4  NNW 

MAX 

77 

70 

76 

69 

68 

77 

75 

64 

56 

59 

67 

68 

75 

76 

75 

60 

62 

66 

66 

70 

76 

63 

60 

64 

59 

56 

61 

67 

1 

MIN 

56 

62 

60 

33 

35 

37 

52 

36 

25 

29 

31 

34 

44 

69 

58 

50 

37 

34 

52 

36 

44 

41 

31 

39 

30 

21 

24 

41 

40 

4 

FRANKL INTON   3  SW 

MAX 

78 

68 

62 

69 

80 

65 

65 

58 

60 

68 

75 

78 

78 

75 

57 

62 

65 

68 

71 

74 

62 

61 

63 

48 

66 

61 

66 

6 

MIN 

52 

60 

33 

33 

57 

41 

33 

29 

31 

33 

45 

56 

55 

48 

38 

32 

43 

33 

49 

38 

31 

41 

29 

22 

25 

39 

38 

9 

GREENSBURG 

MAX 

76 

79 

77 

78 

67 

69 

78 

53 

42 

59 

60 

68 

71 

77 

76 

70 

60 

69 

61 

66 

71 

73 

63 

62 

62 

58 

57 

66 

6 

MIN 

40 

53 

55 

33 

32 

42 

49 

33 

26 

24 

23 

32 

18 

49 

60 

46 

34 

33 

37 

35 

45 

41 

29 

28 

28 

2  1 

22 

28 

36 

3 

HAMMOND   3  NW 

MAX 

76 

78 

68 

65 

61 

68 

79 

64 

46 

60 

61 

67 

74 

78 

77. 

77 

58 

63 

66 

67 

69 

76 

61 

62 

64 

52 

56 

63 

66 

9 

MIN 

48 

62 

57 

32 

34 

43 

50 

35 

26 

29 

31 

33 

38 

57 

58 

49 

38 

35 

45 

35 

48 

39 

31 

40 

29 

22 

24 

39 

4 

LSU   BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

72 

78 

77 

64 

62 

68 

79 

55 

44 

60 

61 

67 

7  1 

73 

75 

74 

64 

65 

69 

67 

71 

74 

57 

64 

59 

48 

55 

65 

6 

MIN 

51 

6! 

59 

34 

34 

36 

53 

37 

27 

30 

32 

35 

35 

5  1 

53 

48 

38 

39 

46 

37 

45 

43 

30 

34 

31 

21 

25 

30 

39 

1 

5L IOELL 

MAX 

70 

77 

73 

72 

62 

67 

77 

65 

47 

56 

57 

65 

70 

75 

76 

75 

63 

63 

67 

66 

67 

75 

61 

59 

6  6 

49 

55 

61 

65 

6 

XXX 

MIN 

54 

54 

63 

35 

35 

37 

62 

37 

27 

27 

30 

34 

35 

51 

59 

53 

40 

36 

40 

38 

42 

44 

32 

36 

29 

25 

26 

27 

39 

6 

SOUTHWEST 

07 

CROULEY  EXP  STATION 

MAX 

71 

78 

76 

65 

62 

66 

76 

5  1 

48 

59 

6  1 

68 

71 

76 

76 

70 

57 

65 

68 

66 

69 

71 

60 

61 

56 

49 

55 

64 

9 

MIN 

50 

63 

55 

37 

37 

42 

50 

38 

29 

24 

3  1 

40 

41 

48 

60 

47 

40 

41 

40 

44 

46 

36 

36 

38 

30 

26 

28 

42 

40 

6 

DE   OUINCY   4  N 

MAX 

MIN 

DE  RIDDER 

MAX 

79 

79 

82 

66 

65 

67 

76 

45 

48 

58 

66 

71 

73 

77 

68 

55 

66 

66 

67 

73 

71 

58 

65 

53 

51 

59 

65 

9 

MIN 

SO 

64 

45 

35 

35 

38 

42 

35 

27 

29 

32 

34 

39 

49 

61 

48 

36 

37 

46 

40 

40 

40 

32 

34 

27 

26 

27 

39 

38 

9 

EL IZABETH 

MAX 

81 

82 

81 

65 

66 

67 

76 

47 

49 

60 

67 

73 

74 

77 

76 

68 

58 

67 

66 

68 

72 

72 

60 

58 

52 

50 

63 

66 

4 

MIN 

48 

65 

52 

34 

36 

37 

45 

38 

27 

27 

25 

32 

35 

54 

63 

47 

35 

44 

48 

36 

35 

39 

31 

28 

24 

26 

26 

45 

38 

6 

HACKBERRY  6  SSW 

MAX 

70 

73 

75 

66 

60 

68 

73 

49 

48 

57 

60 

62 

70 

74 

75 

68 

68 

67 

67 

70 

63 

55 

51 

56 

64 

4 

MIN 

59 

68 

54 

45 

49 

59 

48 

38 

35 

39 

45 

50 

58 

61 

60 

49 

42 

47 

53 

60 

40 

47 

34 

35 

42 

52 

48 

8 

JENNINGS 

MAX 

76 

76 

72 

66 

76 

77 

76 

63 

56 

61 

69 

69 

72 

78 

76 

62 

67 

6  7 

63 

68- 

71 

68 

63 

65 

61 

57 

67 

67 

9 

MIN 

58 

66 

52 

38 

46 

67 

48 

41 

29 

32 

42 

44 

54 

64 

61 

44 

42 

47 

52 

46 

58 

41 

36 

46 

28 

28 

40 

48 

46 

4 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

MAX 

70 

73 

74 

67 

61 

67 

73 

59 

55 

60 

60 

67 

69 

73 

68 

58 

62 

68 

69 

67 

69 

59 

61 

59 

50 

55 

64 

2 

MIN 

58 

63 

55 

41 

41 

53 

49 

39 

35 

35 

46 

46 

54 

60 

48 

43 

46 

51 

51 

53 

43 

43 

46 

31 

31 

34 

46 

46 

0 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

MAX 

76 

77 

66 

63 

67 

77 

64 

51 

60 

63 

69 

71 

75 

77 

67 

64 

64 

69 

69 

70 

70 

61 

64 

69 

64 

57 

66 

66 

2 

MIN 

63 

65 

47 

39 

44 

54 

43 

35 

33 

34 

39 

44 

56 

60 

57 

48 

42 

50 

50 

47 

47 

41 

36 

38 

30 

29 

37 

52 

45 

0 

OBERL IN   F IRE  TOWER 

MAX 

76 

79 

81 

68 

67 

69 

77 

48 

56 

63 

67 

73 

73 

78 

76 

67 

58 

67 

67 

7  1 

72 

75 

62 

63 

59 

52 

58 

63 

67 

3 

MIN 

52 

63 

50 

36 

38 

57 

46 

37 

28 

30 

37 

41 

54 

60 

62 

46 

38 

46 

49 

41 

69 

39 

33 

44 

26 

26 

31 

43 

6 

ROCKEFELLER   WL  REFUGE 

MAX 

69 

77 

76 

67 

60 

69 

75 

54 

50 

58 

62 

69 

73 

76 

77 

72 

59 

63 

68 

67 

69 

70 

60 

64 

60 

61 

56 

65 

6 

MIN 

58 

63 

57 

44 

43 

52 

51 

40 

33 

36 

38 

48 

52 

60 

64 

49 

47 

47 

52 

Jil 

53 

44 

41 

50 

32 

31 

40 

49 

47 

3 

VERMIL ION  10CK 

71 

78 

78 

66 

62 

67 

71 

54 

49 

58 

6  1 

68 

72 

68 

69 

67 

67 

70 

59 

61 

61 

49 

62 

61 

64 

8 

MIN 

57 

62 

55 

38 

38 

42 

53 

38 

34 

35 

37 

42 

51 

57 

61 

49 

40 

40 

55 

46 

47 

44 

36 

37 

31 

27 

27 

46 

43 

7 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CARVILLE   2  SW 

MAX 

16 

78 

75 

63 

66 

74 

75 

54 

61 

61 

68 

71 

75 

73 

74 

70 

64 

64 

69 

69 

73 

64 

64 

62 

57 

55 

63 

71 

67 

5 

MIN 

53 

57 

61 

35 

40 

57 

52 

37 

30 

33 

37 

41 

49 

55 

55 

45 

40 

44 

54 

41 

55 

43 

36 

45 

33 

29 

34 

42 

44 

0 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
FEBRUARY 


STATION 


FRANKL IN    3  NW 


LAFAYETTE   FAA  AP 


MORGAN  CITY 


NEW    IBERIA    5  NW 


SOUTHEAST 


BOOTHVILLE  WSO 


OIAMOND  4 


DONALDSONVILLE    3  E 


NEW  ORLEANS   MQI    WSO  AP 


NEW  ORLEANS   AUD   WSO  CI 


MAX 
MIN 


PARAOIS   7  S 


QUARANTINE 


SAINT  BERNARD 


SCHRIEVER 


DRY   OF  MONTH 


77  77  69 
61      59  47 


80  78  70 
62     61  44 


76  77  77 
61      62  61 


59     6  1  58 


76      76  75 


72  79  73 
61      66  60 


79  76  71 
56     56  60 


70  72  69 
65     64  63 


78  78  76 
56     60  61 


78  78  73 
66     64  45 


79  78  73 
62      64  45 


63     62  65 


70  69  65 
55     54  56 


68  76  73 
59     56  58 


60      64  62 


80  79  76 
62     62  63 


62  69  77 
40      43  63 


64  70  79 
39     43  63 


71      62  69 


67  63  70 
40      40  43 


45     45  56 


63     68  73 


79     66  68 


66  69  78 
36      41  43 


61  70  79 
40      35  62 


43      43  62 


38      38  61 


67  58  67 
48      48  50 


69  60  68 
38      38  51 


66  69  62 
41      38  59 


38      38  60 


7  1  48  60 
44     35  30 


64      47  60 


77  62  59 
58      40  34 


78  66  57 
53      36  27 


75  6  0  55 
54     40  37 


56     39  27 


••'      40  31 


68  58  60 
62      39  30 


72  47  57 
47      40  35 


77     58  57 


72     65  47 


78  65  57 
62      37  32 


74  57  60 
56      38  29 


10     11  12 


34     39  43 


61  69  73 
34     39  41 


31      38  39 


58     66  69 


62  69  72 
34     33  37 


58      70  69 


29      34  40 


60     65  73 


55      57  63 


59     59  68 


62     67  74 


61      70  75 


13    M  15 


76  77  76 
56     63  56 


72  77  77 
44     58  63 


75  77  73 
52     63  56 


76  79  76 
49     59  55 


80  76  60 
46     52  60 


70  76  75 
38     56  61 


76      78  75 


78  78  76 
56     62  55 


57     63  57 


53     62  59 


65  69  69 
47     53  53 


38     52  58 


80     80  80 


78  60  78 
50     61  60 


16  n  is 


60  66 
51  40 


75  61  65 
46      42  46 


63     58  68 


52      44  38 


78  59  64 
49      43  46 


58      43  42 


75  63  69 
59      42  42 


62  63  69 
53      46  45 


73      63  68 


68  59  59 
50      49  46 


70  76  63 
48      50  41 


19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


68  72  74 
50      44  48 


68      72  74 


69  66  69 
49'    45  47 


67  68  74 
52      46  60 


67  68  78 
56     40  55 


70  69  7  1 
53      42  58 


69     67  71 


66  7  1  75 
50      43  44 


44     39  53 


69      70  76 


70  69  75 
66      38  59 


70      67  69 


57      39  58 


69  73  77 
56      40  58 


60      63  60 


73  60  63 
45      42  44 


74  60  63 
41      34  41 


46      48  46 


64     62  67 


76  70  72 
45      43  46 


69     60  68 


45      38  41 


73  61  65 
46      39  39 


69     58  61 


69  60  64 
44      36  42 


77      64  66 


50      57  66 


63  51  55 
38      35  34 


60     50  56 


50     48  59 


58  52  63 
35      31  26 


61      60  55 


6  1  55  55 
35      26  32 


5  1      54  65 


50  55  65 
36      34  33 


63  51  61 
34     23  25 


64  48  50 
40      39  40 


64  52  52 
32      28  29 


63  54  65 
35      31  28 


59  55  67 
34     29  29 


67. Q 
44.9 


67.0 
45.2 


68.  1 
44.8 


70.8 
46.6 


68.9 
45.7 


69.0 
43.6 


67.6 
44.2 


68.9 
45.6 


62.4 
48.0 


66  .  5 
43.0 


71.7 
46.3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  SIBIION  INOEX 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1971 


HI  NO 

( SPEED  -  M.P.H. I 


RELATIVE  HUMIDITY 
flvERRCES- 
PERCENT 


sionooro  of  tine 

CENTRAL 


00      06  12 


NUMBER  OF  DOTS  WITH 
PRECIPITATION 


ALEXANDRIA    USB  AP 
BATON    ROUGE    W5B  AP 
LAKE    CHARLES    USO  AP 
N     0     MOISANT    USO  AP 
SHREVEPORT    USO  AP 


2  3 
2  1 
1  6 
24 
23 


2  .  6 

1  .  5 

1  .  2 

1  .  4 

2  .  7 


8  .  5 
10.0 
11.4 
11.0 

8  .  7 


3  1+  + 

29  +  + 
3  1+  + 

30  +  + 
2  5  +  + 


2  1 

2  1  + 

2  1 

2  1 

1  4 


7  4 

B  3 
7  B 
7  7 


a  □ 
a  5 

8  ! 

a  s 


5  e 

5  2 
5  8 
5  7 
57 


6  1 

5  6 

6  6 
62 
5  b 


6  B 
65 


4  .  8 

4  .  9 

4  .  5 

4  .  7 

4  .  8 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1974 


STATION 

0- 

o 

(  IN> 

r 

OUT  OF  MONTH 

O 
tx 
ae 

a 

l 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

1  2 

1  3 

1  4 

IS 

16 

1  7 

19 

20 

,'1 

22 

23 

2« 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAINT  JBSEPH  EXP  STB 

2 

M  I  N 

72 
4  ' 

75 
51 

'E 
5  ' 

57 
40 

65 
4 1 

►  1 
=1  1 

?  i 
4! 

49 

3e 

35 

56 
35 

62 
35 

64 
36 

EE 
.41 

66 
51 

66 
56 

c 

5  ) 

54 
43 

69 
43 

E  1 
4f 

64 
44 

66 
43 

65 
45 

6  1 
40 

66 
40 

59 
3  5 

56 
35 

63 
31 

64 
36 

63.0 
42  .  7 

SEE  REFERENCE  NOTE  S  FOIL  OH  I  NO  S1B1I0N  IN0E« 
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EVAPORATION  AND  WIND  l«i»i.h.<. 

rrunnnDv 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

TOTAL 
OR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

?4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH   CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.  10 

02 

i  4 

.  13 

.08 

09 

.  14 

.  10 

» 

* 

.  22 

.  1  3 

1  5 

1  2 

- 

.06 

0  1 

.  12 

- 

.  15 

.  17 

30 

16 

.  14 

* 

55 

3.  326 

WIND 

24 

58 

1 

26 

81 

93 

80 

6H 

49 

22 

25 

68 

'4 

4  6 

68 

4 : 

34 

3  3 

6 

91 

:  >C 

67 

■■ 

i  :h 

33 

3  4 

1721 

x        x  x 

CENTRAL  05 

WOOOWQRTH   STATE  FOREST 

EVAP 

.  07 

.  I  5 

.07 

.  13 

.  08 

02 

0 2 

.  04 

0  7 

Qg 

0  ' 

09 

OH 

Qg 

D  1 

.  00 

.  02 

09 

.  02 

.  :  2 

;  a 

1  6 

.  1 3 

.  1  4 

10 

.  09 

2.27 

WIND 

1 4 

>9 

3  ! 

38 

1  9 

5 : 

38 

45 

35 

26 

20 

17 

4  3 

34 

20 

25 

2 1 

49 

.  6. 

6  ' 

58 

34 

42 

58 

28 

26 

46 

982 

MAX 

70 

>Q 

j  g 

69 

63 

5  3 

71 

49 

6  0 

56 

6  : 

66 

67 

'4 

71 

64 

55 

67 

e  a 

ra 

'6 

'2 

65 

i  6 

6  6 

60 

64.8 

MIN 

47 

5  » 

6  6 

40 

40 

4 

48 

37 

16 

15 

5  7 

1 1 

4» 

6  4 

6  1 

51 

42 

43 

.... 

45 

46 

4: 

39 

41 

46 

44.2 

EAST  CENTRAL  06 

LSU   BEN— HUR  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.  13 

U  7 

.31 

.  07 

.21 

.  03 

1  1 

i  : 

:  ' 

2  ' 

.  23 

;  h 

.  15 

0  9 

2  1 

06 

.  2  7 

■  4 

.  19 

.  15 

1  4 

.09 

4.43B 

UINO 

5 

56 

104 

23 

'  1 

71 

119 

84 

66 

3 : 

19 

42 

1 

:  ' 

MA* 

86 

'6 

72 

64 

64 

77 

58 

4g 

6  2 

6  3 

6  9 

71 

'  1 

1  I 

7  1 

'0 

68 

6  1 

71 

6  9 

63 

67 

6  6. 

55 

6  1 

6  : 

67.3 

MIN 

52 

6  I 

62 

38 

38 

42 

se 

37 

!4 

33 

35 

4  I 

46 

60 

6  0 

48 

0  ' 

44 

46 

46 

45 

41 

37 

37 

34 

30 

.52 

36 

42.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STAT  ION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


LOUISIANA 
FEBRUARY  1974 


STATION 


CENTRAL 
BUNK  IE 


DAY  OF  MONTH 


10    n    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22    23   24    25   26    27   28   29    30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  POLL  OH  I  NO  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


L  OL1  IS  I  ANA 
FEBRUARY  1974 


STflT  T  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  m  (n  t  y 

L,UUIN  1  1 

UJ 

o 
cr 

a 

CE 

D 

LATITUOE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVATION 
T I  ME  AND 
TABLES 

UDDli\Vli\ 

a. 
r 

PRECIP. 

a. 
cr 

UJ 

SPECIAL 

i$EE  NOIESi 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMIL ION 

2 

29 

58 

92 

08 

1 C 

8P 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA   SPRINGS   FIRE  TWR 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

3  C 

1  P 

LOUISIANA   FORESTRY  COMf- 

AL  E XANDR I A 

0096 

05 

RAPIDES 

1  1 

3  1 

1 9 

92 

28 

87 

Qf 

Qf 

ALEXANDRIA   POWER  PLANT 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0  1  0* 

0  5 

RAPIDES 

3 

3  1 

24 

92 

1  8 

1 2C 

MIC 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AMI  TE 

0205 

06 

TANG IPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

iea 

8A 

H 

ROBERT  S.    MCCL  ENDON 

ANTIOCH   FIRE  TOWER 

0263 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA   FORESTRY  CO  MI" 

ASHLAND   2  S 

0349 

0  4 

NATCHITOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

Qf 

Qf 

pi 

SOLOMON   G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

01 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

9  1 

54 

1  4C 

5P 

H 

CITY   OF  BASTROP 

BATON   ROUGE   WSO  AP  R 

0549 

06 

E   BATON  ROUG 

30 

32 

9  1 

09 

f,  * 

MIC 

mid 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

9  1 

1  9 

1  5 

8  £ 

H  J 

US   CORPS   OF  ENGINEERS 

BEAVER   FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

j  p- 

LOUISIANA   FORESTRY   CO  MI* 

BEEKMAN   3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

S 

32 

57 

9 1 

5  1 

107 

8F 

CLOSED  1/1/73 

BEL  AH   FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3  1 

38 

92 

\  \ 

20C 

1  P 

LOUISIANA   FORESTRY  COMI- 

BIENVILLE   3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MIC 

SOUTHERN   NATURAL    GAS  CC 

BODCAU    FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSS IER 

1  1 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

LOUISIANA   FORESTRY  COMf 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASH INGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

Of 

H 

CROWN   ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

MIC 

f 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BUNK  IE 

1  287 

0  5 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

1  0 

8C 

er 

8F 

pi 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN   EXP  STATION 

1411 

0^ 

OUACHITA 

9 

32 

3  1 

92 

20 

1 6C 

HP 

8H 

u 

LSU   NORTH   LA  EXP  STA 

CARVILLE    2  SW 

1  565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

1  2 

9  1 

07 

26 

5P 

<-,  f 

PI 

U    S   PUBLIC   HEALTH  H3SP 

CHATHAM 

1  703 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1 9 

92 

27 

1 8C 

OF 

PI 

GUY  E  TRAYLOR 

CL INTON 

1  89  1 

06 

E  FELICIANA 

E 

30 

52 

9  1 

0  1 

1 8C 

HP 

KENNETH   M.  CAIN 

COCOORIE 

1  929 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

1 6 

90 

39 

c 

8F 

INACTIVE  7/29x66 

COLFAX 

1  94  1 

05 

GRANT 

1 1 

3  1 

3 1 

92 

43 

9C 

8f 

pj. 

CLOSED  1/1/74 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

8C 

BF 

U   S  CORPS   OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

0  4 

SABINE 

1  2 

31 

45 

93 

42 

22C 

8F 

H 

WILL  I AM  R .  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

23C 

7p 

pi 

RUBY  V.  ALLEN 

COVINGTON    4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

4C 

5P 

Q 

pi 

ST   JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY   EXP  STATION 

22  1  2 

0  7 

ACADIA 

7 

30 

1 5 

92 

22 

25 

8f 

8F 

pi 

RICE   EXPERIMENT  STA 

CURTIS   1  SSE 

2235 

0  1 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

1 55 

8F 

LSU   RED   RIVER   VL Y  EXP 

DE   QUINCY  4  N 

236  1 

07 

BEAUREGARD 

1 

30 

3 1 

93 

26 

95 

8F 

pi 

LA  CORR   AND    IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

30 

50 

93 

1 8 

JSC 

6F 

pi 

CITY   WATER  PLANT 

DIAMOND   4  NW 

2478 

o  = 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

69 

50 

4 

5P 

LSU   PL  AQ   PARISH   EXP  STP 

DONALDSQNVILLE    3  E 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8P 

8F 

pi 

CF    INDUSTRIES.  INC 

EL IZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

30 

52 

92 

48 

150 

8F 

H 

CAL-KRAFT   PAPER  CO 

EPPS   6  W 

2971 

n  j 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

8fl 

8F 

c 

H 

TRUCKL INE   GAS   CO . 

EUNICE 

298  1 

05 

ST  LANDRY 

> 

30 

30 

92 

2*5 

47 

7F 

ROYNE    H.  F0NTENOT 

FARMERVILLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

1  7C 

5P 

pi 

H.    W.    THURSTON.  JR. 

FRANKLIN   3  NW 

33  13 

OP 

ST  MARY 

2 

29 

49 

9  1 

33 

1 2 

MK 

MIC 

PI 

CENTRAL    LA.    ELECTRIC  CC 

FRANKL INTON   3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

1  0 

30 

49 

90 

j  j 

1  45 

MID 

MID 

P| 

SOUTHERN   NAT   GAS  CO 

GALL IANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

1  8 

2 

8P 

pi 

LAFOURCHE   PARISH   SHER  C 

GLOSTER    1  W 

3657 

0  1 

DE  SOTO 

1  1 

32 

1 2 

93 

50 

255 

7F 

MARGARET   E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

1  C 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

GORUM  FIRE  TOWER 

3  7  41 

0  ^ 

NATCHITOCHES 

1  1 

3  1 

25 

92 

54 

36C 

1  F 

pi 

LOUISIANA   FORESTRY  COMI- 

GRAND  COTEAU 

3800 

OS 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7F 

H 

ST   CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

31 

48 

93 

06 

15C 

7F 

WALLACE  DESADIER  JR. 

GRAND   ISLE  NO  2 

QC 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

Q 

TOWN   OF    GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8P 

pi 

TOWN   OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

OB 

E   BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

6C 

7F 

MRS.    LAURA   L.  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

387  7 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

25 

94 

00 

35C 

1  p 

LA   FORESTRY  COMM 

HACKBERR Y  8  SSW 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

g 

H  H 

pi 

U   S   WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND   3  NW 

4034 

TANG IPAHOA 

6 

ou 

32 

90 

29 

45 

9F 

9P 

PI 

LOUISIANA   FORESTRY  COM!" 

H ANN A    3  5 

4050 

RED  RIVER 

1  1 

64 

93 

2 1 

1 25 

8F 

CHARLES   D  WOOD 

HARRISONBURG   LOCK   NO  2 

CATAHOUL  A 

9 

3  1 

47 

9  1 

49 

6C 

BP 

CLOSED  12/31/74 

HAYNESVILLE    2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7P 

MID-VALLEY   PIPELINE  CO. 

HINESTON   4  NNE 

4260 

05 

RAP  IDES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7fi 

H 

IRVIN   C.  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

SAB INE 

12 

3  1 

23 

93 

24 

36#r 

8h 

HODGES  GARDENS 

HOMER   EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8P 

H 

N   LA   HILL    FARM  EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS   C.  GRAVES 

HOUMA 

440  7 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

Sfl 

6P 

H 

USDA-SUGARCANE    FLD  STA 

JEANERETTE   EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

2C 

6fl 

H 

USDA   &  LSU 

JENN INGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION   E  BLANCHARD 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NALT   WEATHER  SERVICE 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

13 

92 

42 

322 

IF 

LOUISIANA   FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

06 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

7Q 

8fl 

8F 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN   8  S 

4785 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8P 

TRUNKLINE   GAS  CO 

KEITHVILLE 

48  16 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7fl 

MRS   OL  IVE    B  HILL 

KENTWOOD 

4859! 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE    L  MIXON 

KINDER   3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

5? 

7P 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1 1 

32 

25 

93 

28 

175 

8fl 

UNITED   GAS   PIPELINE  CO. 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLON I NC  STATION  INOEX 
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S TP T  I  ON 

INDEX  NO. 

01  VIS  ION 

COUNTY 

o 
a: 
z 

o 

LATITUOE 

LONCITUOE 

ELEVHT ION 

OBSERVATION 
TIME  HNO 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

a. 

UJ 

SPECIAL 
i SEE  NOTES  I 

LAFAYETTE 

5021 

G  H 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

C 

CITY   OF    LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE    FAA  AP 

5026 

□  8 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

36 

MIC 

MIC 

H 

U   S   FED   AVIATION  AGENCT 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

5065 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

ic 

8F 

8P 

H 

U   S   WILDL IFE  SERVICE 

LAKE   CHARLES   2  N 

5074 

ii  ' 

rfii  r  fie  r  r  1 1 

30 

15 

93 

13 

E 

8P 

LHM.     LHHNLt.3    W3U  HK 

CALCASIEU 

1 

MIC 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

□  3 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

BP 

8P 

H 

C.    R.  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

1 

VERNQN 

;  i 

3  l 

09 

93 

16 

24C 

8F 

8P 

c 

H 

JAMES   M.  MILLER 

LOGANSP0RT  4  ENE 

5527 

0  1 

DE  SOTO 

12 

31 

59 

93 

57 

2lC 

5F 

6F 

c 

H 

SOUTHERN   NATURAL    GAS  CG 

LONGVILLE 

5584 

U  7 

BEAUREGARD 

1 

30 

36 

93 

14 

111 

7P 

JOSEPH    R  SHAW 

LSU   9EN-HUR   EXP  STA 

5620 

Of. 

E   BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

2  l 

8P 

LSU   AGRI    EXP  STATION 

MAMOU   4  S 

5852 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5F 

5P 

TRANSCONTINENTAL    G  P  C 

MANSFIELD   3  WSW 

5874 

0  1 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

372 

7R 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SAB  INE  _ 

12 

31 

34 

93 

29 

26C 

BR 

8P 

H 

ROBERT   R.  GENTRY 

MARION 

5908 

UNION 

32 

54 

92 

15 

19C 

8P 

MARKSVILLE 

AVOYELLES 

t 

09 

92 

02 

8  7 

8  f 

TOWN   OF  MARKSVILLE 

MART  I  N   FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1 1 

32 

06 

93 

14 

27C 

c 

HERSHEL    L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

41 

91 

45 

3Q 

8P 

8A 

H 

MRS   RUTH   T  HERBERT 

MERMENTAU 

6  142 

07 

ACAD  I A 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8fl 

MISS   PEGGY  L  BRQUSSARD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1 1 

32 

36 

93 

18 

250 

8R 

8A 

c 

H 

W.    G.    SPARK  MAN 

MI TT IE    2  SE 

6271 

0  7 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

12a 

7A 

THOMAS   V.  BURNITT 

MONROE    FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

3  1 

92 

03 

78 

MIO 

MID 

H 

U   S   FED   AVIATION  AGENCT 

MONROE  CITY 

6310 

□  2 

OUACH ITA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

c 

CITY   OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

U.S.    CORPS   OF  ENGRS. 

NATCHITOCHES 

6582 

0  4 

3  1 

46 

93 

05 

1  30 

5P 

5P 

c 

H 

MUNICIPAL    POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

IBERIA 

2 

25 

8fl 

8  f 

H 

GULF   S.    RESEARCH  INST. 

NEU   ORLEANS   NF    WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

5 

29 

57 

90 

05 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

NEW   ORLEANS   MO  I    WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

NEW   ORLEANS   AUD   WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

NATL    WEATHER  SERVICE 

NEW   ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

D  9 

ORLEANS 

e 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG   AND   WATER  BOARD 

NEW   ORLEANS  CITRUS 

6668 

D9 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

MID 

SWG   AND   WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

0  9 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

MID 

SWG  AND   WATER  BOARD 

NEW   ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

0  i 

ORLEANS 

S 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND   WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

k 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

MIO 

SWG  AND   WATER  BOARD 

NEW   ORLEANS  LONDON 

a 

6675 

IV- 

ORL  E  AN S 

29 

59 

90 

04 

12 

MID 

SWG   AND   WATER  BOARD 

NEW   ORLEANS   META IR IE 

R 

667  9 

ORLEANS 

0 

90 

0  7 

C 

MID 

N.    0.    SWG.    AND   WTR.    BD . 

NEW  ROADS   5  ESE 

6686 

□  5 

POINTE  COUPE 

B 

30 

41 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  EXEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

□  r 

ALLEN 

30 

49 

92 

41 

103 

7A 

LEONARD   A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

0  5 

WEST  CARROLL 

32 

52 

91 

23 

1  15 

8A 

J   D  SANFORD 

OAKNOL IA 

691  1 

Of 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E.  DREHER 

OBERL  IN   F IRE  TOWER 

6938 

□ ' 

ALLEN 

30 

36 

92 

47 

67 

9P 

IP 

H 

LOUISIANA   FORESTRY  COM!" 

OLD   RIVER  LOCK 

6962 

OS 

POINTE  COUPE 

8 

3  1 

00 

91 

40 

70 

8A 

8P 

c 

U   S  CORPS   OF  ENGINEERS 

OLLA   3  SSU 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

52 

92 

16 

ioa 

8A 

8P 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CG 

OPELOUSAS 

6995 

□5 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7F 

HAROLD   L .  BAQUE 

PAR AD  I S    7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

29 

47 

90 

26 

a 

4P 

4F 

H 

RUDOLPH  MELANCAN 

PEARL    RIVER   LOCK    NO  1 

7  161 

f,  fJ 

ST  TAMMANY 

1  0 

30 

27 

89 

47 

3C 

8F 

U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 

PINE   GROVE   FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

h 

30 

42 

90 

46 

19C 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMf 

PLAIN  DEALING 

7344 

0  1 

BOSS IER 

1  1 

32 

54 

93 

41 

291 

8P 

8F 

H 

LEON   SANDERS.  JR. 

QUARANTINE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

S 

29 

13 

89 

16 

5 

HP 

8P 

H 

DELTA   NAT  WILDLIFE   REF  . 

RESERVE 

7767 

09 

ST   JOHN  BAPT 

B 

30 

04 

90 

34 

13 

8f= 

8P 

H 

GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

0  1 

CAMERON 

', 

29 

44 

92 

49 

i 

8F 

8P 

c 

LA   WLDLF   &   FISH   CO MM 

RODESSA 

7950 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7F 

MRS.    JO   B.  HARTSELL 

ROSEPINE    EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

1 

30 

57 

93 

17 

236 

8A 

LSU   WEST   LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L INCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY   OF  RUSTON 

RUS  TON -L  A    TECH  UNIV 

8067 

0.-' 

L INCOL  N 

32 

31 

92 

39 

275 

8fl 

8f 

H 

LA   TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5F 

5F 

SOUTHERN   NATL   GAS  CO. 

ST   FRANCISVILLE    6  SE 

8137 

Of. 

W   FEL ICIANA 

B 

30 

43 

91 

18 

60 

5P 

5P 

INACTIVE  9^14^73 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

□  3 

TENSAS 

>1 

31 

57 

91 

14 

78 

8P 

8P 

8P 

GH 

NE    LA   EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8169 

□5 

EVANGEL INE 

2 

30 

51 

92 

16 

50 

C 

CENTRAL    LA.    ELECTRIC  CG 

SCHRIEVER 

8296 

D9 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

15 

6F 

6P 

H 

CONRAD   M.  LEBLANC 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

!  D 

30 

51 

89 

59 

33C 

IP 

LOUISIANA   FORESTRY  COMf 

SHREVEPORT   WSO  AP 

R 

8440 

0  1 

CADDQ 

l  l 

32 

28 

93 

19 

251 

MIC 

MID 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

S IMMESPQRT 

8507 

0'. 

AVOYELLES 

I 

30 

59 

91 

49 

5G 

7fi 

MRS   CARMEN   R   RABAL  A  IS 

SIMPSON    10  ESE 

8515 

01 

VERNON 

1 

3  1 

13 

92 

0  0 

220 

7F 

CLOSED  7^1/73 

SINGER 

8519 

07 

BEAUREGARD 

30 

39 

93 

25 

15Q 

8P 

REV.   BOBBY  N.  PARISH 

SL AGLE 

8521 

01 

VERNON 

1 

31 

12 

92 

08 

300 

8F 

JOSEPH  R  HUDGENS 

SL IDELL 

8539 

Of, 

ST  TAMMANY 

0 

30 

17 

89 

46 

ia 

8R 

8P 

H 

NOAA-NATL    WEATHER  SERV 

SPEARSV IL  LE    FIRE  TOWER 

8669 

OP 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

JACK   N.  HOLLIS 

SPRINGHILL 

8683 

0  I 

WEBSTER 

l  l 

33 

00 

93 

27 

24C 

7F 

c 

«.    D.  MATLOCK 

SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 

6715 

Oh 

L IVINGSTON 

f) 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA   FORESTRY  COMf 

STERL INGTON 

8785 

0? 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

6G 

8P 

LA  POWER  &  L IGHT  CO 

SEE  REFEREN 

CE 

<OT£S  FO 

.LOMING  S 

AT  I  ON 

INOE> 
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GOUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SUGARTOWN 

SULPHUR 

TALLUL AH 

VERMILION  LOCK 

VIDALIA   NO  2 

UESTDALE    3  SW 

WINNFIELD   2  W 

WINNSBORO 

WINONA   FIRE  TOWER 

WOODWORTH   STATE  FOREST 

CLOSED  STATIONS 

COLFAX 

HARRISONBURG   LOCK.   NO  2 


8828 
883  1 
8923 
9319 
9357 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 


19<tl 
HOC 


BEAUREGARD 

CALCASIEU 

MADISON 

VERMIL ION 

CONCORDIA 

RED  RIVER 

WINN 

FRANKL IN 
WINN 
RAP  IDES 


GRANT- 
CATAHOULA 


30  51 
30  14 
32  24 
29  47 


31  31 
31  47 


93  01 
93  23 

91  13 

92  12 

91  26 

93  30 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 


92  43 
91  49 


1  75 
12 
85 
14 
6C 
140 
160 

ea 

22C 
9C 


9  0 
6C 


MISS    NETA   A.  TURNER 
CITY   WATER  PLANT 
PEOPLES   WATER   SERV  CO 
U   S  CORPS   OF  ENGINEERS 
VIDALIA   FIRE  DEPT 
ABS3LUM  P.  DILL 
ESTES   B.  B02EMAN 
LOUISIANA   FORESTRY  CQMf 
LOUISIANA   FORESTRY  COM!" 
LA.    FORESTRY  COMM 


CLOSED  1/1/74 
CLOSED  12/31/74 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STAT  I  ON  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional   information  retarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  P"^0^;i«i.^5iTS!ii^n!„1f  slit"6'  "'^ 
28801     or  to  any  Weather  Service  Olfice  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    HOURLY  PRECIPITATION  DATA     toi   this  totate. 

^.ONALJMIS:     Unless  otherwise  Indicated,   di.enslonai  units  used  in  this  bulletin  at.  ^Temperature  ^  ZgS£^£Fi£l  ^ 

TAT^elVell,  irflgurefarrte^  ITHlrlll .  ^Resultant  tllSll'l  ^.TcToT/.T  of  wind  directions  anS  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


hours  ending  at    time  of  observation. 

FVAPORATION        n„.  isurod  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 

,^    L£  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

S^^£Srj»£r^<SSiil£  ror%u°cces,^  and^tber  ^XZfi^ TESJSL* 

In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entires  oi  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

snow  and "sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES       Figures  and   letters   following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,   direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  rain  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

CORRECTIONS :     Published  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING • 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Sta t ion  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed      This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING : 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashcvllle,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


Cnmatlc^enter^Ashevi^  NaU°nal  "d  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  til.  at  the  Nationa! 


Director,  National  climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  4/12/74-890 
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MONTHLY  SUMMAR I  ZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

3  i 
i  I 

I  i 

a  1 

f  f 
S  | 

!  G 

n  : 

£ 

X 

Ml 

a 

_ 
I 

ui 

i 

I 

I 
8 

NO 

Of 

DATS 

4 

5  g 

1  g 

g  : 

id 

i 

SNOW.  SLEET 

NO  . 

OF 

OPTS 

nnx . 

hin. 

& 

o 

t  3 

s  1 
« 

•  o 

i  s 

i 

i 

« 

° 

i 

E 

i 
i 

s 

g 

%- 

\\ 

.  1 

%  i 

f  , 

s  i 

t  I 
t,  i 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

72.8 

50.3 

61 

6 

86 

20 

33 

25  + 

185 

0 

0 

0 

0 

3 

1  2 

1  .43 

12 

.0 

0 

4 

3 

i 

L OGANSPORT  4  ENE 

75.7 

50.6 

63 

2 

92 

31 

30 

22 

150 

i 

0 

1 

0 

3 

:  6 

-  1  .20 

1.12 

1  1 

.  0 

0 

7 

2 

i 

MINDEN 

73.2 

51.2 

62 

2 

6.5 

88 

20 

29 

25 

169 

0 

0 

2 

0 

7 

12 

2.62 

5.06 

12 

.0 

0 

4 

3 

i 

PLAIN  DEALING 

72.6 

49 . 2 

60 

9 

6 .  4 

87 

20 

32 

25  + 

194 

0 

0 

2 

0 

2 

B  0 

-   1  .98 

.99 

21 

T 

0 

5 

2 

0 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

74.5 

52.7 

63 

6 

6.8 

92 

31 

33 

22 

152 

1 

0 

0 

0 

3 

60 

-  .50 

2.05 

1  1 

.0 

0 

4 

3 

1 

WESTDAL E  3  SH 

73.5 

51.1 

62 

3 

86 

20 

34 

22 

168 

0 

0 

0 

0 

2 

72 

1  .08 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

62 

3 

6.6 

3 

70 

-     .  76 

T 

NORTH   CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

74.8 

53.0 

63 

9 

93 

31 

35 

25  + 

135 

1 

0 

0 

0 

4 

8  7 

2.62 

1  1 

.0 

0 

7 

2 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

73  .  1 

51.3 

62 

2 

5  . 8 

87 

30  + 

34 

25+ 

1  72 

0 

0 

0 

0 

5 

64 

.89 

3.51 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

CHATHAM 

74.2 

50.6 

62 

4 

88 

30 

32 

22 

163 

0 

0 

1 

0 

3 

8? 

1  .20 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

r  Mhfnt  H  V  1  L  L  C 

75.8 

52.2 

64 

0 

91 

31 

32 

24 

125 

1 

0 

1 

0 

3 

19 

-  2.07 

1  .06 

1 1 

.0 

0 

6 

2 

2 

HOMER  EXP  STATION 

72  .  3 

50  .  1 

6 1 

2 

85 

20 

31 

25  + 

188 

0 

0 

2 

0 

4 

53 

2.58 

12 

.  0 

0 

5 

3 

1 

MONROE   FAA  AP 

73.7 

54.  1 

63 

9 

7  . 8 

91 

31 

35 

24 

149 

1 

0 

a 

0 

4 

33 

.  56 

1  . 66 

1  1 

.0 

0 

5 

4 

2 

MONROE  CITY 

76  .  1 

54.  7 

65 

4 

91 

31 

35 

22 

104 

1 

0 

0 

0 

4 

65 

1.61 

I  1 

.0 

0 

5 

4 

1 

RUST0N— LA   TECH  UNIV 

72  .  7 

51  .5 

62 

1 

6  .  7 

87 

30 

32 

25  + 

170 

0 

0 

2 

0 

6 

7  1 

1.91 

3.58 

12 

.0 

0 

6 

4 

1 

WINNF IEL  0   2  U 

DIVISION 

63 

1 

7.0 

4 

72 

-  .13 

.0 

XXX 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

75.  7 

52  .  1 

63 

9 

7.2 

93 

31 

31 

22 

128 

1 

0 

3 

0 

4 

1  0 

-  .98 

1  .28 

21 

.0 

0 

6 

4 

2 

EPPS  6  W 

71.5 

50.5 

61 

0 

86 

30 

33 

25  + 

184 

0 

0 

0 

0 

4 

62 

1  .66 

12 

.  0 

0 

6 

3 

3 

LAKE  PROVIDENCE 

71.7 

51.0 

61 

4 

5.6 

87 

30 

33 

24 

1  75 

0 

0 

0 

0 

4 

06 

-   1  .58 

1  .46 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

72.9 

51  .8 

62 

4 

5  .  2 

85 

9 

35 

25  + 

157 

0 

0 

0 

0 

3 

22 

-  2.64 

1  .  03 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

TALLULAH 

72. 9M 

50  .6M 

61 

8M 

5.4 

88 

30 

31 

22 

172 

0 

0 

1 

0 

4 

44 

-   1  .47 

2.64 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

WINNSBORO 

73.4 

51  .2 

62 

3 

5.3 

86 

31  + 

33 

22 

156 

□ 

0 

o 

0 

3 

55 

-2.10 

.98 

12 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

62 

1 

5.7 

4 

00 

-   1  .50 

.0 

XXX 
ML) 1     Ltn IKHL                       U  ^ 

ASHLAND    2  S 

74.  1 

49.5 

61 

8 

86 

30  + 

34 

25  + 

1  74 

0 

0 

0 

0 

2 

80 

1  .02 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

CONVERSE 

75.5 

51  .7 

63 

6 

89 

8 

33 

22 

145 

0 

0 

0 

0 

4 

46 

1  .83 

12 

.  0 

0 

6 

2 

2 

GORUM  FIRE  TOWER 

77.  7M 

53.  OM 

65 

4M 

90 

29 

34 

25 

85 

1 

0 

0 

0 

2 

6  0 

.  72 

27 

.0 

0 

5 

3 

0 

LEESVILLE 

75.5 

53 . 5 

64 

5 

6  .  1 

9  1 

30 

37 

25  + 

122 

1 

0 

0 

0 

3 

82 

.  35 

I  .  58 

1  1 

.0 

0 

5 

4 

1 

MANY 

74.  1 

51  .3 

62 

7 

90 

31 

30 

26 

163 

1 

0 

1 

D 

4 

79 

1  .  73 

12 

.0 

0 

7 

4 

1 

NATCHITOCHES 

79.0 

55.6 

67 

3 

8.7 

93 

31 

37 

25 

70 

2 

0 

0 

0 

4 

66 

.07 

1  .93 

1  1 

.0 

0 

5 

4 

1 

DIVISION 

64 

2 

6.3 

3 

81 

-  .51 

.0 

ALEXANDRIA 

74.9 

54.8 

64 

9 

90 

30 

38 

25  + 

117 

1 

0 

0 

0 

3 

30 

1  .  35 

27 

.  0 

0 

4 

4 

1 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

76.  1 

55.3 

65 

7 

9.4 

90 

29 

38 

24 

107 

1 

0 

0 

0 

2 

86 

-  2.09 

1  .05 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

BELAH   FIRE  TOWER 

74.5 

53  .  0 

63 

8 

91 

30 

34 

22 

129 

1 

0 

0 

0 

3 

42 

.  74 

27+ 

.  0 

0 

7 

3 

0 

BUNK  IE 

75.2 

53.6 

64 

4 

6.  1 

85 

30  + 

39 

25  + 

125 

0 

0 

0 

0 

3 

1  4 

-  2.25 

1  .55 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

GRANO  C0TEAU 

76  .  1 

56.4 

66 

3 

84 

12 

38 

22 

78 

0 

0 

0 

0 

3 

24 

-   1  .  74 

.  95 

25 

.  0 

0 

6 

3 

0 

HINESTON    4  NNE 

74.6 

52.5 

63 

6 

90 

30 

35 

23  + 

143 

1 

0 

0 

0 

3 

22 

1  .  33 

27 

.  0 

0 

6 

3 

1 

JONESVILLE  LOCKS 

74.  3 

63.6 

64 

0 

85 

30 

36 

25  + 

122 

0 

c 

0 

0 

3 

67 

1  .21 

12 

.0 

0 

7 

2 

1 

MAMQU    4  S 

77.9 

57.6 

67 

B 

85 

31  + 

40 

26  + 

60 

0 

0 

0 

0 

3 

22 

.82 

26 

.0 

0 

7 

3 

0 

MELVILLE 

76.7 

65.6 

66 

1 

6.0 

87 

31 

40 

22 

90 

0 

0 

0 

0 

2 

7  7 

-  2.  36 

1  .50 

27 

.  0 

0 

5 

2 

1 

NEW  ROADS  5  ESE 

75.0 

53.3 

64 

2 

84 

21 

38 

22 

105 

0 

0 

0 

0 

4 

30 

1  .  48 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

OLD  RIVER  LOCK 

75  .  1 

53.8 

64 

5 

84 

31  + 

38 

25+ 

109 

0 

0 

0 

0 

3 

26 

1  .30 

27 

.0 

0 

3 

3 

2 

OL  LA   3  SSW 

74.5 

50 . 9 

62 

7 

90 

30 

32 

22 

150 

1 

0 

1 

0 

3 

09 

1  .  12 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

WOODWORTH    STATE  FOREST 

74  .  6 

56 .  3 

65 

5 

90 

30 

37 

22 

1  14 

1 

0 

0 

0 

2 

25 

-  3.27 

1.17 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

64 

9 

6  .  1 

3 

20 

-2.13 

.  0 

XXX 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

75  .  7 

53.2 

64 

5 

5  .  3 

87 

31 

35 

22 

1  14 

0 

0 

0 

0 

7 

47 

3.20 

27 

.  0 

0 

7 

4 

3 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

77.9 

56.2 

67 

1 

7  .  4 

86 

31  + 

39 

22 

70 

0 

0 

0 

0 

.62 

2.53 

26 

.  0 

0 

8 

4 

1 

BOGALUSA 

76.  1 

61.5 

63 

8 

4.9 

88 

30 

35 

23+ 

126 

0 

0 

0 

0 

7 

40 

1.01 

4.  25 

27 

.  0 

0 

6 

4 

2 

CLINTON 

77.9 

53.5 

65 

7 

6.8 

86 

31 

34 

22 

86 

□ 

0 

0 

0 

3 

61 

-  2.63 

1  .56 

27 

.  0 

0 

5 

2 

1 

COVINGTON    4  NNW 

76. 8M 

52.  BM 

64 

an 

5.0 

84 

29 

37 

22 

89 

0 

0 

0 

0 

8 

47 

2.22 

5.30 

27 

.  0 

0 

4 

4 

2 

FRANKL INTON   3  SW 

76.  9M 

63. 5M 

65 

2M 

89 

29 

34 

21 

99 

0 

0 

0 

0 

7 

1 1 

3.60 

26 

.  0 

0 

6 

4 

3 

GREENSBURG 

75.4 

50.9 

63 

2 

87 

30 

33 

24 

142 

0 

0 

0 

0 

6 

09 

3.09 

27 

8 

3 

2 

HAMMOND  3  NW 

75.7 

53.4 

64 

6 

4.5 

86 

30+ 

37 

22+ 

103 

0 

0 

0 

0 

7 

70 

1  .  70 

4.45 

27 

.0 

0 

7 

4 

1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

76  .  2M 

52  .  4M 

63 

en 

85 

2 1 

0 

0 

0 

0 

4 

62 

.0 

0 

SL IDELL 

74.  1 

51  .7 

62 

9 

83 

21 

39 

25  + 

124 

0 

0 

0 

0 

5 

94 

3.01 

27 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

64 

6 

5.3 

6 

41 

.50 

.0 

SEE  HEFEHENCE  NOTES  f OL I OH  I NO  S'O'ION  1H0EI 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

MARCH  1971 


5  r  ft  r [on 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

s  i 

3  E 

s  t 

9 
« 

<x 

w  f 

5  1 
!  g 

S  i 

1 
1 

s 
s 

_ 

i 

a 
s 

s 

s 
s 

NO.  OF  CRTS 

w 

2 

i  E 

£  i 

£ 

S 
a 

s 

a 

S 

SNOM 

.  SLEET 

no.  of 

OhyS 

nan. 

nin. 

* 

£  9 

.  s 
i  t 

1*1 

i 

i 

° 

I 

8 

S 

i 
I 

8 

8 

- 

it 

&  , 

I:  £ 

h  i 

s  s 

h  i 

t 

* 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

74. 2M 

54. 4M 

64.  3M 

84 

13 

39 

22 

1  19 

a 

0 

0 

a 

3.90 

-  .30 

1  .  72 

25 

.0 

0 

4 

3 

2 

OE  OUINCY  4  N 

75.6 

54 .  1 

64 .  9 

9  1 

20 

36 

25 

1  1  3 

; 

0 

c 

0 

4 .  49 

.11 

1  . 98 

27 

.  0 

0 

e 

3 

1 

DE  BIDDER 

76.  0 

54.2 

64.6 

92 

30 

38 

25 

1  16 

i 

□ 

0 

u 

4.  17 

1  .45 

1  1 

.0 

0 

6 

3 

2 

C  1    T  ;(,j,f  Til 

75  . 8 

54.5 

65  . 2 

6  . 5 

9  1 

3  1 

37 

22 

1  1  9 

i 

0 

0 

0 

2 . 62 

-  2.52 

1  .  45 

27 

.  0 

0 

3 

2 

1 

HACKBERRY  8  SSW 

7i .  in 

58.  4M 

64. 8M 

5.3 

81 

13 

41 

25 

94 

0 

0 

0 

0 

5.  12 

1  .  76 

1  .  88 

25 

.  0 

0 

3 

3 

3 

JENNINGS 

76  .  4 

58.9 

67  .  7 

6.8 

86 

12 

40 

22 

60 

0 

0 

0 

0 

3.64 

-  .90 

1  .50 

25 

.  0 

0 

4 

4 

1 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

72.  OM 

57. 6M 

64.  8M 

5.0 

84 

13 

41 

26  + 

98 

0 

0 

0 

0 

3.89 

.  18 

1  .  43 

27 

.  0 

0 

3 

2 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

74.  7 

57.8 

66  .  3 

6 . 0 

86 

12 

40 

22 

8  1 

0 

0 

0 

0 

3.37 

.  47 

1  .  45 

26 

.  0 

0 

3 

3 

2 

OBERL IN  FIRE  TOWER 

75.1 

66  .  7 

66.  1 

86 

30 

39 

25  + 

94 

0 

0 

0 

0 

2.39 

1  .33 

27 

.  0 

0 

3 

2 

1 

73.  1 

57.5 

65  .  3 

82 

13 

42 

22 

87 

0 

0 

□ 

0 

2.68 

1  .26 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

VERMILION  LOCK 

73  .  1 

56.2 

64.  7 

82 

13 

40 

23  + 

101 

0 

0 

0 

a 

5.25 

2  .  77 

27 

.  0 

0 

3 

3 

3 

DIVISION 

65  .  3 

5.6 

3.  77 

.  44 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARWLLE   2  SU 

76  .  0 

54.9 

65.5 

5  .  4 

86 

12 

39 

22 

67 

0 

0 

0 

0 

5.41 

.37 

2.38 

27 

.  0 

0 

6 

3 

2 

FRANK I  IN    3  NW 

76  .  4 

56.8 

66  .6 

5.5 

85 

12 

42 

22 

64 

0 

a 

0 

0 

5.06 

.71 

2.58 

26 

.  0 

0 

3 

2 

LAFAYETTE    FAA  AP 

77.0 

58.0 

67.5 

7  .  4 

85 

31 

40 

22 

65 

0 

0 

0 

0 

3.06 

-   1  .52 

.  92 

26 

.  0 

0 

2 

0 

MORGAN  CITY 

74.3 

57.2 

65.8 

4.0 

82 

21 

45 

25  + 

71 

0 

0 

0 

0 

8.98 

4  .  47 

4.  40 

27 

.  0 

0 

5 

4 

4 

NEW    IBERIA   5  NW 

DIVISION 

66  .  4 

5  .  9 

5  . 63 

1  .  05 

.  0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

74.5 

59.5 

67.0 

81 

20 

49 

1 

35 

0 

□ 

0 

0 

3.88 

1  .  82 

15 

.0 

o 

3 

1 

DIAMOND   4  NW 

75.5 

55  .  8 

65  .  7 

85 

12 

44 

1 

63 

□ 

0 

0 

0 

5.09 

2.53 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

DONALDSONVILLE   3  E 

77.3 

56.2 

66.8 

4.9 

88 

31 

40 

22 

74 

0 

0 

0 

0 

8 . 38 

3  .  70 

27 

.  0 

0 

5 

4 

2 

GAL  L IANO 

75.4 

57.5 

66.5 

83 

13 

45 

23  + 

49 

0 

0 

a 

0 

5.07 

2.60 

16 

.  0 

0 

3 

3 

2 

HOUMA 

76  .  6 

56  .  1 

66  .  4 

4 .  1 

84 

12 

43 

22 

55 

0 

0 

0 

0 

6.86 

1  .62 

3.39 

27 

.  0 

0 

4 

3 

3 

NEW  ORLEANS  MO  I   WSO  AP  R 

76  .8 

57  .  7 

67.3 

6.6 

86 

31  + 

39 

17 

71 

0 

0 

0 

0 

6.64 

1  .  16 

4.24 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI  R 

76  .  1 

59.  I 

67  .6 

85 

20 

45 

22 

54 

0 

0 

0 

0 

4.  74 

3.69 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

PARAOIS   7  S 

76.6 

67  .  3 

67.0 

84 

31  + 

42 

22 

62 

0 

0 

0 

0 

6.62 

.  36 

3.07 

27 

.0 

0 

5 

3 

3 

QUARANTINE 

RF  '.FRvF. 

74.3 

52.9 

63.6 

3.9 

84 

13 

39 

23 

1  19 

0 

0 

0 

0 

6.88 

1  .  34 

5.64 

27 

.  0 

0 

4 

2 

1 

SAINT  BERNARD 

79.0 

56.5 

67.8 

88 

29 

44 

22 

48 

0 

0 

0 

0 

4.84 

4.02 

26 

.  0 

0 

3 

2 

1 

SCHRIEVER 

79.  1 

55  .  3 

67  .  2 

5.8 

87 

20 

40 

24 

58 

0 

□ 

0 

0 

5.81 

.31 

2.  10 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

66.6 

5.  1 

5  .  89 

.68 

.0 

SfE  KEFtHtNCE  WHS  FOLLOMIHO  3TA1  ION  IKOEI 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY   OF  MONTH 


1     2  3 


10  1112    13  14  15    16  17  1 


19  20  21    22  23  24    25  26  27 


28 


29 


30 


31 


NORTHWEST  0 

6QDCAU  FIRE  TQUER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS  1  SSE 
GL  OSTER   1  W 
GREENWOQO  FIRE  TQUER 

HANNA  3  S 
HQSSTQN 
K£ ITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPORT  4  ENE 

MANSF IELD  3  WSU 
MINOEN 

PLAIN  DEAL ING 
RODESSA 

SHREVEPQRT  WSO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOMER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 

FARMERVILLE 
HATNESVILLE  2  usw 
HOMER  EXP  STATION 
JQNESBQRO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTQN-L  A   TECH  UNIV 
SPEARS V IL  L  E   F IRE  TOWER 
STERL INGTQN 


NORTHEAST 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP 

TALLUL AH 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  F IRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
R05EPINE  EXP.  STA 
SLAGLE 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JQNESVILLE  LOCKS 
MAMOU   4  S 

MARXSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  6  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

BLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

SIMMESPQRT 

VIDALIA  NO  2 

WOOOWQRTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 

ABXTA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 
60GAL  USA 
CL  INT8N 

COVINGTON  4  NNW 
FRANKL IN TON  3  SW 
GREENS8UHG 
GREENWEt  L  SPRINGS 
HAMMOND  3  tiU 

KENTWOOO 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKNQL  ia 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  T0WER 


SHERIDAN 

SLIDELL 

SPRINGVIL 


IRE  TOWER 


4.e; 

4.05 
3  .  4i 
3.2; 


.24     .03  .02 


. oe  .05 

.03  .06 


SEE  REFERENCE  NOTE*.  FOLLOMlNO  MAMON  INOE» 


42   1 . 95  4 

14  .80  3 
52     .06  5 


-  5  - 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST 
ABBEVILLE 

CRQWLET  EXP  STATION 
OE  QUINCY  4  N 
DE  RIDDED 
EL ItABETH 


HACXBERRT  6 
JENNINGS 
KAPLAN  8  5 
KINDER  3  W 
LAKE  ARTHUR 


10  sw 


LAKE  CHARLES  2  ti 

L ARE  CHARLES  USO  AP 

LONQVILLE 

MERMENTAU 

Mime  a  SE 

OAKOACE 

06ERLIN  FIRE  TO HER 
ROCKEFELLER  UL  REFUGE 
SINGER 
SUGARTQUN 

SULPHUR 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LO 
CARVILLE  3  SW 
FRANKL IN  3  NU 
JEANERETTE  EXP 
LAFAYETTE   FAA  A 


SOUTHEAST 

BOOTHVILLE  USO 
DIAMOND  4  NW 
DONALDSONVILLE 
GALL IANO 
HQUMA 


NEW 


ORLEANS  NF  WSO  CI 

NEW  ORLEANS  MOI  USO  AP 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBL IN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JQUROAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

PARADIS   7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
SCHRIEvER 


DRY  OF  MONTH 


>    2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


2.00  4.40 


.16  3. 

.03  3, 

12  4 

.38  3 

.04  4. 

.03  3 


26 

.SO  3.1 

.42  6.1 
.02 

.10  2.1 


SEE  REfERENCE   NOTES  FOLLOHlNO  SIhUON  INOE* 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

UJ 

a 

d 

Or 
S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOR  TH  WE  S  T 

□  1 

COTTQN  VALLEY 

76 

73 

78 

eo 

79 

7B 

ei 

84 

9  l 

83 

82 

7  7 

71 

63 

71 

75 

67 

73 

79 

86 

62 

55 

63 

70 

41 

66 

64 

70 

71 

83 

86 

72 

6 

MI  N 

55 

57 

6  1 

66 

65 

65 

66 

66 

65 

65 

67 

6  0 

46 

39 

39 

50 

38 

80 

59 

53 

82 

34 

34 

33 

33 

35 

43 

48 

48 

88 

9  8 

50 

3 

LQGANSPGftT  A  EME 

74 

eo 

82 

Bl 

80 

84 

HI 

B3 

83 

83 

76 

7  b 

66 

73 

72 

71 

77 

82 

8  9 

66 

64 

65 

75 

44 

52 

5E 

70 

74 

85 

87 

92 

MIN 

5 1 

53 

59 

64 

62 

61 

61 

61 

62 

66 

68 

6  3 

45 

42 

8  1 

55 

3  9 

86 

68 

48 

39 

30 

37 

34 

36 

38 

50 

86 

54 

41 

47 

50 

6 

MI  NDE  M 

75 

72 

78 

81 

80 

79 

ei 

85 

81 

84 

8? 

78 

74 

55 

72 

72 

68 

74 

78 

68 

65 

55 

65 

71 

42 

65 

61 

65 

70 

36 

86 

73 

2 

MIN 

55 

55 

61 

64 

65 

66 

65 

65 

63 

64 

6? 

57 

86 

40 

40 

50 

45 

46 

60 

52 

41 

35 

36 

32 

29 

35 

46 

54 

58 

47 

89 

51 

2 

PLAIN  DEALING 

MAX 

75 

74 

78 

81 

79 

79 

82 

84 

81 

80 

80 

80 

7  1 

68 

71 

73 

66 

74 

79 

87 

6  0 

54 

6  9 

6  8 

41 

54 

65 

68 

72 

8  2 

BE 

72 

6 

53 

58 

60 

64 

62 

65 

63 

63 

64 

65 

66 

53 

44 

39 

41 

44 

39 

42 

58 

51 

3  9 

33 

3  8 

32 

32 

36 

45 

47 

52 

81 

91 

49 

2 

SHREVEPORT  WSO  AP 

76 

61 

82 

81 

80 

83 

65 

84 

86 

81 

79 

71 

65 

7  0 

78 

68 

75 

6  1 

88 

66 

56 

65 

71 

80 

53 

59 

69 

72 

85 

87 

92 

MIN 

56 

56 

65 

65 

64 

66 

66 

62 

63 

67 

6  8 

5  6 

47 

42 

52 

47 

45 

59 

58 

51 

38 

33 

40 

38 

34 

82 

53 

50 

55 

46 

57 

52 

7 

WESTDALE    3  SW 

75 

72 

79 

80 

81 

78 

63 

85 

83 

83 

82 

78 

66 

65 

71 

73 

69 

75 

80 

66 

'3 

54 

63 

75 

42 

55 

60 

70 

72 

84 

85 

5 

MIN 

52 

54 

61 

64 

65 

66 

65 

60 

60 

63 

65 

6  6 

40 

39 

40 

54 

41 

49 

63 

55 

8  3 

34 

36 

35 

35 

37 

46 

50 

56 

88 

45 

51 

1 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE    3  NE 

74 

79 

81 

82 

79 

82 

B4 

83 

83 

79 

76 

76 

63 

73 

72 

69 

76 

78 

88 

72 

57 

65 

75 

47 

55 

63 

72 

72 

B6 

6E 

93 

8 

MIN 

54 

60 

66 

64 

66 

61 

64 

64 

62 

6  1 

63 

55 

44 

39 

52 

47 

42 

58 

69 

49 

80 

38 

42 

35 

35 

8  3 

55 

53 

59 

88 

6  1 

53 

0 

CALHOUN   EXP  STATION 

75 

74 

79 

80 

82 

77 

63 

85 

6  3 

82 

78 

73 

74 

59 

69 

72 

67 

73 

78 

87 

to 

55 

61 

73 

46 

53 

64 

75 

'9 

87 

88 

73 

1 

MIN 

53 

56 

68 

63 

67 

66 

64 

64 

60 

64 

6  6 

6  3 

46 

37 

39 

52 

39 

41 

61 

53 

46 

34 

36 

35 

34 

38 

45 

52 

6  0' 

47 

53 

51 

3 

CHATHAM 

75 

75 

80 

80 

82 

77 

63 

86 

63 

8  ! 

79 

73 

75 

52 

70 

70 

70 

75 

79 

87 

67 

56 

64 

75 

47 

54 

66 

75 

79 

88 

85 

2 

MIN 

62 

54 

62 

64 

66 

66 

6  1 

59 

59 

65 

65 

6  1 

45 

37 

8  0 

52 

38 

42 

60 

52 

45 

32 

3  8 

36 

35 

37 

88 

51 

58 

43 

6  9 

50 

6 

F  ARMER V IL  L  E 

75 

79 

80 

80 

79 

82 

65 

86 

81 

81 

73 

77 

73 

6  9 

74 

73 

71 

74 

87 

BE 

61 

59 

70 

70 

52 

64 

73 

75 

87 

66 

91 

75 

8 

MIN 

54 

59 

65 

64 

65 

63 

63 

64 

E  3 

66 

62 

53 

44 

19 

61 

53 

80 

60 

67 

50 

82 

34 

5  0 

32 

34 

38 

53 

51 

56 

50 

97 

52 

2 

HOMER   EXP  STATION 

75 

72 

78 

80 

80 

77 

B  i 

84 

82 

6  9 

82 

77 

73 

61 

70 

72 

66 

74 

78 

85 

62 

56 

56 

6  9 

42 

6  6 

64 

71 

71 

80 

81 

72 

3 

MIN 

55 

56 

63 

64 

64 

62 

64 

52 

63 

60 

65 

56 

43 

38 

40 

8  8 

39 

45 

61 

49 

39 

34 

33 

31 

31 

36 

46 

6  0 

69 

5  3 

6  8 

50 

1 

MONROE   FAA  AP 

MAX 

76 

80 

61 

82 

79 

83 

84 

83 

81 

78 

72 

7  6 

55 

59 

72 

68 

69 

78 

8  7 

60 

66 

60 

72 

88 

52 

66 

77 

81 

89 

84 

91 

73 

7 

MIN 

56 

64 

66 

o7 

68 

69 

65 

61 

60 

66 

65 

55 

44 

42 

54 

50 

43 

56 

60 

52 

40 

36 

38 

35 

37 

88 

57 

56 

63 

6  1 

58 

54 

1 

MONROE  CITY 

MAX 

76 

79 

80 

8  1 

8  1 

82 

82 

82 

BO 

7Q 

79 

74 

73 

6  6 

72 

7 1 

7  0 

77 

68 

8  6 

59 

58 

72 

72 

52 

6  8 

75 

79 

69 

87 

91 

76 

1 

54 

61 

64 

65 

66 

67 

64 

62 

60 

64 

63 

63 

45 

41 

53 

54 

8  9 

55 

67 

50 

42 

36 

48 

36 

36 

46 

61 

65 

61 

48 

60 

54 

7 

RUSTON— LA   TECH  UNIV 

76 

75 

79 

76 

80 

77 

82 

85 

92 

82 

76 

78 

73 

60 

69 

72 

68 

73 

78 

82 

63 

53 

63 

73 

45 

53 

60 

73 

75 

87 

84 

72 

MIN 

53 

57 

62 

61 

65 

65 

65 

63 

52 

66 

66 

50 

44 

38 

40 

52 

8  3 

8  3 

62 

52 

41 

36 

41 

32 

32 

38 

42 

52 

59 

46 

5  6 

51 

5 

WINNFIELD   2  W 

MIN 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

75 

60 

81 

82 

76 

83 

84 

83 

81 

80 

77 

7.1 

66 

68 

73 

71 

59 

74 

8B 

66 

68 

59 

73 

70 

52 

68 

75 

79 

85 

86 

93 

75 

7 

MIN 

54 

59 

64 

56 

64 

60 

64 

62 

58 

65 

63 

6r 

44 

32 

51 

52 

39 

54 

6  6 

49 

41 

31 

8  } 

32 

35 

41 

55 

55 

60 

53 

57 

52 

1 

EPPS  6  W 

MAX 

73 

78 

78 

78 

79 

77 

81 

84 

82 

79 

78 

72 

71 

6  0 

67 

70 

68 

69 

76 

84 

58 

50 

6  9 

7  1 

45 

51 

67 

75 

78 

86 

84 

71 

5 

MIN 

52 

56 

62 

63 

60 

61 

61 

59 

58 

60 

65 

62 

46 

37 

8  c1 

53 

4J 

39 

57 

48 

82 

33 

38 

33 

33 

3  6 

47 

66 

60 

50 

56 

50 

5 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

72 

74 

77 

80 

80 

78 

63 

83 

81 

78 

78 

7  0 

68 

51 

68 

69 

65 

67 

77 

83 

69 

52 

57 

71 

47 

52 

70 

75 

79 

87 

82 

7  1 

7 

MIN 

51 

53 

60 

53 

E  3 

63 

59 

59 

59 

64 

65 

62 

47 

39 

45 

53 

42 

43 

55 

49 

42 

35 

36 

33 

35 

38 

47 

58 

59 

50 

55 

51 

0 

SAINT   JOSEPH   EXP  STA 

MAX 

71 

74 

77 

78 

SO 

80 

B  l 

63 

85 

76 

8  1 

79 

76 

6  5 

69 

70 

67 

71 

79 

6  3 

76 

49 

63 

73 

49 

50 

67 

74 

77 

84 

82 

72 

9 

MIN 

52 

52 

60 

62 

63 

63 

63 

57 

59 

64 

55 

6  1 

48 

37 

81 

56 

42 

43 

67 

54 

48 

37 

38 

35 

35 

40 

49 

59 

62 

51 

53 

5  1 

8 

TALLULAH 

MAX 

74 

75 

80 

79 

61 

61 

84 

85 

6  3 

76 

81 

76 

72 

50 

68 

70 

6  8 

77 

85 

6  8 

89 

60 

75 

48 

53 

68 

75 

BO 

88 

62 

72 

9 

MIN 

51 

52 

60 

62 

64 

65 

61 

55 

58 

61 

64 

60 

46 

37 

43 

53 

39 

54 

51 

43 

31 

38 

33 

33 

38 

88 

57 

59 

47 

6  4 

50 

6 

WINNS8GR0 

MAX 

72 

72 

78 

78 

80 

eo 

82 

83 

81 

78 

78 

76 

74 

67 

69 

70 

6  6 

70 

78 

85 

66 

67 

60 

73 

58 

53 

68 

67 

78 

84 

86 

73 

9 

MIN 

52 

53 

62 

63 

64 

65 

63 

61 

61 

64 

63 

60 

46 

38 

40 

55 

40 

42 

58 

52 

45 

33 

35 

34 

34 

37 

46 

59 

62 

49 

52 

51 

2 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND   2  S 

MAX 

75 

75 

80 

80 

81 

78 

85 

84 

82 

82 

81 

79 

75 

64 

72 

70 

70 

73 

79 

86 

74 

54 

63 

75 

47 

54 

63 

72 

74 

86 

85 

74 

1 

MIN 

50 

53 

57 

60 

63 

65 

64 

63 

64 

66 

66 

66 

43 

35 

37 

40 

43 

45 

58 

56 

88 

34 

34 

38 

34 

35 

88 

51 

52 

39 

42 

49 

5 

CONVERSE 

MAX 

76 

74 

80 

81 

62 

79 

84 

89 

84 

84 

83 

82 

79 

68 

75 

70 

70 

77 

82 

87 

79 

57 

65 

78 

88 

52 

58 

73 

73 

66 

87 

75 

5 

MIN 

53 

54 

64 

65 

65 

66 

65 

63 

63 

65 

68 

70 

46 

40 

40 

54 

40 

47 

65 

52 

82 

33 

35 

36 

35 

37 

45 

49 

60 

41 

88 

51 

7 

GORUM  FIRE  TOWER 

MAX 

73 

79 

79 

80 

79 

83 

83 

82 

80 

78 

79 

73 

89 

68 

72 

77 

81 

85 

82 

82 

65 

79 

78 

49 

59 

75 

76 

90 

87 

B9 

77 

7 

MIN 

52 

42 

61 

64 

63 

63 

62 

61 

61 

64 

66 

46 

42 

53 

65 

47 

55 

67 

59 

42 

36 

88 

36 

3  8 

42 

55 

61 

47 

52 

55 

53 

0 

LEESVILLE 

MAX 

73 

75 

76 

80 

79 

80 

83 

83 

83 

82 

62 

82 

82 

6  9 

73 

71 

73 

78 

82 

87 

81 

54 

66 

79 

45 

49 

63 

77 

76 

91 

67 

75 

5 

MIN 

49 

55 

61 

63 

65 

65 

66 

65 

62 

68 

68 

68 

49 

42 

42 

64 

43 

51 

65 

55 

46 

37 

38 

39 

37 

39 

48 

56 

63 

98 

46 

63 

5 

MANY 

MAX 

74 

74 

80 

8  1 

60 

70 

68 

83 

82 

82 

73 

78 

77 

65 

69 

71 

69 

76 

81 

88 

8  1 

63 

65 

78 

42 

5  0 

61 

73 

74 

85 

90 

74 

1 

MIN 

54 

56 

63 

66 

66 

66 

65 

61 

64 

63 

68 

65 

47 

40 

43 

45 

41 

43 

65 

56 

43 

33 

35 

36 

36 

30 

40 

53 

63 

43 

42 

5  1 

3 

NATCHITOCHES 

MAX 

74 

82 

83 

83 

eo 

85 

87 

86 

83 

81 

79 

78 

75 

73 

72 

75 

76 

84 

91 

87 

7  9 

63 

80 

78 

52 

64 

74 

75 

89 

68 

93 

79 

0 

MIN 

51 

60 

63 

63 

67 

65 

65 

63 

63 

68 

63 

68 

50 

43 

56 

66 

45 

57 

68 

57 

88 

38 

52 

38 

37 

46 

56 

57 

60 

47 

6  0 

55 

6 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

73 

75 

79 

79 

eo 

81 

92 

84 

81 

82 

82 

79 

8  1 

66 

71 

69 

76 

76 

80 

82 

82 

50 

68 

77 

46 

53 

62 

75 

80 

90 

86 

74 

9 

MIN 

52 

53 

63 

64 

64 

65 

66 

66 

64 

67 

68 

68 

50 

41 

88 

55 

54 

69 

63 

65 

49 

38 

40 

38 

38 

39 

48 

60 

64 

47 

99 

54 

8 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

75 

79 

81 

81 

B2 

83 

85 

81 

80 

81 

79 

82 

63 

70 

70 

73 

74 

8  1 

87 

84 

63 

62 

76 

6  8 

53 

61 

74 

79 

90 

85 

87 

76 

1 

MIN 

50 

62 

63 

65 

64 

67 

54 

61 

62 

66 

66 

59 

44 

42 

56 

48 

42 

56 

70 

62 

40 

39 

63 

38 

40 

48 

58 

64 

60 

86 

6  8 

55 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STAT  I  ON 

DRY  OF  MONTH 

o 

(X 

or 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

I  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  / 

1  ft 
1  0 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

UJ 

ct 

BEL  AH  F  IRE  TOWER 

MAX 
MIN 

73 
52 

74 
58 

79 
61 

79 
59 

80 

fa  4 

80 
65 

83 
65 

84 

fa9 

80 
6  0 

79 
64 

81 
65 

76 
63 

81 
47 

62 
38 

72 
49 

70 
55 

73 
41 

76 
55 

79 
63 

86 
56 

81 
46 

50 
34 

61 
42 

75 
36 

48 

37 

52 
39 

62 
48 

75 

55 

79 
61 

91 
46 

88 

59 

74.5 
53.0 

BUNK  IE 

MAX 
MIN 

72 
51 

7  fa 
51 

7  9 
60 

80 
61 

80 
61 

81 
62 

83 
65 

85 
62 

83 
63 

79 
61 

85 
68 

84 

69 

83 
51 

63 
39 

72 
42 

72 
56 

74 
43 

77 
43 

82 
60 

84 

67 

84 

53 

54 
39 

64 
41 

76 
39 

46 

39 

53 
41 

61 
51 

74 
60 

78 
65 

85 
50 

84 

50 

76.2 
53.6 

GRANO  COTEAU 

MAX 
MIN 

74 
48 

70 
50 

78 
60 

77 
62 

79 
fa  4 

80 
67 

83 
65 

81 
63 

79 
63 

78 
68 

6  2 
68 

84 
68 

77 
51 

72 
41 

72 
51 

72 
57 

73 
45 

80 
56 

81 

69 

81 

67 

74 
48 

66 
38 

78 
52 

70 
42 

08 
45 

64 

50 

72 
50 

78 
63 

80 
67 

82 
58 

83 
52 

76.  1 
56.4 

HINESTON   4  NNE 

MAX 
MIN 

72 
52 

74 

5  3 

re 

62 

78 
65 

79 
fa  4 

82 
64 

83 
65 

83 
63 

80 
61 

81 
66 

79 
67 

ai 

66 

81 
46 

67 
39 

73 
40 

69 
52 

72 
40 

76 
4fa 

80 
63 

84 
64 

82 
46 

50 
35 

64 

35 

78 
38 

44 

36 

49 
38 

61 
45 

78 
59 

77 
63 

90 
42 

86 

52 

74.6 
52.5 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 
MIN 

74 
55 

76 
56 

'fa 
bO 

79 
60 

8  1 
63 

8  2 
65 

83 
66 

82 

fa  4 

81 
62 

78 
64 

79 
66 

a  i 

64 

80 
50 

60 
42 

70 
43 

71 
58 

70 
48 

73 
50 

80 
55 

84 

59 

83 
49 

62 
39 

65 
39 

75 
36 

46 

36 

54 
41 

64 
48 

74 

59 

79 
59 

86 
53 

84 

53 

74.3 
53.6 

MAMOU   4  S 

MAX 
MIN 

75 
51 

78 

fan 

79 
75 

80 
62 

82 
63 

83 
67 

83 
65 

6  3 
65 

82 
65 

80 

6a 

32 
00 

85 
68 

83 
50 

73 
43 

75 
52 

75 
58 

76 
46 

80 
5E 

82 
70 

84 

66 

80 
48 

64 
40 

75 
54 

75 
42 

55 
40 

64 
48 

75 
57 

75 
63 

82 
66 

84 

51 

85 
59 

77.9 
57.6 

MELVILLE 

MO  x 
MIN 

71 
49 

78 
58 

78 

57 

80 
61 

83 
62 

82 
66 

84 

65 

79 

62 

81 
61 

82 
62 

83 
66 

83 
6  9 

81 
52 

71 
41 

74 
44 

77 
57 

73 
45 

81 

55 

62 
69 

84 

68 

78 
46 

59 
40 

66 
43 

70 
41 

53 
41 

62 
49 

71 
59 

77 
61 

83 

67 

84 
48 

87 

57 

76  .  7 

55.5 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 
MIN 

73 
49 

75 
54 

77 
58 

78 

fan 

80 
fafa 

a  l 

62 

83 
61 

82 
59 

6  1 

59 

75 
65 

77 
63 

83 
66 

82 
fa  1 

68 
40 

82 
44 

74 

56 

72 
43 

74 
46 

81 

59 

82 
66 

84 
54 

54 
38 

68 
40 

75 
41 

52 
41 

58 
43 

62 
54 

70 
60 

77 
62 

83 
49 

83 
53 

75.0 
53.3 

OLD   RIVER  LOCK 

MAX 
MIN 

72 
5  ! 

75 
53 

76 
59 

79 
58 

on 
64 

82 
6  2 

82 
65 

82 
fan 

81 
60 

6  0 
65 

80 
64 

82 
64 

82 
52 

65 

44 

73 
44 

73 
57 

72 
46 

74 
46 

8  1 

56 

84 

68 

84 

52 

54 
38 

67 
40 

78 
40 

50 
38 

53 
42 

68 
51 

73 
62 

78 
64 

81 

50 

84 

50 

75.  1 
53.8 

3LLA  3  SSW 

MAX 

48 

fad 

62 

0  3 

0  4 

fafa 

6  1 

57 

fa  ' 

62 

0  4 

62 

45 

36 

47 

53 

38 

50 

60 

54 

46 

32 

J4 

36 

15 

54 
37 

63 
46 

78 
55 

79 
60 

90 
44 

86 

55 

74.5 
50.9 

W03DW0RTH   STATE  FOREST 

MAX 

72 
52 

75 
61 

78 
fa,' 

73 
68 

80 

0  4 

81 
67 

82 
67 

64 

66 

60 
66 

81 
67 

81 
68 

82 
68 

82 
49 

65 
41 

7  1 
53 

70 
55 

75 
45 

77 
59 

80 
68 

85 
62 

83 
47 

54 

37 

62 
46 

76 
38 

44 

38 

5  1 
41 

64 
50 

70 
63 

79 
65 

90 
53 

87 
58 

74.6 
56.3 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

MAX 

74 
46 

75 
50 

80 

57 

81 
64 

82 
64 

81 
62 

84 
64 

62 
60 

6  2 
64 

76 
65 

79 
65 

82 
64 

83 
47 

66 
4  0 

74 
47 

75 
59 

74 
42 

76 
39 

82 
63 

84 
62 

86 
53 

53 
35 

6fa 
43 

77 
40 

53 
39 

61 
40 

64 
54 

72 
60 

78 
59 

80 

52 

87 

50 

75.7 
53.2 

BATON   ROUGE   WSO  AP 

MAX 

77 
47 

80 
59 

80 
55 

83 
61 

83 
62 

84 

65 

84 
64 

84 

fa  9 

6  0 
64 

80 
66 

85 
67 

85 
61 

70 
49 

73 
43 

76 
58 

76 
53 

76 
45 

81 

53 

83 

71 

86 
69 

70 
43 

66 
39 

77 
50 

67 
43 

60 
42 

62 
55 

71 
60 

79 
64 

85 
69 

85 
52 

86 

55 

77.9 
56.2 

BOGAL  USA 

MAX 

74 
45 

75 
44 

78 
fafa 

on 

55 

82 
fa  4 

82 
63 

84 

63 

83 
63 

83 
60 

ai 

61 

76 
fa  1 

85 
65 

83 
47 

63 
40 

74 
39 

76 
54 

73 
40 

73 
41 

80 
47 

85 
64 

85 
58 

59 

35 

65 
35 

79 
41 

54 
39 

61 

39 

63 
52 

72 
60 

61 

63 

88 

51 

83 
51 

76  .  1 
51.5 

CL INTON 

MAX 

76 
43 

79 
57 

BO 
5  3 

82 
62 

82 
60 

8  4 
66 

8  4 

57 

82 
55 

81 

02 

79 
64 

85 
fafa 

82 
64 

79 
47 

72 
38 

'  4 

52 

74 
68 

'fa 
40 

82 
46 

83 
69 

84 
67 

81 

46 

65 
34 

76 
46 

73 
39 

59 
39 

60 
50 

69 

52 

79 
63 

85 

67 

84 
45 

86 

50 

77.9 
53.5 

COVINGTON   4  NNU 

MAX 

75 
43 

m 
is 

79 
63 

80 
62 

82 
58 

81 
59 

82 
56 

76 
58 

79 
62 

83 
fa  1 

8  3 

6  2 

75 
47 

73 
38 

75 
52 

74 
57 

73 
38 

79 
45 

82 
08 

83 
62 

80 
48 

63 
37 

76 
42 

74 
42 

58 
40 

60 
58 

71 
56 

79 
63 

84 

65 

63 
47 

83 
48 

76.8 
52.8 

FRANKL INTON    3  SW 

MAX 
MIN 

73 
45 

79 
56 

78 
50 

0  0 
62 

80 
0  3 

82 
62 

82 

fan 

83 
58 

78 
59 

0  2 
65 

85 
60 

63 
49 

75 
37 

76 
52 

73 
49 

79 
47 

84 
67 

86 
65 

74 

65 

65 
34 

80 
45 

59 
38 

60 
38 

58 
52 

72 
56 

6  0 
0  2 

89 
67 

87 
41 

87 
48 

76 . 9 
53.5 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

74 
44 

60 
1H 

78 
49 

74 
48 

84 
61 

83 
62 

84 

60 

82 
57 

64 

62 

83 
61 

82 
64 

85 
63 

81 
47 

65 
38 

73 
49 

75 
51 

73 
43 

74 
46 

83 
65 

83 
68 

84 
61 

53 
34 

69 
34 

65 
33 

45 
35 

60 
40 

60 
63 

ra 

59 

79 
63 

87 
45 

86 
47 

75  .  4 
50.9 

HAMMOND    3  NU 

MAX 
MIN 

74 
44 

76 
54 

82 
52 

6  0 
64 

83 

62 

0  0 
59 

8  4 

61 

80 
fa  7 

81 

60 

76 
65 

78 
64 

84 

62 

86 
48 

68 
37 

73 
53 

73 
59 

74 
40 

75 
46 

81 
67 

83 
63 

85 
53 

54 

37 

64 
42 

76 
41 

53 
44 

59 
44 

65 
54 

7  1 
0  2 

80 

65 

86 
46 

84 
49 

75.7 
53.4 

LSU  BEN— HUR  EXP  STA 

57 

fafa 

57 

60 
61 

8  1 

0  3 

83 
62 

6  ] 

56 

82 
61 

65 

BO 
64 

84 

65 

64 
48 

70 
37 

73 
38 

74 

52 

73 
40 

75 
42 

81 
54 

81 
64 

85 
54 

55 
37 

64 
40 

75 
41 

54 
40 

58 
42 

63 
54 

7  0 
fa  1 

80 
63 

81 
47 

82 
52 

75.2 
62.4 

SL IDELL 

XXX 

MAX 

70 
43 

74 
4  3 

7  ! 
53 

78 
55 

6  0 
64 

00 
62 

8  I 
61 

79 
"■fa 

77 
56 

74 
56 

77 
62 

81 
65 

82 
49 

67 
39 

71 
40 

72 
56 

74 
40 

70 
40 

79 
50 

82 
66 

83 

60 

61 

39 

6  0 
40 

74 
48 

6  7 
39 

62 
41 

64 

55 

69 
fa  9 

80 
63 

82 
50 

81 
51 

74.  1 
51.7 

SOUTHWEST 

□  } 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

71 
48 

77 
58 

78 
61 

00 
64 

82 
64 

81 
0  4 

82 
65 

79 
66 

79 
68 

82 
66 

84 

53 

70 
4  1 

73 
44 

72 
55 

73 
45 

74 
49 

80 
65 

61 
60 

82 
59 

59 
39 

64 
41 

77 
41 

51 
40 

53 
43 

62 
50 

7  J 

fa9 

76 
65 

77 
49 

8 1 
55 

74.2 
54.4 

DE   OUINCT   4  N 

MAX 

72 
48 

75 
48 

re 

59 

78 
61 

78 
66 

81 

65 

83 
0  6 

83 
fafa 

6  1 
64 

81 

67 

re 

69 

82 
68 

83 

on 

73 
42 

74 
43 

69 
54 

75 
4  4 

78 
51 

79 
63 

91 
68 

81 
47 

55 
39 

66 
42 

79 
41 

49 

38 

40 

60 

fafa 

63 

45 

54 

54.  1 

DE  RIDDER 

MAX 

71 
49 

75 
52 

7  0 
60 

79 
64 

78 
63 

80 

65 

83 
65 

64 
64 

8  3 
0  4 

83 
h  8 

79 
6  6 

81 

67 

81 
51 

71 
44 

74 
45 

67 
54 

74 
45 

78 
50 

80 
64 

83 
66 

80 
46 

54 
39 

66 
39 

80 
40 

47 
38 

40 

50 

'■6 

65 

46 

52 

54.2 

EL IZABETH 

MAX 

73 
45 

76 
64 

79 
E  1 

80 

on 

80 

52 

82 
64 

83 
ho 

83 
65 

83 
BE 

0  1 

67 

82 
65 

83 
68 

85 
50 

70 
42 

72 
43 

69 
52 

70 
46 

79 
52 

82 

62 

85 
67 

83 
49 

52 
37 

67 
42 

78 
40 

46 

38 

40 

49 

67 

64 

58 

48 

54.5 

hackberry  e  ssw 

MAX 

70 
59 

71 

5g 

74 
fa  1 

75 
62 

77 
64 

76 
67 

75 
67 

72 
68 

75 
68 

78 
69 

81 

57 

71 
48 

67 
50 

68 
60 

73 
53 

72 
62 

77 
70 

78 
70 

78 

50 

55 
45 

62 
47 

74 
45 

51 
41 

44 

52 

hO 

66 

62 

67 

58.4 

JENNINGS 

MAX 

71 
51 

74 
56 

78 
64 

78 
65 

on 

71 

82 
70 

82 
69 

80 

69 

79 
65 

78 
73 

82 
59 

86 
7  1 

76 
52 

72 
44 

71 
53 

73 
60 

73 
53 

79 
57 

8  1 
69 

81 
71 

76 
48 

68 
40 

78 
61 

74 
44 

60 

4  2 

51 

67 

5  8 

60 

64 

60 

58.9 

LAKE   ARTHUR    10  SU 

MAX 
MIN 

67 
55 

■Tj 

61 

73 
62 

73 
62 

74 
0  4 

76 
0  5 

78 
67 

77 
67 

78 
fa  8 

76 
69 

76 
70 

78 
70 

84 

56 

72 
46 

73 
47 

69 
59 

73 
48 

74 
61 

75 
67 

77 
70 

78 
54 

61 
42 

62 
44 

75 
44 

5  1 
41 

41 

52 

6  6 

63 

64 

57.6 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

MAX 
MIN 

74 
51 

76 
59 

77 
fa  1 

77 
64 

79 
65 

80 

67 

6  1 

66 

80 
66 

80 
68 

80 
69 

80 
0  6 

fab 

65 

73 
53 

71 
45 

68 
55 

75 

55 

74 

fan 

78 
62 

80 
70 

80 
64 

64 
44 

63 
40 

78 
56 

60 
41 

52 
42 

51 

56 

fan 

62 

50 

65 

57.8 

OBEHL IN   FIRE  TOWER 

MAX 
MIN 

72 
51 

74 
61 

79 
61 

79 
69 

78 
63 

6  ! 
06 

6  3 
fafa 

84 
65 

82 
65 

80 
68 

79 
69 

fa  4 

69 

85 
51 

71 
43 

73 
53 

72 
57 

75 
4fa 

77 
57 

80 
70 

83 
68 

82 
49 

52 
39 

66 
50 

78 
40 

48 

3  9 

52 
43 

65 
52 

76 

bO 

76 
66 

86 
47 

85 
55 

75.4 
56.7 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

70 
55 

?4 

56 

75 
fan 

76 
61 

77 
63 

78 
64 

79 
65 

80 
66 

79 
67 

78 
fafa 

77 
68 

80 
68 

82 
55 

73 
46 

0  9 
49 

70 
59 

73 
62 

74 

59 

77 
66 

79 
69 

79 
54 

56 
42 

64 
46 

76 
46 

62 
43 

54 
44 

61 
53 

'  I 
56 

78 
65 

75 
52 

79 
66 

73.  1 
57.5 

VERMIL ION  LOCK 

xxx 

MAX 
MIN 

68 

52 

71 
52 

76 
60 

76 

on 

76 

76 

79 

re 

78 

77 

77 

79 

82 

74 

74 

72 

73 

72 

78 
8  4 

79 
70 

80 
67 

58 
40 

61 
40 

71 
45 

53 
44 

67 
44 

63 
63 

72 
El 

79 
64 

78 

53 

81 
54 

73.  1 
56.2 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CARVILLE   2  SU 

MAX 
MIN 

73 
4 1 

78 
54 

75 
51 

'  7 
•■fa 

rs 
60 

81 
60 

79 
69 

80 

57 

76 
61 

79 
61 

83 

62 

86 
64 

71 
50 

73 
42 

72 
56 

73 
59 

73 
45 

80 
54 

81 
68 

82 
63 

78 

50 

63 
39 

76 
50 

72 
53 

6  0 
42 

61 
54 

70 
56 

80 
60 

81 
65 

82 

50 

83 

56 

76.0 
54.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBT10N  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


Louisiana 

MARCH 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

O 
S 
CE 
UJ 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

l  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKL IN   3  NW 

MAX 

75 

76 

78 

79 

79 

82 

8  0 

83 

77 

82 

82 

66 

72 

73 

75 

75 

74 

78 

79 

82 

74 

68 

76 

67 

58 

62 

78 

80 

76 

82 

81 

76 

4 

66 

42 

LAFAYETTE   FAA  AP 

MAX 

76 

76 

78 

79 

81 

82 

B3 

83 

80 

79 

81 

84 

73 

74 

71 

75 

76 

80 

61 

83 

71 

66 

78 

67 

56 

64 

74 

79 

82 

83 

85 

77 

0 

MIN 

50 

62 

61 

63 

66 

68 

6  7 

65 

68 

70 

68 

64 

50 

43 

54 

66 

19 

64 

71 

69 

43 

40 

54 

43 

43 

54 

61 

65 

68 

50 

58 

MORGAN  CITY 

MAX 

69 

72 

75 

76 

78 

79 

8  1 

80 

81 

78 

79 

80 

8  1 

70 

71 

73 

74 

78 

78 

78 

82 

62 

65 

74 

55 

59 

69 

73 

79 

74 

81 

74 

3 

MIN 

50 

54 

60 

60 

62 

61 

66 

62 

63 

67 

68 

67 

55 

49 

49 

68 

50 

51 

62 

68 

62 

46 

46 

52 

45 

48 

69 

61 

64 

6  3 

55 

57 

2 

NEW    IBERIA  5  NW 

MAX 

MIN 

SOUTHEAST 

09 

BOGTHVILLE  WSO 

MAX 

73 

76 

77 

78 

79 

79 

78 

77 

77 

77 

8  0 

8  0 

67 

66 

76 

71 

65 

76 

78 

8  1 

7  3 

62 

71 

72 

62 

68 

75 

77 

77 

79 

78 

74 

5 

MIN 

69 

5 

DIAMOND   4  NW 

MAX 

75 

77 

80 

80 

62 

82 

79 

82 

74 

74 

6  1 

85 

72 

fcy 

>3 

71 

68 

80 

77 

78 

74 

58 

77 

71 

57 

66 

72 

83 

81 

6  1 

78 

75 

5 

MIN 

55 

8 

OGNALDSONVILLE   3  E 

MAX 

75 

77 

78 

82 

84 

82 

85 

83 

82 

81 

83 

86 

85 

70 

72 

71 

73 

75 

ac 

81 

85 

60 

73 

77 

64 

60 

65 

71 

8  1 

84 

88 

77 

3 

MIN 

66 

2 

GAL  L IANO 

MAX 

71 

71 

75 

76 

79 

79 

81 

78 

80 

8  I 

79 

8  I 

83 

68 

70 

74 

76 

73 

77 

78 

81 

65 

74 

76 

69 

65 

67 

67 

80 

81 

80 

75 

1 

MIN 

57 

5 

HOUMA 

MAX 

76 

78 

78 

79 

79 

81 

78 

83 

80 

8  I 

83 

84 

70 

70 

76 

71 

75 

78 

81 

83 

81 

63 

7  6 

77 

62 

66 

70 

71 

79 

82 

8  3 

76 

MIN 

56 

l 

NEW  ORLEANS   MO  I  USO 

HP 

MAX 

75 

79 

80 

B2 

81 

83 

B! 

83 

79 

82 

B4 

86 

70 

71 

75 

74 

67 

76 

6  1 

84 

75 

63 

79 

64 

59 

63 

66 

82 

82 

86 

86 

76 

8 

MIN 

57 

7 

NEU  ORLEANS   AUD  WSO 

C  I 

MAX 

75 

77 

78 

81 

79 

81 

B2 

61 

77 

8  0 

84 

81 

67 

71 

75 

72 

71 

79 

82 

85 

75 

63 

75 

65 

60 

66 

67 

81 

81 

82 

83 

76 

MIN 

59 

l 

PARADIS   7  5 

MAX 

76 

77 

78 

79 

79 

82 

82 

79 

79 

79 

81 

83 

83 

69 

72 

74 

74 

78 

80 

82 

8  2 

58 

75 

74 

57 

66 

67 

81 

81 

82 

84 

76 

6 

MIN 

57 

3 

QUARANTINE 

MAX 

MIN 

RESERVE 

MAX 

73 

76 

74 

71 

80 

80 

83 

81 

79 

80 

82 

81 

84 

69 

69 

71 

70 

75 

79 

81 

83 

59 

6  0 

75 

59 

69 

63 

66 

60 

79 

81 

74 

3 

46 

46 

52 

50 

61 

60 

61 

58 

56 

62 

63 

63 

51 

18 

47 

43 

11 

45 

56 

67 

58 

41 

39 

41 

40 

46 

56 

61 

62 

57 

59 

52 

SAINT  BERNARD 

MAX 

77 

80 

82 

84 

85 

85 

83 

80 

76 

80 

85 

86 

83 

69 

75 

76 

74 

82 

86 

87 

85 

62 

78 

74 

59 

65 

67 

86 

88 

65 

85 

79 

0 

MIN 

50 

59 

56 

59 

59 

58 

57 

56 

64 

63 

66 

67 

52 

45 

58 

57 

45 

50 

67 

70 

53 

44 

6  I 

49 

46 

54 

59 

62 

70 

53 

53 

56 

5 

SCHRIEVER 

MAX 

78 

80 

81 

03 

82 

85 

8  0 

85 

82 

81 

86 

85 

76 

72 

75 

76 

77 

81 

82 

87 

83 

63 

77 

75 

67 

76 

65 

78 

60 

84 

86 

79 

l 

MIN 

17 

60 

54 

58 

59 

60 

63 

68 

65 

68 

68 

65 

51 

45 

48 

18 

45 

55 

68 

69 

42 

43 

58 

40 

46 

16 

55 

59 

67 

50 

55 

55 

3 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWING  SIBTION  INOE« 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 

MARCH  1974 


T. 

Dfir 

OF  MONTH 

3 

station 

3DEPT 

T  f  Ml 

1 

2 

J 

4 

5 

6 

? 

8 

9 

IC 

1  1 

1  2 

I  3 

1  ' 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

SftINT  JBSEPH   EXP  STCl 

M  i  ^ 

7 
51 

7' 

6 

7? 
6C 

76 
6] 

^' 

6: 

Bi 
6E 

B ' 
5E 

8t 
6' 

ee 
6< 

7S 
68 

BE 
6' 

7E 

6e 

B 
5 

5S 

ie 

7E 
4E 

7C 
5! 

8C 
61 

8' 

51 

7" 
5E 

BE 
61 

7E 
5f 

5£ 

7; 

7E 
IE 

6: 

IE 

61 
1' 

7C 
5C 

72 
6C 

7£ 
6E 

7£ 
5£ 

7: 

5E 

75  .6 
56.0 

SEE  REFERENCE   NOIES  FOUONINO  STRTION   I NDE K 
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EVAPORATION  AND  WIND  l^""""" 


DAY  OF  MONTH 

STRT I  ON 

=  K  O 

5°J 

2 

3 

4 

7 

g 

g 

1  0 

|  ] 

1  2 

I  3 

M 

IS 

16 

1  7 

18 

2  0 

2  l 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

28 

29 

30 

3] 

*         X  X 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

_ 

[5 

20 

22 

.23 

i  <? 

.  2  1 

.23 

.  16 

.  12 

DE 

09 

.  I  3 

.  10 

.  1 1 

27 

06 

26 

l  7 

.  1 1 

-  15 

.  12 

09 

.  06 

.01 

_ 

_ 

.  34 

.24 

4.816 

WIND 

1  1  ] 

II  i 

9  7 

8  5 

6  7 

64 

59 

3  8 

33 

31 

36 

6  0 

16 

20 

37 

67 

29 

18 

7  I 

'  7 

36 

36 

76 

96 

26 

37 

27 

44 

66 

38 

1692 

X         X  X 

CENTRAL  05 

UGODUIGRTH  STATE  FOREST 

EVAP 

.  1  □ 

.  13 

.  14 

1  1 

.  If 

.  1  1 

.  16 

.  1  8 

.  1  1 

.09 

06 

1  1 

.  I  7 

.  11 

.  I  I 

.03 

I  7 

1  1 

.  I  4 

.  I  4 

.  I  7 

04 

.  0  9 

16 

05 

.01 

.  17 

.  C4 

.05 

.25 

.  IS 

3.80 

2  7 

39 

2  0 

1  6 

28 

36 

6  7 

59 

26 

MAX 

70 

71 

76 

77 

7  6 

82 

62 

65 

ai 

8  1 

8  0 

82 

83 

73 

71 

65 

77 

78 

"3 

86 

81 

55 

70 

76 

47 

19 

69 

61 

76 

92 

85 

74.4 

MIN 

^  1 

55 

61 

6  3 

6  3 

66 

65 

65 

66 

6  7 

6  7 

67 

59 

16 

63 

5  6 

5  l 

63 

6  I 

67 

62 

39 

4  1 

41 

39 

39 

45 

68 

64 

56 

58 

55.9 

EAST  CENTRAL  06 

LSU   BEN -HUH   EXP  STA 

t  .HI-' 

04 

.  2  0 

.24 

.01 

21 

2  9 

06 

1 1 

22 

22 

.  2  7 

.  IB 

0  8 

.21 

2  3 

22 

.  10 

.  34 

.  20 

.  16 

.  04 

.22 

.  14 

.  1 1 

24 

.  17 

5.418 

WIND 

3  3 

55 

73 

52 

5  1 

13 

35 

19 

36 

7  0 

66 

7  9 

34 

33 

57 

27 

I  I  9 

105 

I  16 

03 

41 

64 

I  36 

67 

87 

19 

77 

72 

23 

19548 

MAX 

7  b 

'  1 

7  9 

81 

79 

83 

81 

6  5 

7  6 

79 

66 

94 

75 

76 

70 

78 

60 

83 

82 

86 

68 

7  1 

78 

55 

58 

61 

71 

83 

88 

86 

76.7 

MIN 

55 

55 

61 

62 

64 

60 

60 

65 

66 

66 

50 

13 

11 

63 

16 

51 

61 

66 

55 

19 

3  7 

18 

43 

42 

63 

61 

63 

56 

55 

54.  1 

SEC  REFERENCE  NO'ES  fOLLONING  StBIION  INDEX 


SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND  LB,.,s:m* 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

13 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

N3RTHUEST  01 
PLAIN   DEAL  I NG 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
MARCH  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
z 
ex 
□ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERV AT  I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q_ 

PRECIP. 

EVRP  . 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

ABBE  V  I L  L  E 

0  7 

VERMIL ION 

2 

2  9 

5  8 

9  2 

0  8 

1  0 

6  A 

tttv    n  f    qrrf  v  r  i  i  r 

L-  I   1   '      Or      HtJDL  V  1  L  Lt. 

A  B  I  T  A    SPRINGS    FIRE    T  W  R 

nn  3 

5  T    T A  MMA  N  Y 

5 

'    !  J 

2  6 

9  0 

0  3 

30 

1  P 

i  mi  r<^  roNO    rnor^TDY   r  n  mm 

L  U  L1  1  j  1  n  n  H     r  UKL  3  IKT      L  ul  Ii  1 

ALE  XAN  D  R I  A 

nnqR 

RAP  IDES 

3  1 

1  9 

9  2 

2  8 

8  7 

8  A 

8  A 

f 

a  i  fyanhdta    onur  d    di  ant 

ALEXANDRIA    WSO  AP 

RAP  IDES 

1  j 

3  1 

2  4 

9  2 

1  8 

12  0 

MID 

MID 

C 

H 

NQTi       IJFftTUFD     ^fDU  TTF 
n  n  1  L      W  L  n  IHCK     jCK  v  ]  LC. 

AMITE 

0205 

'•f 

TANG  IPAHOA 

6 

3  □ 

4  3 

9  0 

3  0 

18  0 

8  A 

8  A 

H 

ROBERT    S.  MCCLENDQN 

ANTIOCH    FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

9  3 

00 

350 

1  P 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

ASHLAND    2  S 

0319 

04 

NATCH  ITQCHES 

j  J 

32 

07 

93 

06 

225 

8  A 

8A 

H 

c  n  i  n  Mn  n    n.      moot  f  n 

jUL  ul  lun     o  .      1  inK  1  I  n 

BASTROP 

MOREHOUSE 

g 

32 

47 

9  t 

5  4 

140 

5P 

5  P 

H 

L  1  1  T      J*      O  H  r>  I  K  U  K 

BATON    ROUGE    WSO    AP  R 

0  6 

E    BATON  ROUG 

9 

3  0 

3  2 

9  1 

0  9 

6  4 

MID 

MID 

c 

H  J 

MJTi       UFO  TUF  D  "vFD^rrF 

B  A  Y  0  U    SORREL  LOCK 

0 

08 

IBERVILLE 

j 

3  j 

0  6 

9  1 

1  9 

1  5 

8  A 

H 

M  ^     rflDDC     n  F     FNH  rNFFD1^ 

BEAVER    EIRE  TOWER 

0  5 

EVANGEL  INE 

7 

3  0 

4  7 

9  2 

3  4 

1  05 

1  P 

1    nil          IfiNfl     FPDF^  TE  Y     r  fJMM 

BEEKMAN    3  NE 

°  3 

MOREHOUSE 

g 

3  2 

5  7 

9  1 

5  1 

10  7 

8  A 

L.  L  l_J  ~>  L.  LI       i  /  k  s    /  J 

BELAM    EIRE  TOWER 

06  3  9 

0  5 

LA  SALLE 

3  1 

3  8 

9  2 

1  1 

200 

9  A 

1  P 

H 

i  nn       rflNO    F_nDFc.TDv  rnMM 

LuUiJlnnn     rUKL^jiKI      LUMI  1 

BIENVILLE    3  NE 

0  2 

BIENVILLE 

I  i 

3  2 

22 

9  2 

5  6 

30  7 

MID 

MID 
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32 

56 

9  4 

0  0 

200 

7  A 

MRS.     JO    B.  HARTSELL 

80 

04 

VERNON 

30 

5  7 

9  3 

1  7 

238 

8  A 

LSU    WEST    LA    EXP  STA 

0  2 

i  r  n  r  n  i  n 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY    OF  RUST0N 

0  2 

L  I NC  0  L  N 

g 

32 

3  1 

92 

39 

275 

8  A 

8  A 

H 

LA    TECH  UNIVERSITY 

8  10  8 

0  9 

ST  BERNARD 

2  9 

52 

89 

50 

5 

6P 

5P 

SOUTHERN    NATL    GAS  CO. 

0  6 

W    FEL  IC  I  ANA 

8 

3  □ 

43 

9  1 

1  8 

60 

5P 

5P 

INACTIVE  9/14/73 

8  1  63 

03 

TENSAS 

8 

3  1 

57 

9  1 

1  4 

78 

8A 

8  A 

8A 

G  H 

NE    LA    EXPERIMENT  STA 

8  169 

05 

evangel  ine 

30 

5  1 

92 

16 

50 

C 

CENTRAL    LA. 'ELECTRIC  CO 

6295 

09 

TERREBONNE 

2  9 

44 

90 

49 

1  5 

6P 

6P 

H 

CONRAD    M.  LEBLANC 

8405 

06 

WASH INGT0N 

1  0 

',n 

5  1 

89 

59 

330 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY    CO MM 

8440 

0  1 

CADDO 

j  j 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

8507 

05 

ft  V  ft  Y  F  1    1    F  <^ 

1 

30 

59 

9  1 

49 

50 

7A 

MRS    CARMEN    R  RABALAIS 

85  1  5 

04 

VERNON 

3  1 

1  3 

92 

50 

220 

7  A 

CL  OSED    7/1/7  3 

85  1  9 

07 

BEAUREGARD 

* 

30 

39 

93 

25 

150 

8A 

REV.     BOBBY    N.  PARISH 

8524 

04 

VERNON 

31 

1  2 

92 

08 

300 

8  A 

JOSEPH    R  HUOGENS 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

1  7 

89 

46 

1  0 

6A 

8A 

H 

N0AA-NATL    WEATHER  SERV 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

1  P 

c 

JACK,    N  ,     H0L  L  IS 

8683 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

240 

7  A 

c 

A  .    D  .    MA  T  L  OCK. 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

3  0 

26 

90 

39 

32 

1  P 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

8785 

02 

OUACH I TA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

L  A    POWER    &    L  IGHT  CO 

8  B .  8 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

•  5  1 

93 

0  1 

1  75 

7  A 

MISS    NETA    A.  TURNER 

883  1 

07 

CALCASIEU 

4 

3  0 

*1  4 

93 

23 

1  2 

8A 

CITY    WATER  PLANT 

STATION 


LAKE    ARTHUR    10  SU 
LAKE    CHARLES    2  N 
LAKE    CHARLES    WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
LOGANSPORT    4  ENE 
LONGVILLE 

LSU    BEN-HUR    EXP  STA 
rfAMOU    4  S 
MANSFIELD    3  UISU 

MANY 
MAR  I  ON 
MARK  S  V  I  L L  E 
MARTIN    FIRE    TO  WE  R 
MELVILLE 
ME  R  ME  N  T  AU 
MINDEN 
MITTIE    2  SE 
MONROE    F  A  A  AP 
MONROE  CITY 

MORGAN  CITY 
NATCH ITOCHES 
NEW  IBERIA  5  NW 
NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MO  I  WSO  APR 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW   ORLEANS    DUBL IN 


NEW   ORLEANS  JEFFERSON 

NEW    ORLEANS    JOURDAN  R 
NEW   ORLEANS    LONDON  R 
NEW    ORLEANS  METAIRIE 
NEW   ROADS    5  ESE 
OAKDAL  E 
OAK  GROVE 
OAKNOL  IA 

OBERL IN    F IRE  TOWER 
OLD    RIVER  LOCK 
OLLA    3  SSW 

OPEL  0USAS 

PARADIS    7  S 

PEARL    RIVER    LOCK    NO  1 

PINE    GROVE    FIRE  TOWER 

PLAIN    DEAL  ING 

QUARANTINE 

RESERVE 

ROCKEFELLER    WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE    EXP.  STA. 
R  U  S  T  0  N 

RUSTON-L  A    TECH  UNIV 

SAINT  BERNARD 

ST    FRANCISVILLE    6  SE 

SAINT    JOSEPH    EXP  STA 

ST.  LANDRY 

SCHR IE VER 

SHERIDAN    FIRE  TOWER 
SHREVEPORT    WSO  AP 
S I MME  SPORT 


S IMPSON 
SINGER 
SL  AGL E 
SL  IDEL  L 
SPEARSVILL E 
SPR INGH  IL  L 
SPRINGVILLE 
STERL  I NG  TON 
SUGARTQWN 
SUL  PHUR 


10  ESE 


TOWER 
TOWER 
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CTQT  1  flM 

O  1  H  1  I  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

mi  imt  y 

UJ 

O 
a 
z 

a 

o 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVflT ION 

OBSERVAT I  ON 
T I  ME  AND 
TABLES 

nRQCDWCp 

UDoLrvVLn 

a. 
r 

PRECIP- 

0_ 

a 

UJ 

SPECIAL 

( SEE  NOTES  I 

TALLULAH 

8923 

03 

MAD  I S  ON 

3 

32  24 

9  1 

1  3 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES    WATER    SERV  CO 

VERMILION    L  9CK 

93  1  9 

07 

VERMIL ION 

5 

29  47 

92 

1  2 

1  4 

8A 

8A 

H 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

V  I  DAL  I  A    NO  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

3  1  35 

9  1 

26 

60 

8A 

C 

VIDALIA   FIRE  DEPT 

WESTDALE    3    S W 

96  1  0 

0  1 

RED  RIVER 

1  1 

32  08 

93 

30 

1  40 

7  A 

7  A 

H 

A6SQLUM   P.  DILL 

WINNFIELD    2  W 

9803 

02 

WINN 

1  1 

3  1  56 

92 

4  1 

160 

6P 

7  A 

C  H 

ESTES    B.  B02EMAN 

WI NNSBGRQ 

9806 

03 

FRANKL  IN 

9 

32  09 

9  1 

42 

80 

8ft 

6A 

C  H 

LOUISIANA    FORESTRY    CO MM 

WINONA    FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

1  1 

32  02 

92 

39 

220 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

W00DW0RTH    STATE  F3REST 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

3  1  08 

92 

28 

90 

9  A 

9A 

9fl 

H 

LA.     FORESTRY  COMM 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


...     „, .  t„  nf  .h.0  p,,to  „nV  h~  ohtainpd  bv  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C, 

Additional   information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  Dy  writing   io  u«  ■«,„,,.,-  phfc'T  PITATION  DATA"  for  this  State 

28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    HOURLY  PRECIPITATION  DAI  A     tor  this  state. 

*.~a     ,4*  m*,„ci  „ntts  n^pri  in  this  bulletin  are'     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 

DIMENSIONAL  UNITS :     Unless  ""erjise  Ind  cated     dimensional  units  used  ^  ttai.  bulletx       ^  P  temperatures  from  65=F.      In  "Supplemental  Data"  table 

SSSSPSSi  lu°f  1^'^%^  ofdegrees .  ^ReSuUant  wind  J  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

„„„„„.„„  Ttlnt.     Th„  station  index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
OBSLIU  ATI  ON  TIME      Testation  i„  |?Qund  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
on  daylight  saving  time      Snow  on  Mound  in  tne     a  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 

"J^Te^ure^  »<•  Snow  on  Oround"  table,  when  published,   are  for  the  24 

hours  ending  at  time  of  observation. 

FVAPO RATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  arid 

,  "      Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

Vatfr5  muTvALEOT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow     sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obTainlSg  measurements  a?e  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

^nWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

a    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE :      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20<?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


Ji?^M^yr^«?L.thloKiS<??  °fiiCiu1^PUb!iCati«n  °f  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 

Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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Jlimatological  Data 
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emperature  and  Precipitation  Extremes 

GHEST  TEMPERATURE 

9       STATIONS  91       DATE  01 

UWFST  TEMPFRATUrtF 
SHLAND  2   S  32       DATE  06+ 

GEATEST  TOTAL  PkEC I P IT  AT  I  ON 
INNPIELD  ?  W  13.13 

IAST  TOTAL  PRECIPITATION 
AMDLI  4  S  1.50 

jEaTEST  i   PAY  PRECIPITATION 
INNFIELD  ?  W  11.20     DATE  12 


ff\00    NATIONAL  OCEANIC  AND  /  EN  VI  RONMENTAL  DATA  /ASHE  VI LLE,  N.C. 

1  N/Uwl    ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION/    SERVICE  / 


SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
APRIL  1971 


HI  NO 

I  SPEED   -  M  .P  .H  .  I 


RELATIVE  HUfllDIIr 
AVERAOES- 
PERCENT 


STBNDBRO  Of  T I  ME 
CENTRRL 


NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PRECIPITATION 


ALEXANDRIA    US  0  AP 
BATON    ROUGE    USO  AP 
LAKE    CHARLES    USO  AP 
N    0    MOISANT    W50  AP 
5HREVEPQRT    WSO  AP 


3  .  3 

4  .  0 
6  .  0 
4  .  5 
3  .  2 


8  .  5 
10.1 
11.8 
10.7 

8  .  5 


241 
281 
32  H 
29H 
22H 


85 
75 
86 
82 
79 


a  6 
80 
8  9 
6  6 
87 


56 
53 
64 
60 
5  1 


4  .  9 

5  .  6 
5  .  7 
5  .  6 
5  .  1 
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COTTON  VALLEY 

76 

9 

48 

4 
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91 

1 

35 
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1 

0 
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0 

5 

64 

2.20 

22 

.  0 

0 

! 

3 

3 
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80 

65.2 

90 

1 

33 

5 

1 

0 

0 

□ 
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1  .92 

22 

.  0 

0 

4 

2 

1 
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78 

6 

50 

6 

64.6 
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91 

1 

38 

6 

79 

1 

0 

0 

0 

3 

14 
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1  .  74 

12 

.  0 

0 

2 

2 

2 

PLAIN  DEALING 

76 

3 

48 

3 

-  2.3 

9 1 

1 

33 

5 
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1 

0 

0 

0 

5 

55 

.  47 

3.17 

22 

.  0 

0 

' 

2 
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77 

2 

51 

4 

64.3 

-2.1 

88 

3 

40 

5 

78 

0 

0 

0 

0 

3 

09 
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22 
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0 

3 

2 
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77 
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90 

1 

34 
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1 

0 

0 

0 
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12 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 
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4 

18 
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.0 
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77 

a 

51 

4 
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87 

29 

35 

6  + 

84 

0 

0 

□ 

□ 

4 

47 

2.46 

22 

.0 

0 

'1 

2 

2 

CALHOUN    EXP  STATIBN 

76 

5 

49 

1 

114 

1 

0 

0 

0 

4 

43 

2  . 42 

1  2 

.0 

0 

2 

CHATHAM 

77 

h 

48 

8 
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91 

1 

35 
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1  10 

1 

0 

0 

0 

7 

66 
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12 

.0 

0 

4 

4 
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FARMERV  IL  L  E 

78 

4 

52 

6 
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89 

1 

35 

6 

72 

0 

0 

0 

0 

5 

22 
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22 

.0 

0 

2 

2 

2 

HOMER   EXP  STATION 

63  .  7M 

91 

1 

34 
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1 

0 

0 

0 

1  .96 

12 

.  0 

0 

4 

4 

3 

MBNRBE    FAA  AP 

87 

29  + 

6 

□ 

0 

0 

0 

3.07 

4  .  48 

1  1 

.  0 

0 

5 

3 

2 

MONRBE  CITY 

78 

5 

53 

7 

66.  1 

91 

1 

37 

6 

54 

1 

0 

0 

0 

3 

41 

4.90 

12 

.0 

0 

3 

2 
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76 

3 

51 

9 

64.  1 

-1.1 

90 

1 

36 

6 

90 

1 

0 

0 

0 

4 

80 

.  47 

2.30 

12 

.  0 

0 

3 

3 

2 

WINNFIELD    2  U 

78 

7 

51 

6 

65.2 

-  1.9 

87 

3 

35 

6 

76 

0 

□ 

0 

0 

13 

13 

7  .  70 

1  1  .  20 

12 

.  0 

0 

4 

2 

2 

DIVISIBN 

64.5 

-  1.3 

6 

95 

1  .  75 

.  0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

78 

a 

52 

7 

65.8 

.  7 

91 

37 

6 

71 

1 

0 

0 

0 

7 

56 

2.45 

3  .  86 

12 

.0 

0 

2 

2 

2 

EPPS   6  U 

63.9 

86 

36 

6 

0 

0 

0 

0 

3.56 

12 

.  0 

0 

5 

3 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

74 

a 

54 

D 

64  .  5 

-  1.5 

86 

j 

39 

6 

90 

0 

0 

0 

0 

6 

19 

1  .  08 

3.13 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

SAINT    JOSEPH   EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

TAL  L  UL  AH 

75 

i 

51 

2 

63.2 

-  2.7 

86 

| 

35 

6 

1  1  1 

n 

0 

0 

0 

7 

38 

2.10 

2  .  34 

12 

.  0 

0 

5 

5 

5 

WINNSB3R0 

75 

i 

51 

5 

63  .  6 

-  2.8 

86 

1 

37 

6 

101 

0 

0 

0 

□ 

5 

88 

1  .20 

3.00 

12 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

64.  2 

-  1.3 

2.27 

.0 

WEST   CENTRAL  D4 

ASHLAND   2  S 

77 

H 

48 

4 

63.  1 

91 

1 

32 

6  + 

1  18 

2 

0 

2 

0 

7 

12 

3.65 

23 

.  0 

0 

3 

2 

2 

CONVERSE 

63  .  8 

91 

1 

34 

6 

1 

0 

D 

c 

1  .  35 

12 

.  0 

0 

3 

3 

3 

GORUM  FIRE  TBWER 

LEESVILLE 

78 

1 

52 

1 

77 

□ 

0 

□ 

□ 

2 

15 

.0 

0 

MANY 

77 

3 

51 

6 

64.5 

90 

1 

35 

6  + 

95 

1 

0 

□ 

0 

6 

27 

5.58 

12 

.0 

0 

2 

2 

1 

NATCHITOCHES 

80 

4 

54 

6 

67.5 

.  0 

90 

1 

40 

6  + 

39 

1 

0 

0 

0 

10 

63 

5  .  54 

6.68 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

64.8 

-2.0 

5 

9b 

.  75 

.  0 

CENTRAL  05 

ALE  XANDR I A 

77 

3 

54 

8 

66.  1 

86 

4  + 

40 

6 

61 

0 

0 

0 

0 

5 

18 

2.72 

13 

.  0 

0 

4 

4 

2 

ALEXANDRIA    W50  AP 

77 

6 

53 

4 

65.5 

.  0 

87 

3 

38 

6 

68 

0 

□ 

0 

u 

7 

71 

2.57 

6.00 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

BEL  AH    FIRE  TOWER 

77 

1 

53 

1 

75 

0 

0 

0 

0 

6 

46 

.0 

0 

BUNK  IE 

66.2 

-  1.3 

86 

1 

40 

7 

0 

0 

0 

0 

.60 

3.92 

1  3 

.0 

0 

5 

2 

2 

GRAND  COTEAU 

78 

;  M 

56 

5M 

67. 3M 

84 

30  + 

40 

5 

49 

0 

0 

0 

0 

1 

95 

-  2.  78 

.76 

13 

.  0 

0 

4 

2 

0 

HINESTBN    4  NNE 

77 

1 

51 

1 

95 

0 

□ 

0 

0 

4 

75 

.0 

0 

JONESVILLE  LOCKS 

77 

5 

54 

4 

66.0 

85 

30  + 

42 

12  + 

57 

0 

u 

0 

0 

9 

29 

5.51 

13 

.0 

0 

5 

4 

3 

MAMOU    4  S 

80 

0 

57 

6 

68.8 

85 

29 

43 

6  + 

23 

0 

0 

0 

0 

1 

50 

.60 

I  3 

.0 

0 

4 

2 

0 

MELVILLE 

79 

2 

67.3 

-1.0 

85 

29  + 

40 

6 

0 

0 

0 

0 

.09 

2.  15 

1  4 

.  0 

0 

4 

3 

2 

NEW  ROADS  5  ESE 

77 

6 

55 

8 

66  .  7 

85 

1 

40 

6 

46 

0 

0 

0 

0 

4 

32 

2.04 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

OLD  RIVER  LOCK 

78 

6 

55 

0 

66.8 

85 

1 

42 

7  + 

46 

0 

□ 

0 

0 

5 

29 

2.88 

13 

.0 

0 

5 

3 

2 

BLLA   3  SSW 

77 

0 

50 

6 

63.8 

90 

1 

34 

6 

103 

1 

0 

0 

0 

7 

27 

4.50 

12 

.  0 

0 

3 

3 

3 

UBBDWORTH  STATE  FBREST 

77 

E 

56 

4 

67.0 

88 

1 

40 

6  + 

58 

0 

u 

0 

0 

12 

D2 

6.54 

6.  18 

13 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISIBN 

66.2 

-  1.5 

5 

96 

.  7  1 

.0 

XXX 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

79 

0 

54 

3 

66  .  7 

-  1.0 

88 

1 

38 

6 

53 

0 

□ 

0 

0 

6 

26 

2.05 

13 

.  0 

0 

7 

4 

2 

BATON   ROUGE    WSO    AP  R 

68.5 

.  1 

87 

30 

44 

6 

28 

□ 

0 

0 

0 

5 

59 

.  49 

2.23 

1 

.  0 

0 

8 

4 

2 

BOGALUSA 

78 

3 

52 

2 

65  .  3 

—  2.6 

87 

78 

0 

□ 

0 

0 

8 

22 

.0 

0 

CL IN  TON 

78 

3M 

53 

2M 

65.  BM 

-  1.7 

84 

30  + 

35 

6 

65 

a 

0 

0 

0 

5 

71 

.83 

3.70 

1  3 

.0 

0 

5 

2 

2 

CBVINGTON    4  NNW 

77 

9 

53 

7 

65.8 

-  2.2 

84 

30  + 

37 

6 

61 

o 

0 

0 

1 

ID 

18 

5  .  35 

3.eo 

2 

.  0 

0 

8 

■i 

2 

FRANKL I N  TON    3  SW 

78 

a 

51 

9 

65  .  4 

68 

30  + 

36 

6 

65 

0 

0 

0 

0 

5 

70 

2.00 

12 

.0 

0 

9 

5 

2 

GREENSBURG 

HAMMOND    3  NW 

78 

i 

53 

9 

66.0 

-  2.2 

89 

25 

38 

6 

66 

0 

0 

0 

0 

7 

38 

2  .  50 

3.34 

13 

.  0 

0 

5 

3 

3 

LSU   BEN-HUR  EXP  STA 

77 

4 

53 

5 

39 

64 

□ 

0 

0 

0 

7 

76 

4 .  68 

1  3 

.0 

0 

H 

3 

SL IDELL 

76 

7 

53 

9 

65  .  3 

84 

4  + 

39 

6 

68 

□ 

0 

0 

0 

9 

13 

4.90 

13 

.0 

0 

6 

6 

2 

DIVISION 

66.0 

-  1.7 

7 

33 

2.38 

.0 

SEE  REFERENCE  M01E5  FOLLOKINO  S1AU0N  TNOE» 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

APRIL  1971 


srnriON 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

- 

£ 

t 

i 

w 
a 

a 

t 

i 

*  a 
i  e 

£  ° 

-. 

2 

I 

a 
° 

o 

NO 

.  OF  OBYS 

-  c 

3  O 
S  I 

j 
° 
la 
a 
£ 

SNOH.  SLEET 

NO 

OF 

DBTS 

MAX  . 

F11N. 

I 

W  I 

■  o 
a  g 

a 

c 

o 

* 

o 

g 

? 

*  I 

W  X 

-  V 

r,  x 
-  x> 

c  ■ 

X        X  X 
SOUTHWEST  07 

CROWLEY   EXP  STATION 

0 

5  ? 

_ 

67  4 

88 

30 

42 

_ 

41 

0 

U 

0 

0 

3  22 

1  68 

1  35 

j  3 

.0 

0 

OE    3UINCY   4  N 

78 

5 

54 

3 

66.4 

85 

30  + 

40 

6  + 

49 

0 

0 

0 

0 

3.02 

-2.16 

1  .51 

1  3 

.  0 

0 

t 

2 

2 

DE  RIDDER 

77 

4 

51 

5 

66.0 

87 

1 

40 

6 

59 

3.81 

2.50 

1  3 

.0 

0 

1 

2 

1 

EL  IZABETH 

78 

0 

53 

4 

65  .  7 

-  1.8 

88 

4 

35 

6 

64 

a 

0 

0 

0 

7.29 

1  .  73 

5.39 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

HACKBERRY  8  SSW 

75 

6 

63 

□ 

69.3 

.  7 

82 

23 

50 

5 

12 

1 

0 

□ 

0 

3.65 

-  .13 

2.37 

13 

4 

1 

1 

JENNINGS 

.0 

0 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

75 

6M 

60 

2M 

67  .  9M 

.  9 

83 

29 

46 

6  + 

32 

_ 

_ 

0 

3.64 

.93 

1  .82 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

77 

6 

58 

e 

68.2 

.  7 

83 

24  + 

45 

6  + 

32 

0 

D 

2.96 

-   1  .  38 

.  95 

12 

■  ° 

5 

3 

0 

GBERL IN  FIRE  TOWER 

78 

3 

56 

8 

67.6 

85 

4 

39 

5 

46 

0 

Q 

_ 

2.22 

1  .08 

12 

3 

2 

1 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

76 

' 

6 

23 

0 

a 

0 

0 

5  .  85 

4  .  65 

1  3 

^ 

'' 

1 

VERM IL ION  L  OCK 

?5 

y 

67  8 

* 

8 

46 

36 

0 

0 

0 

o 

5 

. 

.  0 

0 

2 

DIVISION 

67  .  7 

.  7 

4.  12 

.  45 

.0 

*       *  * 
SOUTH   CENTRAL  08 

CARVILLE    2  SW 

78 

6 

57 

2 

67.9 

.  4 

86 

30 

42 

6 

25 

_ 

_ 

6.83 

2.42 

4.  00 

1  3 

B 

3 

1 

FRANKLIN    3  NW 

78 

8 

57 

2 

68.0 

-  1.0 

85 

30 

45 

6 

24 

o 

_ 

Q 

o 

6.42 

2.60 

1  .93 

15 

'  n 

6 

3 

3 

LAFAYETTE    FAA  AP 

78 

0 

0 

0 

0 

2  Q7 

'  n 

7 

3 

MORGAN  CITY 

77 

? 

58 

68  2 

1  '  7 
* 

84 

30 

46 

6  + 

pn 

0 

0 

0 

0 

3  '  4fi 

'  0 

7 

2 

1 

NEW    IBERIA   S  NW 

6 

56 

66  8 

30  + 

42 

45 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

67.8 

-  1.2 

5  .  79 

1  .  46 

.  0 

XXX 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

75 

8 

6  1 

□ 

68  4 

82 

30 

25 

0 

0 

0 

0 

3  66 

2  22 

15 

.0 

0 

."J 

1 

DIAMOND    4  NW 

77 

4 

58 

1 

67.8 

85 

14 

40 

6 

45 

0 

0 

□ 

0 

10.21 

8.08 

15 

.  0 

0 

4 

2 

2 

DONALDSONVILLE   3  E 

79 

4 

58 

3 

68.9 

-1.0 

89 

4 

46 

9 

20 

□ 

0 

0 

0 

4.83 

1  .  80 

13 

.0 

0 

6 

5 

2 

GALL  IANO 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

5 

3 

2 

HOUMA 

78 

2 

58 

9 

68  .6 

-  1.2 

85 

30  + 

42 

6 

24 

□ 

0 

0 

0 

4.28 

.07 

2.28 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

NEW  ORLEANS    MO  I    WSO    AP  R 

78 

2 

59 

8 

69  .  0 

.  4 

86 

3 

47 

26 

16 

0 

0 

0 

0 

5.52 

1  .  37 

2.34 

15 

.0 

0 

6 

2 

2 

NEW  ORLEANS    AUD   WSO   CI  R 

77 

7 

59 

7 

68  .  7 

84 

29 

46 

6 

27 

0 

0 

0 

0 

4.  30 

1  .95 

15 

.0 

0 

6 

2 

2 

PARADIS   7  S 

78 

3 

59 

1 

68  .  7 

83 

23  + 

43 

6 

25 

0 

0 

0 

0 

4.  10 

-      .  18 

2.85 

16 

.0 

0 

6 

l 

1 

QUARANTINE 

72 

9 

61 

0 

67  .  0 

81 

30 

53 

6 

24 

0 

0 

0 

0 

2.70 

1.15 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

RESERVE 

77 

6M 

55 

8M 

66.  7M 

-  1.8 

86 

4 

42 

6 

43 

0 

0 

□ 

0 

4.92 

.69 

2.71 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

SAINT  BERNARD 

80 

1 

57 

7 

68  .  9 

89 

14 

41 

7 

29 

0 

0 

0 

□ 

5.81 

3  .  60 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

SCHRIEVER 

80 

3 

58 

7 

69.5 

.  5 

88 

3 

42 

6 

23 

0 

0 

0 

0 

3.25 

-   1  .  48 

1  .  04 

23 

.  0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

68  .  4 

5  .41 

1  .  25 

.  0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST  o 

BODCAU  F  IRE  TQWER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS  1  SSE 
GL05TER   1  W 
GREENWOOD  F IRE  TQwER 

HANNA   3  S 
HQSSTQN 
KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPQHT  4  ENE 

MANSFIELD  3  HSU 
MINOEN 

PLAIN  DEALING 
RBDESSA 

SHREVEPQRT  WSQ  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

ANT  IOC H  FIRE  TOWER 
BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 

FARMERVRLE 
HAYNESVILLE   2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBQRO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   FAA  AP 

MONROE   C I  TV 

HUSTON -L  A   TECH  L'NIV 

SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 

STERL INGTON 


BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT   JOSEPH   EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESV ILL  E 
MANY 

NATCHITOCHES 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
SLAGLE 


CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  USO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON    1  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  1  S 

MAHKSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

0LLA  3  SSW 

OPELOUSAS 
SIMMESPORT 
VI DAL  I A  NO  2 
WOODWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 


06 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 
BOGAL  USA 
CL IN TON 

COVINGTON  A  NNW 
FRANKL INTON   3  SW 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  NW 

KENTWOOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
OAKN0L I A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL I DEL  L 

SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 


s.ss 

6.2E 
3.0? 


DRY   OF  MONTH 


l    2  3 


10  1112    13  14  15    16  17 


3  .86 
3  .56 
2.21 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SOUTHWEST  07 
ABBEWLLE 

COOWUET  EXP  STATION 
OE  QUINCr  4  ti 
DE  RIODER 
EL I2ABE  TH 

HAC« 8ERRT  6  SSW 

JENNINGS 

kaplan  e  s 

•UNDER  3  U 

cake  arthur  10  sw 

lake  Charles  2  n 
lake  charles  usd  ap 
longville 

rtRhENTAU 
MITTIE   2  SE 

OAKDALE 

OBERL  IN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SINGER 
SUGARTOUN 


SOUTH  CENTRAL 

BATQU  SORREL  LO 
CARVILLE  2  SW 
FRANKL  IN   3  NW 
JEANERETTE  EXP 
LAFAYETTE   FAA  A 


SOUTHEAST  09 

BQOTHvJLLE  WSO 
DIAMOND  A  NW 
03NAL DSONVILLE    3  E 
GALL IANO 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

NEW  ORLEANS  MQI   WSO  AP 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

nEU   ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOUROAN 

NEW  ORLEANS  LONDON 

NEW   ORLEANS  (1ETAIRIE 


PP.RADIS  7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
SCHR  IE v£R 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

(X 
K 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

I  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

XXX 
NORTHWEST 

□  1 

COTTON  VALLEY 

MOx 

9 1 

86 

83 

85 

b? 

67 

70 

79 

69 

71 

75 

72 

82 

82 

71 

70 

75 

73 

79 

83 

80 

78 

.'0 

80 

74 

75 

81 

80 

83 

82 

76 

9 

M  I  N 

S9 

46 

46 

49 

35 

35 

35 

52 

36 

36 

44 

58 

60 

58 

58 

48 

4 

L QGANSPGRT   4  ENE 

MAX 

90 

65 

86 

65 

68 

75 

80 

80 

72 

74 

74 

85 

88 

86 

72 

77 

78 

8  0 

82 

81 

78 

76 

6  0 

79 

78 

80 

B2 

83 

84 

83 

8  0 

1 

MIN 

62 

45 

68 

47 

33 

35 

44 

47 

35 

42 

60 

55 

64 

58 

48 

5  0 

2 

MINDEN 

MAX 

9 1 

66 

86 

67 

62 

66 

78 

78 

70 

70 

76 

75 

83 

83 

7  9 

79 

76 

72 

80 

84 

6  0 

6  0 

6  9 

80 

76 

76 

82 

83 

85 

65 

78 

6 

6  0 

49 

53 

47 

39 

38 

39 

50 

40 

42 

47 

57 

58 

59 

49 

46 

41 

42 

49 

54 

55 

65 

58 

52 

47 

47 

52 

60 

6  0 

62 

50 

6 

PLAIN   DEAL ING 

MAX 

91 

85 

83 

85 

62 

66 

75 

79 

68 

71 

72 

7  0 

82 

82 

69 

70 

'4 

7  2 

78 

82 

79 

77 

70 

78 

75 

74 

79 

80 

81 

81 

76 

3 

MIN 

59 

47 

49 

45 

33 

35 

37 

50 

36 

36 

43 

56 

59 

55 

46 

41 

40 

4(J 

48 

54 

54 

62 

57 

46 

45 

47 

47 

6  9 

59 

62 

48 

3 

SHREVEPQRT  WSG  AP 

MAX 

87 

85 

80 

70 

76 

7  4 

80 

70 

68 

73 

72 

83 

84 

73 

68 

fS 

71 

79 

81 

79 

76 

70 

79 

76 

73 

79 

80 

8  2 

82 

79 

77 

2 

MIN 

54 

46 

64 

47 

40 

4  1 

5  4 

48 

42 

41 

58 

c-  ! 

63 

57 

47 

42 

42 

43 

52 

52 

67 

56 

55 

52 

46 

46 

53 

62 

56 

63 

6  I 

4 

WESTDALE    3  SW 

MAX 

90 

85 

6  3 

66 

6  0 

6  7 

75 

78 

72 

69 

75 

76 

83 

85 

71 

69 

'  E 

7  3 

79 

6  0 

6  1 

81 

69 

75 

77 

75 

80 

82 

83 

84 

77 

3 

*             x  * 

MIN 

45 

46 

48 

36 

34 

34 

5  J 

37 

39 

J  9 

55 

6  0 

6  0 

6  0 

40 

40 

41 

45 

52 

5  6 

6  9 

58 

6  0 

45 

46 

47 

58 

6  6 

63 

48 

7 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE   3  NE 

MAX 

66 

85 

65 

66 

65 

74 

7B 

70 

72 

75 

75 

78 

66 

74 

7  0 

77 

74 

81 

84 

81 

6  1 

74 

78 

75 

75 

81 

83 

84 

87 

82 

77 

6 

MIN 

56 

51 

62 

43 

35 

35 

51 

53 

39 

4  1 

60 

58 

6  3 

56 

49 

41 

46 

42 

51 

55 

6  8 

58 

55 

50 

46 

46 

66 

59 

59 

64 

51 

4 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

90 

85 

B  ! 

86 

61 

65 

75 

77 

70 

68 

76 

75 

70 

79 

'6 

69 

76 

70 

80 

8  1 

81 

82 

65 

78 

72 

74 

6  I 

81 

84 

66 

76 

5 

MIN 

61 

45 

52 

53 

38 

35 

35 

52 

38 

3  9 

46 

56 

6  6 

63 

51 

41 

40 

40 

46 

49 

52 

65 

57 

5  1 

44 

45 

48 

55 

57 

61 

49 

1 

CHATHAM 

Mh, 

91 

81 

84 

66 

64 

64 

75 

77 

7  1 

69 

75 

75 

70 

8  3 

77 

71 

78 

73 

80 

82 

64 

82 

70 

79 

75 

75 

81 

83 

83 

87 

77 

5 

niM 

61 

48 

57 

51 

36 

35 

35 

55 

38 

37 

42 

67 

6  6 

62 

6  I 

42 

39 

3  9 

41 

47 

64 

69 

56 

5  1 

43 

44 

49 

55 

55 

57 

46 

8 

F  ARMERV  IL  L  E 

MH  X 

89 

Bl 

87 

85 

67 

73 

73 

76 

69 

74 

76 

73 

79 

76 

7  I 

7B 

78 

78 

81 

82 

81 

77 

80 

80 

74 

60 

82 

83 

6  4 

84 

78 

4 

him 

64 

45 

69 

50 

36 

35 

51 

53 

39 

44 

62 

55 

62 

63 

6  0 

46 

38 

41 

52 

52 

67 

61 

66 

52 

44 

47 

58 

55 

61 

66 

52 

6 

HOMER   EXP  STATION 

mhx 

91 

85 

83 

62 

6  5 

74 

78 

68 

70 

76 

75 

83 

84 

TO 

69 

76 

7  3 

80 

81 

8  3 

8!.: 

70 

79 

73 

74 

81 

82 

82 

83 

76 

9 

MIN 

63 

47 

56 

34 

34 

46 

SO 

36 

41 

55 

56 

62 

57 

46 

42 

41 

42 

6  3 

3 

53 

6  0 

57 

4  6 

44 

47 

55 

59 

57 

65 

60 

4 

MONROE    FAA  AP 

MAX 

66 

81 

87 

69 

66 

7  3 

78 

71 

6  7 

75 

76 

67 

75 

78 

7  0 

78 

69 

77 

81 

81 

63 

75 

78 

69 

72 

8  0 

82 

85 

87 

85 

76 

8 

MIN 

59 

51 

66 

47 

43 

39 

53 

50 

41 

42 

63 

59 

61 

61 

63 

48 

44 

45 

53 

64 

68 

59 

59 

54 

48 

50 

57 

58 

0.' 

64 

53 

7 

MONROE  CITY 

MH. 

91 

62 

88 

67 

66 

7  2 

76 

75 

68 

75 

76 

75 

75 

77 

7  6 

77 

76 

77 

79 

80 

81 

81 

79 

78 

73 

79 

81 

83 

86 

86 

78 

5 

MIN 

67 

48 

I  1 

56 

44 

3  7 

53 

56 

45 

42 

55 

57 

60 

64 

52 

45 

43 

44 

53 

52 

B2 

6  i 

57 

54 

47 

48 

56 

57 

61 

65 

53 

7 

RUSTON -L A    TECH  UNIV 

MA  x 

90 

84 

B2 

86 

59 

66 

73 

78 

69 

6  8 

74 

76 

76 

84 

74 

68 

76 

70 

79 

81 

8  0 

80 

66 

78 

72 

73 

79 

81 

83 

83 

76 

3 

m:n 

65 

46 

0  6 

50 

37 

36 

50 

52 

40 

43 

58 

57 

62 

62 

6  0 

46 

42 

44 

51 

52 

66 

B  i 

57 

51 

46 

50 

55 

57 

58 

65 

51 

9 

WINhFIELD   2  W 

MAX 

65 

85 

87 

85 

67 

74 

76 

72 

70 

76 

78 

72 

86 

84 

73 

78 

73 

BO 

81 

80 

81 

79 

75 

76 

74 

80 

82 

84 

86 

83 

78 

7 

XXX 

MIN 

67 

47 

75 

50 

39 

35 

45 

54 

38 

38 

62 

58 

62 

65 

52 

42 

42 

39 

46 

47 

6  5 

61 

57 

52 

43 

45 

50 

52 

56 

61 

51 

6 

NORTHEAST 

(J  1 

BASTROP 

MA  I 

91 

HI 

B  B 

86 

62 

72 

75 

75 

69 

75 

78 

76 

75 

78 

76 

77 

'4 

78 

82 

82 

8  1 

81 

79 

8  0 

73 

80 

83 

84 

86 

86 

78 

8 

MIN 

62 

43 

69 

54 

40 

a  7 

4  9 

6^ 

38 

42 

59 

52 

59 

67 

51 

46 

40 

42 

52 

52 

66 

61 

59 

53 

44 

48 

57 

56 

62 

66 

52 

7 

EPPS  6  W 

MH  x 

86 

83 

8  1 

85 

61 

64 

71 

74 

71 

65 

75 

80 

65 

72 

75 

66 

75 

6  9 

77 

81 

83 

83 

66 

77 

66 

7.' 

80 

82 

83 

84 

75 

1 

MIN 

67 

50 

6  0 

56 

38 

36 

42 

55 

40 

41 

53 

5  6 

58 

62 

52 

46 

40 

43 

52 

53 

63 

68 

57 

54 

47 

49 

56 

56 

61 

64 

52 

6 

LAKE  PROVIDENCE 

MA> 

86 

84 

80 

85 

60 

65 

69 

72 

68 

65 

75 

78 

63 

74 

78 

66 

75 

7  0 

75 

80 

83 

82 

69 

78 

67 

73 

79 

82 

82 

84 

74 

9 

MIN 

66 

50 

56 

59 

40 

39 

42 

57 

43 

45 

54 

58 

58 

61 

6  3 

47 

46 

46 

53 

56 

64 

60 

58 

55 

49 

52 

57 

69 

62 

65 

54 

0 

SAINT    JOSEPH    EXP  STA 

MH  X 

85 

83 

83 

83 

64 

64 

70 

74 

71 

66 

76 

80 

66 

72 

78 

67 

74 

69 

77 

80 

82 

83 

75 

77 

69 

74 

80 

81 

83 

63 

75 

6 

MIN 

63 

42 

55 

63 

42 

37 

38 

57 

45 

44 

50 

57 

58 

62 

55 

46 

49 

46 

53 

54 

55 

63 

6  0 

52 

49 

50 

52 

57 

62 

64 

52 

7 

TAL  L  UL  AH 

MH  X 

86 

63 

83 

83 

63 

64 

70 

74 

70 

65 

75 

80 

64 

72 

78 

E  7 

75 

68 

77 

80 

83 

81 

6  7 

7  7 

65 

73 

80 

82 

83 

85 

75 

1 

MIN 

63 

48 

52 

60 

40 

35 

39 

53 

42 

40 

50 

58 

69 

61 

52 

43 

41 

43 

50 

51 

62 

67 

56 

50 

45 

47 

55 

57 

On 

58 

51 

2 

WINNSBORQ 

MHX 

86 

84 

83 

85 

62 

65 

71 

75 

72 

66 

75 

78 

64 

73 

79 

65 

77 

68 

77 

6  1 

8  I 

82 

73 

77 

66 

73 

80 

82 

84 

84 

75 

7 

MIN 

57 

40 

47 

56 

69 

6  l 

53 

45 

42 

43 

49 

52 

58 

68 

56 

52 

45 

48 

6  0 

57 

59 

63 

51 

5 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND   2  S 

91 

87 

85 

85 

61 

65 

74 

79 

70 

70 

75 

75 

85 

90 

76 

70 

76 

73 

79 

61 

80 

81 

77 

74 

75 

75 

78 

80 

83 

85 

77 

B 

MIN 

39 

4(j 

44 

58 

60 

59 

40 

45 

40 

39 

47 

62 

64 

69 

47 

49 

47 

4  4 

49 

49 

6  4 

60 

46 

4 

CONVERSE 

MAX 

91 

a } 

66 

86 

62 

68 

67 

8  0 

73 

71 

75 

74 

83 

87 

74 

70 

78 

74 

80 

83 

78 

62 

70 

7  6 

79 

76 

62 

82 

84 

85 

78 

0 

MIN 

57 

6', 

60 

50 

39 

40 

40 

47 

47 

59 

66 

60 

48 

45 

44 

51 

56 

60 

64 

49 

6 

GORUM  F IRE  TOWER 

MAX 

MIN 

LEE5VILLE 

MAX 

89 

B3 

85 

87 

66 

68 

75 

77 

74 

72 

75 

76 

73 

87 

76 

68 

78 

76 

80 

81 

79 

81 

75 

77 

81 

77 

80 

83 

84 

82 

78 

1 

MIN 

68 

49 

57 

54 

40 

37 

39 

50 

41 

42 

47 

E  3 

60 

66 

c-4 

42 

4C 

42 

45 

51 

60 

69 

59 

53 

47 

47 

51 

59 

64 

62 

52 

1 

MANY 

90 

86 

84 

85 

63 

66 

75 

78 

71 

69 

74 

76 

76 

87 

6  0 

66 

76 

73 

80 

81 

78 

81 

73 

77 

74 

60 

80 

83 

85 

77 

3 

MIN 

69 

48 

61 

51 

35 

35 

41 

51 

40 

41 

56 

57 

66 

59 

53 

40 

43 

41 

46 

52 

62 

69 

67 

6  0 

45 

4', 

50 

59 

60 

64 

51 

6 

NATCH ITQCHES 

90 

65 

89 

87 

68 

77 

78 

78 

73 

76 

78 

78 

89 

68 

74 

JH 

77 

79 

81 

81 

83 

8  1 

73 

78 

78 

80 

84 

85 

82 

65 

80 

4 

MIN 

57 

63 

65 

53 

44 

47 

44 

6? 

66 

55 

60 

53 

55 

5  1 

49 

67 

59 

6  6 

64 

54 

6 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MH  X. 

86 

83 

63 

86 

65 

68 

73 

76 

74 

7  0 

75 

77 

71 

85 

77 

70 

77 

73 

77 

79 

61 

63 

77 

76 

77 

74 

79 

82 

84 

81 

77 

3 

MIN 

65 

54 

62 

59 

41 

40 

45 

59 

45 

46 

53 

63 

63 

66 

51 

46 

48 

47 

53 

54 

58 

70 

60 

55 

49 

51 

57 

60 

62 

62 

54 

6 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

8-4 

84 

87 

7? 

68 

73 

76 

74 

68 

7  6 

78 

74 

84 

78 

66 

77 

72 

77 

80 

82 

85 

77 

74 

75 

74 

6  0 

83 

64 

82 

83 

77 

6 

MIN 

66 

51 

71 

46 

42 

38 

48 

65 

44 

42 

63 

63 

63 

61 

50 

44 

47 

43 

50 

49 

68 

62 

58 

53 

49 

48 

53 

56 

59 

60 

53 

4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOUOMINO  STRTION  INOEX 


-  7  - 


DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
<x 

UJ 

\ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

1  0 

1  J 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BEL  AH   F IRE  TOWER 

MAX 

88 

84 

84 

87 

67 

66 

74 

76 

74 

70 

75 

77 

66 

77 

80 

71 

69 

.'4 

78 

81 

60 

84 

74 

77 

75 

76 

80 

60 

82 

77. 1 

M  I  N 

69 

51 

63 

56 

39 

36 

52 

56 

41 

40 

53 

63 

61 

66 

86 

44 

45 

43 

50 

51 

66 

69 

59 

54 

45 

48 

54 

58 

59 

62 

53  . 4 

BUNK  IE 

MAX 

86 

84 

85 

83 

67 

66 

73 

76 

67 

69 

77 

81 

75 

78 

78 

6  ' 

76 

71 

78 

80 

82 

84 

79 

78 

76 

75 

6  0 

79 

84 

77.1 

-  [  N 

65 

58 

50 

E  2 

42 

42 

4  1: 

57 

44 

47 

51 

59 

63 

65 

57 

48 

51 

48 

53 

55 

0 

69 

62 

57 

51 

57 

56 

61 

61 

55.0 

GRAND  COTEAU 

MAX 

61 

84 

81 

77 

68 

73 

76 

75 

70 

75 

80 

77 

80 

78 

68 

75 

72 

79 

83 

82 

62 

78 

79 

78 

79 

83 

83 

84 

76.  1 

-  1  N 

69 

B( 

70 

60 

40 

41 

50 

67 

46 

46 

46 

71 

63 

67 

55 

48 

51 

47 

65 

67 

64 

6 1 

58 

50 

49 

57 

57 

6  1 

62 

56.5 

HINE5TGN   4  NNE 

87 

81 

83 

87 

65 

66 

74 

74 

74 

71 

74 

75 

71 

85 

75 

68 

77 

73 

79 

60 

80 

62 

78 

78 

75 

77 

79 

81 

62 

77.  1 

MIN 

66 

49 

59 

57 

38 

36 

37 

57 

40 

41 

46 

62 

62 

64 

5  4 

41 

42 

42 

42 

49 

70 

61 

45 

46 

47 

48 

56 

59 

63 

51.1 

JGNESV ILL E  LOCKS 

MAX 

6b 

a  i 

65 

84 

68 

67 

72 

77 

75 

70 

75 

6  0 

79 

79 

78 

68 

76 

72 

78 

79 

79 

83 

77 

76 

73 

78 

79 

61 

63 

77.5 

MIN 

64 

58 

58 

63 

44 

42 

68 

46 

47 

5  J 

42 

47 

63 

5  6 

52 

49 

5  D 

52 

57 

57 

66 

58 

58 

50 

53 

56 

63 

62 

63 

54 .  4 

MAMQU   4  S 

MAX 

84 

84 

B  3 

82 

68 

74 

78 

77 

74 

76 

82 

76 

83 

83 

78 

78 

79 

78 

BO 

83 

84 

80 

79 

82 

79 

80 

83 

64 

65 

60.0 

MIN 

69 

BO 

61 

43 

43 

52 

62 

47 

49 

55 

70 

64 

64 

57 

49 

52 

49 

56 

54 

67 

65 

€■2 

57 

50 

53 

59 

60 

63 

62 

57  .  5 

MELVILLE 

Mfl  > 

83 

B4 

85 

82 

75 

73 

'6 

74 

70 

76 

'6 

76 

6  1 

79 

7  9 

75 

76 

78 

8  0 

82 

84 

60 

82 

78 

75 

80 

84 

84 

85 

79.2 

MIN 

66 

6  6 

63 

45 

40 

54 

B6 

46 

46 

61 

66 

64 

55 

56 

46 

51 

47 

51 

5/ 

5  2 

66 

57 

54 

49 

56 

57 

61 

64 

55  .  4 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 

B  5 

8  2 

83 

82 

71 

66 

71 

77 

1 5 

7  0 

75 

81 

78 

80 

79 

68 

76 

73 

75 

78 

61 

83 

81 

61 

78 

74 

76 

82 

83 

77  .6 

MIN 

63 

61 

59 

64 

46 

40 

53 

58 

46 

50 

52 

59 

63 

67 

67 

47 

50 

48 

52 

57 

62 

65 

60 

53 

50 

49 

57 

60 

62 

63 

55.6 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

85 

83 

84 

S  ! 

70 

68 

71 

76 

75 

74 

76 

80 

75 

6  2 

80 

66 

79 

79 

74 

79 

82 

83 

63 

79 

81 

80 

81 

82 

82 

84 

78.6 

MIN 

62 

BO 

58 

6  3 

4B 

42 

42 

57 

5  0 

48 

46 

63 

62 

64 

58 

47 

47 

49 

49 

53 

68 

67 

62 

57 

50 

5  0 

53 

60 

61 

55.0 

OLLA  3  SSW 

MAX 

9  Q 

-14 

M  f 

64 

66 

74 

76 

72 

5  8 

7  5 

'  a 

67 

8  c 

7  8 

6  1 

77 

72 

79 

81 

80 

84 

72 

77 

71 

74 

60 

83 

64 

77.0 

MIN 

65 

47 

54 

56 

36 

34 

4  0 

56 

40 

38 

53 

57 

57 

65 

54 

4  0 

41 

39 

48 

47 

56 

*  9 

59 

50 

45 

45 

56 

54 

56 

58 

50.6 

WQOOWORTH   STATE  FOREST 

i 

ee 

83 

85 

B6 

64 

t,  7 

74 

77 

74 

70 

75 

86 

77 

84 

75 

68 

77 

73 

76 

80 

80 

83 

77 

76 

77 

X            X  X 

MIN 

70 

5 

69 

57 

40 

4.  . 

54 

58 

46 

45 

62 

58 

E  5 

6  5 

56 

46 

49 

46 

52 

6  -1 

66 

72 

6 1 

55 

47 

49 

66 

61 

60 

70 

56.1 

EAST  CENTRAL 

□G 

AMITE 

MAX 

68 

85 

84 

86 

74 

69 

72 

76 

75 

71 

75 

80 

79 

79 

80 

7  0 

77 

75 

79 

81 

82 

82 

82 

80 

79 

77 

82 

63 

83 

79.0 

M  I  N 

70 

60 

62 

E  J 

44 

38 

45 

57 

46 

42 

59 

64 

6  2 

59 

66 

47 

48 

44 

46 

51 

60 

70 

61 

6  3 

47 

48 

54 

5  6 

58 

59 

54.  3 

BATON   ROUGE    USQ  AP 

MAX 

B3 

86 

86 

77 

68 

73 

78 

76 

71 

79 

82 

81 

80 

6  1 

70 

78 

76 

78 

81 

83 

65 

84 

79 

82 

76 

81 

84 

85 

85 

67 

79.8 

MIN 

66 

64 

75 

53 

47 

44 

48 

58 

49 

4t-., 

5  4 

66 

65 

67 

6  8 

50 

52 

47 

52 

56 

63 

62 

62 

56 

51 

51 

59 

60 

62 

61 

57.2 

BOGAL  USA 

MAX 

87 

B  6 

85 

86 

76 

66 

72 

77 

77 

67 

73 

6  0 

76 

78 

79 

68 

75 

73 

77 

81 

81 

83 

80 

80 

76 

77 

61 

82 

64 

85 

79  .  3 

MIN 

54 

63 

63 

73 

45 

40 

42 

45 

45 

41 

44 

57 

60 

60 

42 

49 

49 

45 

46 

50 

59 

68 

59 

51 

46 

47 

50 

56 

57 

59 

52.2 

CL INTON 

MAX 

84 

84 

79 

66 

72 

76 

75 

7  1 

75 

80 

74 

73 

79 

7  8 

76 

73 

79 

80 

81 

62 

81 

79 

78 

81 

62 

82 

84 

84 

76  .  3 

MIN 

65 

58 

1 1 

62 

42 

36 

46 

5  4 

43 

40 

58 

63 

63 

65 

55 

44 

47 

41 

46 

49 

61 

61 

61 

45 

44 

52 

62 

53 

57 

53.2 

COVINGTON    4  NNW 

r16 .'. 

82 

83 

B4 

79 

69 

71 

75 

7  8 

7? 

73 

79 

76 

75 

77 

76 

75 

75 

75 

79 

8  0 

81 

61 

79 

79 

76 

78 

61 

81 

63 

84 

77.9 

MIN 

70 

61 

73 

62 

45 

3  ' 

4  ] 

65 

45 

36 

52 

68 

62 

f.8 

55 

49 

48 

42 

46 

49 

56 

60 

60 

50 

47 

46 

51 

54 

56 

56 

53.7 

FRANK L  INTON    3  SW 

B5 

86 

B  7 

76 

be 

71 

76 

80 

70 

n. 

62 

77 

71 

80 

5  9 

75 

75 

78 

82 

63 

84 

77 

60 

77 

75 

82 

63 

84 

88 

88 

78.8 

M  I  N 

59 

8  2 

6  3 

5  3 

42 

36 

42 

58 

45 

17 

55 

6  1 

6  0 

67 

56 

47 

46 

43 

46 

48 

54 

61 

60 

50 

43 

45 

49 

52 

56 

55 

51.9 

GREENSBURG 

M !  N 

HAMMOND   3  NU 

MAX 

83 

85 

b: 

88 

75 

68 

72 

76 

78 

69 

73 

79 

81 

74 

79 

67 

75 

73 

77 

78 

79 

62 

82 

78 

89 

76 

6  0 

80 

82 

83 

76.  1 

|  n 

67 

6  2 

67 

60 

43 

(6 

43 

55 

44 

40 

59 

69 

63 

66 

6  b 

47 

49 

42 

46 

60 

59 

70 

60 

49 

47 

46 

52 

6  4 

57 

56 

53.9 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

Hi 

B4 

8  2 

82 

70 

65 

71 

76 

73 

69 

76 

'9 

79 

79 

7  9 

66 

74 

73 

76 

78 

8 1 

64 

82 

77 

60 

76 

79 

82 

84 

63 

77.4 

MIN 

56 

63 

B4 

61 

47 

3  g 

45 

52 

48 

41 

4  9 

63 

63 

56 

49 

49 

51 

45 

49 

53 

64 

6  2 

59 

53 

50 

47 

54 

54 

59 

59 

53.5 

SL  IDELL 

84 

02 

H  1 

84 

76 

67 

70 

76 

79 

69 

71 

78 

80 

76 

7  9 

62 

74 

73 

73 

76 

77 

80 

83 

79 

79 

81 

M :  N 

55 

B  1 

6  3 

73 

44 

39 

42 

57 

46 

42 

51 

57 

62 

65 

6  7 

51 

50 

45 

47 

51 

59 

68 

60 

51 

48 

48 

52 

54 

57 

60 

53.9 

SOUTHWEST 

07 

CRQWLET  EXP  STATION 

B  l 

81 

B  3 

80 

70 

68 

72 

77 

76 

70 

74 

78 

77 

80 

76 

67 

74 

72 

76 

77 

79 

82 

81 

79 

60 

75 

77 

80 

6  1 

88 

77.0 

MIN 

68 

63 

64 

64 

45 

42 

49 

6  i 

48 

49 

55 

58 

63 

71 

56 

49 

53 

50 

56 

57 

61 

70 

6  2 

58 

50 

54 

58 

60 

63 

61 

57.7 

OE   OUINCT  A  N 

65 

81 

84 

83 

71 

6  a 

61 

76 

76 

73 

75 

76 

73 

8  5 

76 

66 

76 

76 

79 

80 

81 

80 

82 

78 

82 

78 

80 

83 

84 

65 

78.5 

MIN 

69 

52 

5  5 

57 

4  0 

40 

45 

56 

4  2 

44 

5?, 

65 

64 

64 

55 

45 

49 

45 

51 

52 

60 

71 

60 

55 

49 

49 

51 

66 

62 

62 

54.3 

DE  RIDDER 

87 

83 

84 

86 

66 

be 

75 

76 

74 

72 

75 

76 

75 

75 

76 

67 

79 

76 

79 

80 

74 

81 

77 

77 

81 

77 

80 

B  i 

83 

82 

77.4 

MIN 

68 

52 

58 

57 

42 

40 

42 

56 

45 

44 

5  1 

59 

64 

6( 

6  b 

44 

48 

45 

49 

58 

58 

7  0 

60 

56 

49 

49 

55 

65 

64 

63 

54.5 

EL IZABETH 

87 

83 

85 

68 

69 

70 

75 

77 

7  b 

71 

75 

78 

72 

72 

78 

68 

60 

73 

80 

80 

82 

62 

78 

78 

80 

76 

78 

82 

83 

84 

78.0 

MIN 

6  6 

56 

52 

62 

45 

"■ 

36 

59 

45 

40 

51 

66 

63 

62 

57 

42 

49 

43 

49 

52 

66 

68 

61 

56 

49 

46 

51 

66 

61 

53.4 

HACKBERRY  8  SSW 

78 

79 

'9 

81 

70 

68 

71 

76 

75 

69 

73 

75 

76 

79 

76 

75 

74 

71 

73 

75 

76 

78 

82 

75 

79 

73 

77 

7  7 

79 

80 

75.6 

MIN 

70 

h  7 

69 

6 

50 

5  3 

60 

54 

53 

56 

65 

69 

62 

66 

58 

54 

58 

59 

62 

68 

69 

72 

6  4 

65 

57 

bO 

67 

69 

70 

63.0 

JENNINGS 

83 

63 

83 

60 

68 

72 

78 

76 

7F, 

?6 

78 

76 

81 

78 

76 

70 

70 

74 

80 

8  1 

81 

80 

60 

83 

78 

78 

79 

80 

81 

61 

76.0 

MIN 

67 

69 

71 

63 

45 

44 

61 

5  1 

4H 

57 

66 

71 

68 

65 

61 

55 

51 

54 

61 

64 

70 

61 

64 

68 

57 

61 

62 

64 

64 

60. 9 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

74 

77 

HO 

79 

71 

66 

72 

74 

76 

70 

72 

75 

75 

78 

65 

7  6 

74 

76 

77 

76 

61 

81 

61 

75 

75 

78 

83 

80 

75.6 

MIN 

7  0 

''' 

66 

64 

46 

41 . 

64 

5  7 

49 

49 

58 

69 

66 

67 

51 

52 

53 

56 

61 

64 

72 

63 

60 

55 

55 

60 

62 

68 

68 

60.2 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

81 

83 

82 

72 

70 

73 

77 

77 

'  l 

76 

77 

78 

61 

77 

66 

77 

72 

76 

79 

80 

81 

83 

77 

83 

76 

78 

80 

82 

82 

81 

77.6 

MIN 

66 

59 

70 

60 

45 

45 

59 

57 

49 

51 

66 

Kb 

66 

66 

55 

49 

54 

52 

57 

60 

70 

65 

63 

59 

53 

56 

60 

63 

66 

64 

58.8 

OBERLIN   FIRE  TOWER 

MAX 

84 

62 

84 

85 

72 

70 

74 

77 

78 

71 

75 

76 

75 

6  4 

78 

68 

78 

75 

79 

80 

81 

62 

60 

78 

62 

74 

79 

61 

62 

63 

78.3 

MIN 

69 

55 

72 

62 

40 

52 

52 

4  b 

44 

62 

69 

64 

67 

55 

47 

50 

46 

53 

54 

69 

72 

61 

56 

50 

50 

55 

6  6 

62 

62 

56.8 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

78 

77 

82 

HI", 

7  I 

68 

80 

75 

77 

79 

81 

62 

76  .5 

MIN 

69 

65 

B5 

65 

48 

45 

55 

67 

5  2 

5  4 

61 

66 

63 

71 

56 

54 

66 

57 

60 

64 

66 

71 

64 

62 

55 

56 

62 

66 

66 

70 

61  .a 

VERMIL ION  LOCK 

MAX 

80 

79 

79 

H  1 

73 

67 

72 

/6 

71 

70 

72 

75 

76 

77 

76 

72 

75 

73 

74 

75 

78 

78 

80 

76 

80 

75 

75 

76 

78 

79 

75  .  7 

•X                        L  1 

MIN 

68 

65 

65 

62 

46 

47 

48 

64 

49 

50 

61 

68 

7  0 

71 

60 

54 

53 

53 

54 

60 

67 

72 

63 

59 

52 

51 

56 

67 

69 

69 

59.8 

SOUTH  CENTRAL 

■  ' H 

CARVILLE    2  SW 

MAX 

BO 

81 

8  ] 

'  3 

69 

73 

76 

75 

74 

75 

78 

78 

77 

79 

78 

75 

75 

77 

79 

81 

82 

83 

76 

81 

80 

80 

81 

61 

84 

86 

78.6 

M ;  M 

64 

64 

TU 

63 

4f 

42 

52 

66 

50 

48 

62 

55 

62 

66 

56 

52 

52 

48 

57 

58 

62 

64 

62 

54 

51 

51 

59 

57 

62 

62 

57.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STRTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
s 

ct 

UJ 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKL IN   3  NU 

Mfl  * 

eo 

Q4 

64 

76 

67 

75 

77 

75 

7  1 

77 

78 

79 

BO 

84 

72 

75 

7  5 

80 

80 

82 

84 

84 

77 

80 

77 

80 

62 

82 

63 

85 

78 

8 

MIN 

69 

65 

70 

50 

46 

45 

53 

65 

51 

55 

53 

6  7 

60 

70 

52 

52 

54 

50 

50 

49 

67 

64 

61 

58 

51 

51 

59 

61 

64 

64 

57 

2 

LAFAYETTE   FAA  AP 

MA  x 

e  i 

84 

S  1 

76 

66 

74 

77 

76 

71 

76 

77 

77 

80 

78 

56 

76 

76 

re 

61 

82 

82 

62 

79 

6  2 

77 

79 

83 

64 

64 

85 

76 

1 

Ml  m 

6B 

65 

75 

6C 

47 

47 

51 

59 

49 

49 

65 

65 

66 

65 

57 

51 

53 

48 

54 

59 

69 

63 

64 

55 

50 

51 

68 

61 

62 

64 

58 

0 

MORGAN  CITY 

MH  | 

81 

BO 

80 

82 

75 

67 

72 

76 

76 

7C 

74 

77 

76 

81 

B3 

62 

76 

'5 

7  6 

77 

79 

61 

82 

74 

80 

77 

■6 

81 

8  0 

84 

77 

7 

MI  N 

66 

65 

65 

71 

52 

46 

49 

63 

55 

50 

51 

6  3 

62 

62 

58 

57 

56 

54 

56 

56 

58 

67 

64 

62 

57 

55 

59 

63 

63 

63 

58 

6 

NEU    IBERIA  5  NW 

r18  I 

83 

B  ^ 

02 

82 

81 

65 

71 

73 

72 

7  0 

75 

79 

79 

80 

77 

64 

78 

74 

73 

TB 

84 

Bl 

80 

77 

80 

76 

BO 

82 

83 

84 

77 

6 

X            X  * 

MIN 

57 

62 

64 

61 

46 

42 

44 

45 

49 

49 

61 

E 

68 

69 

57 

52 

52 

5  0 

54 

5  3 

48 

59 

62 

55 

5  i 

53 

63 

64 

61 

65 

56 

0 

SOUTHEAST 

09 

BQOTHWLLE  WSO 

MA  i 

81 

79 

76 

65 

6B 

76 

79 

65 

75 

7  9 

80 

80 

81 

71 

70 

69 

73 

74 

78 

8  0 

81 

71 

'6 

71 

76 

7  9 

61 

81 

82 

75 

8 

MIN 

TO 

72 

73 

53 

55 

51 

52 

5  3 

52 

52 

6  2 

68 

68 

66 

60 

55 

55 

52 

58 

60 

6  3 

67 

63 

62 

59 

58 

60 

6  2 

63 

66 

61 

0 

DIAMOND    4  NU 

MAX 

8  0 

84 

00 

81 

67 

70 

77 

M  3 

73 

73 

79 

81 

79 

65 

79 

71 

73 

72 

71 

76 

60 

84 

72 

79 

76 

76 

72 

80 

83 

84 

77 

4 

M  l  N 

70 

65 

73 

60 

49 

40 

46 

69 

5  l 

43 

6! 

f  9 

68 

69 

58 

5  g 

5  1 

48 

51 

5  3 

6  0 

67 

64 

57 

57 

50 

55 

57 

61 

63 

58 

l 

DQNAL  DSQNVILLE    3  E 

MAX 

83 

e  t 

84 

99 

?s 

77 

76 

?G 

80 

69 

76 

77 

78 

h  : 

6  : 

72 

73 

74 

78 

79 

e  i 

84 

83 

79 

75 

76 

63 

84 

B5 

86 

79 

4 

-1 1  n 

65 

61 

67 

74 

49 

50 

49 

51 

46 

49 

5  9 

74 

64 

57 

58 

55 

52 

51 

54 

58 

66 

69 

62 

52 

52 

59 

57 

68 

65 

66 

58 

3 

GAL  L IANQ 

MA  > 

81 

78 

8  1 

B  □ 

78 

72 

7-J 

77 

B2 

66 

77 

79 

81 

83 

7  E 

68 

75 

7  7 

60 

B5 

eo 

82 

e  i 

81 

80 

75 

79 

eo 

8  2 

64 

78 

5 

M  l  N 

54 

63 

64 

65 

49 

54 

48 

55 

54 

50 

60 

60 

58 

73 

51 

59 

55 

5  6 

56 

60 

55 

60 

65 

62 

56 

60 

55 

56 

57 

65 

57 

6 

HGUMA 

MA  i 

BO 

62 

84 

76 

73 

72 

77 

81 

70 

74 

78 

a  i 

63 

65 

74 

74 

73 

^5 

75 

BO 

63 

84 

73 

79 

74 

78 

79 

82 

83 

65 

78 

2 

M  I M 

67 

61 

62 

72 

49 

42 

50 

58 

52 

49 

57 

68 

74 

73 

57 

58 

54 

49 

55 

56 

64 

B  0 

b  1 

59 

52 

56 

62 

65 

67 

58 

9 

NEW  ORLEANS   MOI  WSO 

AP 

MA  < 

82 

66 

86 

76 

69 

77 

BO 

68 

75 

rg 

78 

77 

81 

59 

74 

73 

81 

79 

8  0 

B4 

84 

76 

80 

75 

60 

81 

82 

62 

63 

78 

2 

M  I  N 

71 

63 

74 

59 

53 

50 

53 

B  3 

54 

5  6 

64 

72 

67 

56 

56 

58 

58 

54 

56 

60 

66 

64 

59 

59 

50 

47 

54 

57 

62 

65 

59 

8 

NEW  ORLEANS   AUD  USO 

CI 

nhj 

80 

83 

83 

77 

66 

70 

77 

79 

68 

74 

rg 

79 

79 

81 

70 

76 

73 

76 

77 

eo 

62 

83 

77 

79 

75 

79 

60 

61 

84 

83 

77 

7 

MIN 

71 

63 

75 

59 

50 

46 

53 

B3 

5C 

50 

64 

68 

69 

58 

c-e 

5  3 

51 

53 

57 

65 

K  •, 

62 

56 

55 

53 

59 

61 

55 

68 

59 

7 

PARADIS    7  S 

MAX 

ao 

80 

83 

63 

14 

7  1 

76 

8  0 

77 

73 

78 

BO 

79 

83 

77 

73 

f3 

75 

75 

7B 

eo 

63 

83 

76 

79 

77 

79 

BO 

60 

82 

78 

3 

MIN 

70 

61 

74 

65 

50 

43 

53 

68 

48 

48 

E  3 

7  1 

73 

71 

66 

56 

53 

48 

51 

54 

66 

70 

53 

54 

52 

50 

56 

64 

63 

68 

59 

I 

QUARANTINE 

MAX 

71 

70 

'1 

74 

70 

63 

67 

72 

73 

63 

72 

"'6 

77 

76 

77 

67 

69 

69 

72 

74 

76 

76 

79 

71 

75 

70 

75 

77 

79 

81 

72 

9 

MIN 

60 

6  2 

63 

62 

56 

53 

55 

65 

57 

54 

61 

69 

66 

64 

63 

60 

67 

56 

56 

61 

64 

66 

64 

62 

60 

60 

6  2 

63 

64 

64 

61 

0 

RESERVE 

MAX 

84 

81 

ei 

86 

76 

71 

72 

77 

78 

68 

76 

7  9 

79 

79 

80 

65 

73 

72 

75 

81 

8  2 

76 

79 

73 

60 

81 

82 

84 

77 

6 

MIN 

54 

62 

6  3 

72 

49 

42 

44 

55 

50 

48 

61 

63 

65 

63 

57 

54 

53 

49 

52 

62 

5  2 

56 

51 

51 

54 

56 

61 

62 

55 

8 

SAINT  BERNARD 

MA  x 

86 

B4 

86 

61 

73 

72 

80 

82 

74 

74 

80 

65 

82 

89 

74 

76 

73 

76 

78 

79 

82 

86 

65 

80 

78 

80 

79 

60 

81 

86 

80 

l 

MIN 

64 

64 

71 

60 

50 

44 

41 

68 

6  0 

43 

61 

66 

66 

67 

57 

57 

54 

48 

50 

49 

58 

70 

63 

60 

57 

60 

54 

59 

63 

66 

57 

7 

SCHRIEVER 

MAX 

83 

84 

88 

'6 

73 

74 

79 

80 

76 

77 

81 

79 

63 

87 

81 

77 

76 

77 

77 

80 

84 

85 

74 

83 

77 

80 

81 

81 

86 

66 

6  0 

3 

MIN 

69 

61 

73 

68 

48 

42 

47 

69 

5  1 

45 

63 

72 

68 

71 

57 

55 

53 

47 

51 

55 

64 

67 

63 

56 

50 

60 

57 

'.8 

67 

64 

58 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


LBUISIBNB 

APRIL  1974 


STATION 

X 

Q- 
o 

(IN) 

E 

DAT  OF  MONTH 

UJ 

o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

I  3 

I  * 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2< 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

PS 
UJ 

tt 

SRINT  JOSEPH  EXP  STfi 

2 

76 

60 

IB 
5S 

7  9 
69 

63 
67 

72 
6? 

76 
62 

62 
6  1 

70 
58 

75 
65 

80 
61 

8  1 
51 

80 
61 

65 
63 

72 
63 

63 
60 

I  7 
61 

B5 

62 

73 
52 

eo 

51 

83 
61 

81 
61 

80 
68 

72 
66 

83 
60 

7  7 
66 

79 
51 

88 

57 

88 
63 

88 
65 

91 
69 

79.2 
58.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOIL  OH  I  NO  STRTION  INOEI 
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E  VRPORAT  I  ON  RND  NIND  l0"'?'"™ 


STATION 

OflY  OF  MONTH 

TOTAL 
OR 
AVO. 

2 

3 

4 

g 

7 

ft 

Q 

l  0 

l  ! 

1  2 

1  3 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

t  J 

C  4 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

3  ] 

XXX 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

30 

.  1  3 

24 

34 

I  'J 

.23 

,•4 

.  1  3 

.-■4 

is 

26 

.06 

.  09 

30 

1  H 

.27 

.  2  1 

-  20 

.  23 

.24 

1  4 

.  16 

16 

2  4 

.  20 

22 

2  1 

.  19 

.  26 

WIND 

46 

61 

6  3 

6  3 

65 

64 

46 

68 

60 

41 

6  4 

60 

2  3 

18 

49 

68 

14 

20 

1251 

CENTRAL  05 

UOODUORTH    STATE  FOREST 

EVAP 

.  24 

12 

.  23 

.  2  1 

1  4 

.  16 

2  1 

.01 

.'4 

.  I  7 

.  19 

0  3 

1  2 

1  8 

.  10 

1  9 

.  20 

.  1  7 

.27 

16 

.  1  7 

.  06 

.  1  0 

.24 

.  24 

.  16 

1  7 

.  20 

- 

5.03B 

WIND 

70 

37 

6/ 

31 

5. 

32 

40 

64 

'.4 

24 

66 

70 

2  6 

3  1 

33 

14 

30 

24 

16 

30 

6  1 

66 

2  4 

22 

36 

16 

26 

36 

34 

21 

1081 

MAX 

66 

ei 

4  J 

66 

ro 

76 

60 

69 

6  2 

80 

7  7 

76 

74 

82 

80 

72 

6  > 

82 

86 

86 

61 

8  7 

7  2 

82 

87 

66 

86 

84 

88 

73 

80.6 

MIN 

65 

60 

60 

6  6 

4  I 

46 

6  0 

6H 

6  2 

60 

63 

66 

64 

62 

6  7 

6  2 

6  4 

63 

69 

60 

64 

69 

6  2 

60 

64 

66 

6  0 

62 

63 

6  7 

58.  1 

EAST   CENTRAL  06 

LSU    BEN— HUR   EXP  STfi 

EVAP 

.12 

62 

H 

.  22 

26 

.  30 

.  0  I 

.  28 

.  22 

2  ' 

.23 

.07 

.  12 

.  30 

.  23 

2  4 

.29 

.  18 

06 

44 

23 

.26 

.27 

.  1  7 

.21 

6.  736 

WIND 

68 

93 

as 

107 

7  6 

66 

2  ' 

I  I  2 

'9 

38 

1  16 

126 

1  1  6 

63 

68 

62 

4  7 

40 

29 

60 

80 

86 

6  8 

36 

86 

30 

36 

46 

67 

36 

1985 

MAX 

6  ' 

6? 

B2 

6.' 

69 

73 

6  1 

I  4 

8  2 

78 

7  ' 

81 

76 

86 

79 

6  9 

83 

6  3 

86 

9  1 

83 

88 

79 

81 

84 

62 

86 

86 

86 

93 

81.6 

MIN 

5  1 

64 

6? 

6  ' 

47 

47 

46 

62 

52 

60 

49 

39 

6  3 

6  4 

69 

63 

6  3 

6  3 

6? 

66 

69 

66 

62 

60 

62 

5  1 

66 

60 

61 

62 

56.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOILONINO  STAT  I  ON  INOEH 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
APRIL  1974 


STATION 

INDEX  NO- 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 

LATITUDE 

LONGI TUOE 

ELEVRT I  ON 

OBSERVHT ION 
TIME  HNO 
TfiBLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PREC IP . 

tr 

UJ 

SPECIAL 

CSEF.  NOTES  1 

. 

ABBEVILLE 

0007 

0  7 

VERMIL IGN 

2 

2  ! 

58 

92 

06 

1  0 

8  A 

CITY    OF  ABBEVILLE 

ABITA    SPRINGS    FIRE  TWR 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

SO 

26 

90 

03 

30 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAPIDES 

1  1 

!  1 

1  9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

C 

ALEXANDRIA    POWER  PLANT 

ALEXANDRIA    MSG  AP 

0  104 

06 

RAP  IDES 

1  1 

3  1 

24 

92 

1  8 

120 

MID 

MID 

C 

H 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANG  IPAHOA 

3  0 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ROBERT    S.  MCCLENDON 

ANTIGCH    FIRE  TOWER 

0  2 

CLAIBORNE 

9 

LOUISIANA    FORESTRY    C  0  MM 

ASHLAND    2  S 

0349 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

07 

93 

1 '  t 

225 

8A 

8  A 

H 

SOLOMON    G.  MARTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

9  1 

54 

1  40 

6P 

5P 

H 

CITY    OF  BASTROP 

BATON    ROUGE    WSG    AP  R 

0549 

06 

E    BATON  ROUG 

8 

I  0 

32 

9  1 

09 

64 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BAYOU    SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

9  1 

1  9 

1  6 

8A 

H 

US    CORPS    OF  ENGINEERS 

BEAVER    FIRE  TOWER 

06  1  7 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY    C  0  MM 

BE  E  K  MA  N    3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

9 

3  2 

57 

9  1 

5  1 

107 

8A 

CLOSED  1/1/73 

BELAH    FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3  1 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

1  P 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

BIENVILLE    3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MIO 

SOUTHERN    NATURAL    GAS  CG 

BODCAU    FIRE  TOWER 

0920 

0  1 

BOSSIER 

32 

42 

93 

3  1 

260 

1  P 

LOUISIANA    FGRESTRT  COMM 

BOGAL  USA 

WASH  I NG  TON 

1  0 

CROWN    ZELLERBACH  CORP 

BOOTHVILLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

;  1 9 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

" 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BUNK  IE 

1287 

05 

AVQYEL  L  ES 

2 

30 

57 

92 

1  0 

80 

8A 

6  A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN    EXP  STATION 

14  11 

02 

OU ACH I T A 

9 

3  2 

3  1 

92 

20 

1  80 

8  A 

8  A 

8A 

c 

H 

L    S    U    NORTH    LA    EXP  STA 

CARVILLE    2  SW 

1565 

08 

IBERV  IL  L  E 

8 

30 

1  2 

9  1 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U    S    PUBLIC    HEALTH  HGSP 

CHATHAM 

1  703 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  9 

92 

27 

180 

8A 

8  A 

H 

GUY    E    TR A  YL  OR 

CL  I N  TON 

189  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

3  □ 

52 

9  1 

0  1 

180 

5P 

8  A 

L 

H 

KENNETH    M.  CAIN 

COCODRIE 

1939 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

1  6 

90 

39 

5 

8A 

8  A 

INACTIVE  7/29/56 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CAL  D  WE  L L 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8  A 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

1  2 

31 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILLIAM    R.  GTT 

COTTON  VALLEY 

2  12  1 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

RUBY    V.  ALLEN 

COVINGTON    4  NNW 

215  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

3  0 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

C 

H 

ST    JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY    EXP  STATION 

22  1  2 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8A 

8A 

H 

RICE    EXPERIMENT  STA 

CURTIS    1  SSE 

2235 

0  1 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

1  55 

8A 

C 

LSU    RED    RIVER    VLY  EXP 

DE    QUINCY    4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

3  1 

93 

26 

95 

8A 

6A 

H 

LA    CORR    AND    IND  SCH 

DE    R I  DDE  R 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

3  0 

50 

93 

1  8 

180 

8  A 

8A 

H 

CITY    WATER  PLANT 

DIAMOND    4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

SP 

LSU    PLAQ    PARISH    EXP  STA 

DONAL OSONV IL L E    3  E 

2534 

09 

ASCENS  ION 

8 

SO 

06 

90 

56 

20 

8  A 

8  A 

H 

CF    INDUSTRIES.  INC 

EL IZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8  A 

8A 

H 

CAL -KRAFT    PAPER  CO 

EPPS   6  W 

297  1 

03 

WEST   CARROL  L 

g 

32 

37 

9  1 

34 

99 

8  A 

8  A 

c 

H 

TDiirKi   rNC    no^    r  n 

iKUU">Uli"i-.     u  n  j     L  L7  • 

EUNICE 

2  9  8  1 

0  6 

ST  LANDRY 

7 

ROYNE    H.  F0NTENQT 

FAR  ME  R  V  I L  L E 

3079 

02 

UN  ION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H  .     W .     THURSTON  .     JR  . 

FRANKLIN    3  NW 

33  13 

08 

ST  MARY 

2 

c  9 

49 

9  1 

33 

1  2 

MID 

MID 

H 

CENTRAL    LA.    ELECTRIC  CO 

FRANKL  I N  TON    3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

1  0 

30 

49 

90 

1  1 

1  45 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN    NAT    GAS  CO 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE    PARISH    SHER  D 

GLOSTER    1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

1  1 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET    E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

1  0 

c 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

GORUM   FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCH  I TGCHES 

1  1 

3  1 

25 

92 

54 

360 

5P 

1  P 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST   CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

I  1 

3  1 

48 

93 

06 

150 

7  A 

WHL  LHLL     UtbHLMtK  JW. 

CRAND    ISLE    NO  2 

3  8  15 

0  9 

JEFFERSON 

13 

9  0 

0  0 

2 

c 

TOWN    OF    GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8  A 

8A 

H 

TOWN    OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

31367 

06 

E    BATON  ROUG 

5 

30 

34 

90 

59 

60 

7  A 

MRS.     LAURA    L.  CAMPBELL 

GREENWOOD    FIRE  TOWER 

3877 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

25 

94 

00 

350 

1  P 

LA    FORESTRY  COMM 

HACKBERRY   8  SSW 

3979 

0  7 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

U    S    WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND    3  NW 

4034 

06 

TANG IPAHOA 

6 

SO 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

HANNA    3  S 

4050 

0  1 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

2  1 

125 

8A 

CHARLES    D  WOOD 

HAYNESVILLE    2  WSW 

413  1 

02 

CLAIBORNE 

9 

3? 

57 

93 

1  0 

330 

7A 

MID-VALLEY    PIPELINE  CO. 

HINESTQN    4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

3  1 

1  1 

92 

45 

24C 

7  A 

7  A 

H 

IRVIN    C.  MORRISON 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

1  2 

3  1 

23 

93 

24 

362 

8  A 

HODGES  GARDENS 

HOMER    EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

flA 

8A 

H 

N    LA    HILL    FARM    EXP  STA 

HOSSTON 

4398 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

63 

200 

4P 

THOMAS    C.  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

1  5 

8  A 

8A 

H 

USDA -SUGARCANE    FLD  STA 

JEANERETTE    EXP  STA 

4674 

08 

I  BE  R  IA 

2 

29 

/ 

9  1 

43 

20 

8  A 

H 

U  S  D  A    &  LSU 

JENN  INGS 

4700 

0  7 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION    E  BLANCHARD 

JENN INGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  5 

92 

40 

30 

c 

NALT    WEATHER  SERVICE 

JONESBGRO    FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

1  3 

92 

42 

322 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  COM 

J0NE5VILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3  1 

29 

9  1 

5  1 

70 

8A 

8  A 

c 

US    CORPS    OF  ENGINEERS 

K  A P L AN    8  S 

4785 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

53 

92 

1  6 

7 

8  A 

TRUNKL  INE    GAS  CO 

KEITHVILLE 

48  1  6 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

2  1 

93 

50 

200 

7A 

MRS    OLIVE    B  HILL 

KEN  TWO  0  D 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

3  1 

218 

5P 

ARCHIE    L  MIXON 

K INDER    3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

493  1 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

1  75 

8A 

UNITED    GAS    PIPELINE  CO. 

L  AF AYETTE 

502  1 

08 

L  AF AYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

0  1 

37 

c 

CITY    OF    LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE    FAA  AP 

5026 

08 

L  AFA YETTE 

2 

30 

1  2 

9  1 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U    S    FED    AVIATION  AGENCY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
APRIL  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

cr 
z 

cr 

CC 

LfiTITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVHT ION 
TIME  HND 
TPBLES 

OBSERVER 

TEMP . 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 

i SEE  NOIESi 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

1  0 

8A 

8A 

H 

U    S    FISH    &    WILDLIFE  SEf3 

LAKE    CHARLES    2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

1  5 

93 

1  3 

5 

8A 

Li    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

LAKE    CHARLES    WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

1  3 

9 

MID 

MID 

C 

H  J 

NATL     WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

9  1 

1  2 

105 

8A 

8A 

H 

C .     R .  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

\  2 

3  1 

09 

93 

16 

240 

8  A 

8A 

c 

H 

J  n  n  L  J     rl.  niLLCK 

5  5  2  7 

0  1 

DE  SOTO 

12 

3  1 

59 

9  3 

5  7 

2  1  0 

5  P 

5P 

c 

H 

SOUTHERN    NATURAL    GAS  CO 

L  QNGV  ILL E 

6684 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

!  1  4 

7  A 

JOSEPH    R  SHAW 

LSU    BEN-HUR    EXP  STA 

5620 

06 

E    BATON  ROUG 

8 

30 

22 

9  1 

1  0 

2  1 

8A 

8  A 

8A 

LSU    AGRI    EXP  STATION 

MAMOU    4  S 

5852 

05 

EVANGEL  INE 

7 

30 

34 

92 

26 

5  5 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL    G    P  C 

MANSFIELD    3  WSW 

5874 

0  1 

DE  SOTO 

1  2 

32 

0  1 

93 

44 

373 

7  A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

1  2 

3  1 

34 

93 

29 

260 

8  A 

8A 

H 

ROBERT    R.  GENTRY 

MAR  ION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

1  5 

190 

8A 

TOWN    OF  MARION 

MARKSV  IL  L E 

5920 

05 

AVOYEL  L  ES 

2 

3  1 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN    OF    MA  RKSVILLE 

MARTIN    FIRE  TOWER 

5935 

0  1 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

1  4 

270 

c 

HER5HEL    L  .     CUL  PEPPER 

MEL  V  IL  L  E 

6  117 

05 

ST  LANDRY 

\ 

30 

41 

9  1 

45 

30 

8A 

8  A 

H 

!  1  K  J      K  U  1  n       1       M  C  K  O  E_  K  1 

MERMENTAU 

6  1  42 

0  7 

ACAD  I  A 

7 

30 

1  1 

92 

35 

1  6 

8  A 

MISS    PEGGY    L  BROUSSARD 

MI NDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

36 

93 

1  8 

250 

8A 

8  A 

c 

H 

W.     G.  SPARKMAN 

MITTIE    2  SE 

627  1 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

1  2  0 

7  A 

THOMAS    V  .     BURN  I TT 

MONROE    FAR  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

3  1 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

U    S    FED    AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

63  1  0 

02 

0  U  A  C  H I TA 

9 

32 

33 

92 

07 

BO 

5P 

5P 

c 

CITY    OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

9  1 

1  1 

5 

6A 

8A 

c 

J.S.    CORPS    OF  ENGRS. 

NATCH ITOCHES 

6582 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

3  1 

46 

93 

0  6 

1  30 

5P 

5P 

c 

H 

MUNICIPAL     POWER  PLANT 

NEW    IBERIA    5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

9  1 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF    S.     RESEARCH  INST. 

NEW   ORLEANS    NF    WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

23 

57 

90 

04 

3 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

NEW    ORLEANS    MO  I    WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

Q 

29 

59 

90 

1  5 

4 

MID 

MID 

c 

H  J 

NOT!       UFilTUFD     <L.  F  D  \/  T  r  F 
lift  1  L       HtLMinCK      3L  K  v  ILL 

NEW    ORLEANS    AUD    WSO  CIR 

6  6  6  4 

0  9 

ORLEANS 

8 

29 

56 

9  0 

08 

6 

MID 

MID 

H 

NATL    WEATHER  SERVICE 

NEW    ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG    AND    WATER  BOARD 

NEW    ORLEANS  CITRUS 

R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

69 

59 

0 

MID 

SWG    AND    WATER  BOARD 

NEW    ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

MID 

SWG    AND    WATER  BOARD 

NEW    ORLEANS  JEFFERSON 

u 

667  1 

09 

ORLEANS 

8 

29 

66 

90 

06 

2 

MID 

SWG    AND    WATER  BOARD 

NEW    ORLEANS  JOURDAN 

R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

0  1 

10 

MID 

SWG    AND    WATER  BOARD 

NEW    ORLEANS  LONDON 

a 

6675 

09 

ORL  E ANS 

8 

29 

59 

90 

04 

1  2 

MID 

SWG    AND    WATER  BOARD 

NEW    ORLEANS  METAIRIE 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MID 

N .     0 .     SWG .     AND    WTR .     BD . 

NEW   ROADS    5    E  SE 

6666 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

9  1 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN    ELEC    PWR    COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

^ 

30 

49 

92 

4  1 

1  03 

7  A 

LEONARD    A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6  B  B  6 

0  3 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

9  1 

2  3 

115 

8  A 

J    D  SANFQRD 

OAKNOL  IA 

69  1  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7  A 

PERCY   E.  DREHER 

08ERL IN    FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92. 

47 

67 

9A 

1  P 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

OLD    RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

3  1 

00 

9  1 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

3LLA    3  SSW 

6978 

05 

L  A  SALLE 

1  1 

3  1 

52 

92 

1  6 

1  00 

8A 

8A 

c 

UNITED    GAS    PIPE    LINE  CO 

OPEL  0U5AS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7  A 

HAROLD    L.  BAQUE 

PARADIS    7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

0 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN 

PEARL    RIVER    LOCK    NO  1 

7  16  1 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U    S   CORPS   OF  ENGINEERS 

PINE    GROVE    FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

PLAIN    DEAL  I N G 

7344 

0  1 

ft  n  ^  ^  ire 

I  I 

32 

54 

93 

4  1 

29  1 

8A 

8A 

H 

LEON    SANDERSt  JR. 

QUARANTINE 

7572 

09 

PL  AOUEMINES 

8 

29 

1  3 

89 

1  6 

5 

8  A 

8  A 

H 

DELTA    NAT    WILDLIFE  REF. 

RESERVE 

7767 

09 

ST    JOHN    B APT 

8 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8  A 

8A 

H 

GODCHAUX    SUGAR    REF  CO 

ROCKEFELLER    WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8  A 

c 

LA    WLDLF    4    FISH  COMM 

RODESSA 

7950 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7  A 

MRS.    JO    B.  HARTSELL 

ROSEPINE    EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

LSU    WEST    LA    EXP  STA 

RUS  TON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY    OF  RUSTON 

RU5T0N-LA    TECH  UNIV 

8067 

02 

L  INCOL  N 

9 

32 

3  1 

92 

39 

275 

8A 

BA 

H 

LA    TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8  1  08 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

6P 

SOUTHERN    NATL    GAS  CO. 

ST    FRANCISVILLE    6  SE 

R  1  37 

06 

W  FELICIANA 

8 

30 

43 

9  1 

18 

60 

5P 

5P 

INACTIVE  9/14/73 

SAINT    JOSEPH    EXP  STA 

8163 

03 

3  1 

57 

9  1 

1  4 

78 

8  A 

8  A 

8A 

GH 

NE    LA    EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8  169 

05 

EVANGEL  INE 

2 

30 

5  1 

92 

1  6 

50 

c 

CENTRAL    LA.     ELECTRIC  CO 

SCHR  IEVER 

6295 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

i  5 

6P 

6P 

h 

CONRAD    M.  LEBLANC 

SHERIDAN    FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASH  INGTON 

10 

30 

5  1 

89 

59 

330 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

SHREVEPORT    WSO  AP 

R 

8440 

0  1 

CADDO 

1  1 

3  2 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

r 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYEL L  ES 

1 

30 

59 

9  1 

49 

60 

7  A 

MRS    CARMEN    R  RABALHIS 

SIMPSON    10  ESE 

85  1  5 

04 

VERNON 

4 

3  1 

1  3 

92 

50 

220 

7A 

CLOSED  7/1/73 

S  INGER 

85  1  9 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

39 

93 

25 

150 

8A 

REV.     BOBBY    N.  PARISH 

SL AGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

3  1 

12 

92 

08 

300 

8  A 

JOSEPH    R  HUDGENS 

SL I  DEL  L 

8539 

OG 

ST  TAMMANY 

6 

30 

1  7 

89 

46 

1  0 

8A 

8  A 

H 

NOAA-NATL    WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE    FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

1  P 

c 

JACK    N .    HOLL IS 

SPRINGH ILL 

8683 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

240 

7A 

c 

A.     D.  MATLOCK 

SPRINGVILLE    FIRE  TOWER 

8715 

06 

L  IV  INGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8  A 

LA    POWER    &    LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

5  1 

93 

0  1 

1  75 

7  A 

MISS    NETA    A.  TURNER 

SUL  PHUR 

883  1 

07 

CALCAS IEU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

1  2 

8A 

CITY    WATER  PLANT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
APRIL  1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


TALLULAH 

VERMILION  LOCK 

VIDALIA    NO  2 

WESTDALE    3  SU 

WINNFIELD    2  W 

WINNSBORO 

WINONA    FIRE  TOWER 

WOODWORTH    STATE  FOREST 


8923 
9319 
9357 
9610 
9803 
9806 
9809 
9866 


MAD  I SON 
VERMIL ION 
CONCORD  I A 
RED  RIVER 
WINN 

FRANK.L  IN 
WINN 
RAP  IDES 


32  24 

29  47 

3 1  35 

32  08 
3  1  56 
32  09 
32  02 
3  1  08 


9  1  13 

92  12 

9 1  26 

93  30 

92  41 
9  1  42 
92  39 
92  28 


85 
1  4 
60 
1  40 
160 
80 
220 
90 


PEOPLES    WATER    SERV  CO 
U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 
VIDAL IA    FIRE  DEPT 
ABSOLUM   P.  DILL 
ESTES    B.  BOZEMAN 
LOUISIANA    FORESTRY  COMM 
LOUISIANA    FORESTRY  COMM 
LA.     FORESTRY  COMM 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  la  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FA A  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES ;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,   direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE,  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:     1 - ATCHA  FA  LA  Y A     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONT CHAR TRA I N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  iederai  building, 
Asheville,   N.   6.   28801.       Attn:  Publications.  

I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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►mperature  and  Precipitation  Extremes 


iHEST  TEMPERATURE 

INRGE  FA  A  AP  95       DATE  19 

WEST  TEMPERATURE 

INLAND  2  S  47       DATE  07 

J  ATEST  TOTAL  PREC I P I T AT  I  UN 
KNTWQOD  17.08 

EST  TOTAL  PRECIPITATION 

S  INT  JOSEPH  EXP  STA  1.43 

PATEST  1  DAY  PRECIPITATION 

K NTWOOD  9.80     DATE  22 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
MAY  1974 


MIND 

I  SPEED  -  M .P .H. I 


RELATIVE  MUfl  1 0  I  T  Y 
AVERAOES- 
PERCENT 


STRNOPRO  OF  IlrtE 
CENTRAL 


NUMBER  OF  DAYS  HITM 
PRECIPITATION 


ALEXANDRIA    WSG  AP 
BATON    ROUGE    WS3  AP 
LAKE    CHARLES    MSB  AP 
N    0    MOISANT    WSO  AP 
SHREVEPQRT    USO  AP 


3  .  4 

4  .  2 

5  .  8 
4  .  4 
4  .  3 


7  .  4 

8  .  8 

g  .  g 

8  .  2 

7  .  1 


29  +  + 
23+  + 
26  +  + 
35  +  + 
23  +  + 


9  1 
79 
88 
8  1 
88 


9  3 
85 
90 
90 
9  3 


6  2 
hh 
6  8 
67 
6  3 


6  .  1 

6  .  4 

6  .  3 

6  .  4 

6  .  I 
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v  I  DAL  J  a  NO  2 

WOOOUBRTW  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL 


06 


A6ITA  SPRINGS  FIRE  TUR 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BOG AL USA 
CL INTBN 

COVINGTON  4  NMW 

f  RANK  L  IN TOM    3  SU 

GREENSBUBG 
GREEmuEll  SPRINGS 
HAMMDNO  3  NU 

■ENTUOatj 

LSU  BEn -hub  EXP  STA 
QftXNQL I A 

PEARL  RIVER  LOCK  MO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL I DEL  L 

SPRINGVILLE  FIRE  TOUER 


DRY  OF  MONTH 


l    2  3 


5  6 


7    8  9 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 
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DAILY  PRECIPITATION 


LOUISIANA 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


5  6 


7    8  9 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEV  EXP  STATION 
DE  OUINCY  4  N 
DC  BIDDER 
EL IZABETH 

HACKBERRY  8  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN  6  S 

KINOER  3  W 

LAKE   ARTHUR    JO  SW 

LAKE  CHARLES   2  N 
LAKE  CHARLES  USO  AP 
LONGVILLE 
rCRMENTAU 
MITTIE  2  SE 

OAK DALE 

OBERL IN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SINGER 
SUGAR TO UN 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CABVILLE  2  5W 
FRANKL IN  3 
JEANEHETTE   E  XP  STA 
LAFATETTE   FAA  AP 


SOUTHEAST  OS 

BOQTHVILLE  WSO 
DIAMOND  4  MU 
OONALDSONVILLE  3  E 
GALL IANQ 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MS 1    WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 


NEW  ORLEANS  DUBL IN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JQUROAN 
NEW   ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METAIBIE 

PARAO  IS   7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
SCHR IE VER 


.03      . 28  2 . 42 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

3 
a 

K 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

]  0 

1  1 

!  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3  ] 

01 

CQTTQM  VftLLEV 

77 

74 

86 

88 

79 

6  3 

78 

80 

83 

87 

8  1 

80 

85 

88 

86 

82 

87 

88 

89 

90 

88 

78 

78 

86 

89 

90 

78 

82 

86 

90 

69 

83 

4 

min 

65 

65 

66 

7  1 

61 

53 

50 

50 

60 

61 

68 

62 

56 

56 

71 

75 

71 

69 

68 

66 

66 

64 

69 

59 

63 

63 

62 

59 

59 

72 

73 

63 

3 

L  QGfiNSPQRT   1  ENE 

76 

67 

89 

90 

76 

80 

84 

87 

86 

84 

67 

90 

89 

86 

88 

89 

9  1 

91 

89 

81 

8  0 

89 

91 

90 

88 

83 

87 

91 

91 

85 

66 

5 

MIN 

60 

60 

68 

68 

66 

66 

48 

6  4 

58 

66 

6  4 

62 

57 

72 

73 

76 

71 

7  1 

67 

67 

68 

66 

57 

6  1 

62 

58 

6  1 

68 

71 

71 

62 

63 

8 

MINOEN 

01 

75 

86 

68 

80 

67 

78 

80 

84 

88 

8  I 

78 

66 

89 

87 

84 

89 

89 

89 

9  0 

87 

79 

76 

87 

88 

89 

76 

80 

87 

89 

88 

83 

8 

MIN 

65 

65 

66 

69 

68 

53 

53 

55 

60 

65 

66 

63 

61 

62 

71 

74 

70 

69 

68 

67 

67 

64 

60 

62 

65 

62 

6  2 

60 

63 

72 

69 

64 

1 

PLAIN   DEAL  IMG 

MAX 

73 

72 

85 

87 

78 

63 

77 

79 

82 

87 

81 

a  i 

85 

86 

84 

83 

86 

68 

87 

88 

B5 

77 

79 

85 

69 

88 

77 

8  1 

85 

89 

88 

82 

6 

MIN 

64 

64 

64 

69 

68 

54 

51 

51 

6  0 

64 

6  7 

60 

55 

58 

7  4 

73 

71 

66 

66 

65 

67 

63 

69 

59 

6  2 

62 

61 

69 

59 

71 

73 

62 

9 

SHREVEPGRT  WSQ  AP 

73 

66 

87 

80 

65 

78 

79 

82 

88 

80 

8  3 

83 

4 

MIN 

64 

64 

70 

61 

60 

55 

50 

54 

63 

65 

64 

62 

59 

70 

73 

72 

69 

68 

65 

62 

68 

64 

61 

6  3 

68 

64 

66 

61 

72 

7  3 

70 

64 

5 

WESTDALE   3  SU 

77 

86 

89 

82 

69 

78 

81 

82 

87 

81 

82 

81 

8  9 

87 

66 

69 

90 

90 

90 

88 

77 

78 

87 

91 

90 

78 

83 

88 

91 

90 

84 

4 

MIM 

64 

6 4 

67 

67 

59 

56 

51 

5  1 

SS 

63 

65 

6  1 

57 

57 

74 

75 

69 

6  7 

66 

66 

66 

65 

60 

60 

62 

62 

63 

58 

62 

71 

69 

63 

0 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE   3  NE 

76 

87 

89 

32 

69 

76 

81 

8  4 

88 

86 

77 

86 

90 

87 

86 

89 

90 

91 

92 

88 

79 

76 

87 

90 

92 

76 

82 

67 

90 

89 

80 

64 

6 

MIN 

65 

54 

69 

59 

57 

56 

50 

57 

62 

62 

61 

59 

59 

71 

74 

75 

72 

70 

66 

67 

66 

64 

58 

60 

65 

63 

62 

57 

69 

72 

69 

63 

6 

CALHOUN  EXP  STATION 

MR  I 

83 

75 

86 

69 

79 

69 

78 

81 

84 

88 

83 

78 

as 

89 

86 

86 

89 

90 

90 

92 

90 

80 

75 

86 

89 

91 

78 

80 

87 

9  1 

90 

84 

4 

MIN 

66 

64 

67 

69 

60 

53 

51 

53 

60 

66 

68 

68 

54 

59 

72 

75 

72 

68 

66 

64 

67 

64 

69 

60 

65 

64 

63 

58 

63 

74 

76 

63 

9 

CHATHAM 

83 

76 

86 

90 

80 

7  1 

79 

81 

84 

87 

81 

78 

87 

90 

86 

87 

79 

90 

9  1 

90 

69 

78 

76 

86 

89 

90 

78 

82 

87 

9  1 

90 

64 

3 

MIN 

65 

63 

65 

67 

57 

65 

49 

53 

68 

6  1 

67 

66 

52 

58 

70 

74 

70 

66 

65 

64 

64 

6  3 

69 

59 

63 

63 

6  1 

56 

60 

73 

75 

62 

4 

FARMERVIL  LE 

76 

8  7 

90 

89 

79 

79 

81 

85 

87 

87 

61 

85 

69 

89 

85 

89 

90 

90 

91 

69 

89 

74 

85 

90 

83 

8  1 

86 

91 

91 

85 

86 

8 

MIN 

66 

64 

69 

69 

61 

52 

51 

68 

62 

67 

67 

67 

54 

6  7 

74 

74 

71 

69 

69 

65 

71 

63 

59 

61 

64 

60 

59 

71 

73 

69 

64 

9 

HOMER  EXP  STATION 

MR  X 

80 

82 

85 

67 

86 

71 

81 

8  0 

62 

88 

83 

84 

89 

83 

8  } 

89 

80 

90 

91 

87 

77 

77 

85 

6  1 

90 

77 

BO 

86 

6  9 

78 

63 

6 

MIN 

63 

61 

64 

65 

56 

50 

50 

66 

56 

66 

60 

57 

69 

6  7 

72 

69 

69 

66 

63 

70 

62 

57 

6  1 

65 

61 

60 

58 

66 

72 

69 

62 

8 

MONROE   FAA  AP 

MR  I 

78 

86 

90 

a  i 

71 

78 

81 

85 

87 

84 

77 

86 

90 

6  8 

88 

92 

92 

92 

96 

9  2 

82 

7  8 

64 

89 

92 

82 

81 

87 

92 

91 

84 

85 

6 

MIN 

68 

67 

73 

61 

62 

55 

57 

61 

6  4 

69 

66 

61 

58 

69 

75 

75 

69 

70 

70 

66 

67 

67 

63 

66 

69 

66 

64 

63 

73 

76 

73 

66 

6 

MONROE  CITY 

MR  i 

85 

88 

90 

89 

79 

78 

80 

86 

87 

66 

BO 

85 

89 

89 

86 

90 

90 

92 

92 

91 

68 

79 

0  4 

89 

9  1 

90 

79 

87 

93 

93 

87 

86 

8 

M  I  N 

65 

64 

71 

75 

53 

54 

6  4 

57 

62 

68 

69 

60 

59 

66 

73 

74 

72 

7  2 

69 

67 

72 

61 

63 

63 

66 

57 

61 

60 

71 

76 

73 

66 

4 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

MH  . 

82 

74 

8  7 

90 

79 

6  7 

77 

80 

64 

87 

8  1 

77 

84 

89 

85 

85 

Be 

90 

90 

89 

87 

77 

75 

83 

68 

89 

76 

80 

85 

91 

88 

83 

4 

MI  N 

66 

64 

68 

68 

58 

53 

53 

55 

60 

66 

68 

61 

56 

68 

74 

75 

70 

6  9 

68 

66 

71 

62 

60 

6  1 

67 

63 

62 

60 

70 

72 

7D 

64 

6 

WINNFIELD  2  W 

MR  * 

87 

90 

87 

75 

77 

81 

86 

88 

86 

78 

86 

90 

88 

87 

90 

9  1 

90 

91 

8  7 

79 

77 

86 

90 

90 

86 

82 

88 

91 

90 

87 

85 

8 

MIN 

66 

63 

6  9 

68 

57 

58 

49 

53 

58 

64 

66 

57 

52 

66 

74 

74 

71 

69 

65 

6  6 

69 

64 

69 

69 

63 

63 

61 

66 

66 

73 

74 

63 

7 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MR  | 

82 

86 

90 

90 

7  7 

80 

8? 

85 

88 

90 

86 

91 

90 

86 

90 

91 

92 

92 

92 

86 

76 

85 

69 

91 

80 

80 

88 

92 

92 

88 

86 

9 

MIN 

66 

64 

70 

69 

62 

50 

54 

59 

63 

67 

60 

55 

65 

74 

73 

69 

71 

69 

71 

66 

63 

61 

62 

66 

64 

60 

60 

7  1 

74 

73 

66 

0 

EPPS  6  U 

MR  * 

83 

78 

84 

87 

80 

68 

78 

80 

83 

88 

86 

76 

85 

90 

88 

88 

92 

9  3 

92 

94 

91 

81 

76 

84 

90 

91 

80 

78 

86 

90 

91 

84 

9 

MIN 

66 

66 

69 

70 

61 

53 

56 

57 

62 

66 

68 

68 

56 

62 

68 

73 

70 

69 

68 

64 

73 

64 

62 

62 

66 

62 

60 

60 

71 

74 

70 

64 

8 

LAKE  PROVIDENCE 

MR  I 

84 

86 

89 

87 

77 

72 

80 

80 

84 

88 

84 

75 

84 

88 

8B 

84 

90 

91 

90 

9  1 

90 

B  1 

75 

83 

87 

88 

81 

80 

65 

91 

90 

84 

6 

MIN 

66 

67 

68 

66 

62 

54 

59 

58 

6  2 

67 

67 

60 

58 

63 

68 

73 

72 

70 

69 

68 

73 

66 

6  4 

65 

69 

64 

61 

63 

71 

74 

75 

65 

9 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MR  ■ 

84 

82 

88 

88 

88 

77 

79 

82 

85 

67 

81 

7  6 

86 

90 

68 

89 

91 

90 

90 

92 

41 

77 

79 

8  7 

66 

89 

79 

79 

8  7 

91 

91 

85 

5 

MIN 

66 

67 

70 

72 

60 

60 

52 

56 

63 

67 

67 

68 

54 

69 

69 

73 

70 

7  0 

66 

66 

70 

64 

53 

62 

67 

64 

65 

60 

65 

75 

75 

65 

1 

TALLULAH 

MR  X 

84 

80 

66 

89 

84 

74 

77 

80 

84 

87 

83 

73 

83 

89 

89 

88 

90 

92 

91 

91 

90 

79 

75 

84 

88 

91 

60 

79 

86 

92 

90 

84 

6 

MIN 

65 

67 

66 

68 

61 

54 

54 

S7 

62 

67 

67 

60 

54 

62 

68 

72 

70 

68 

67 

66 

7  3 

66 

62 

62 

66 

64 

60 

60 

66 

74 

74 

64 

6 

WINNSBORO 

MR  i 

80 

8  7 

91 

84 

73 

76 

8  1 

84 

87 

82 

77 

84 

90 

88 

88 

91 

9  I 

91 

94 

91 

80 

77 

86 

90 

91 

80 

79 

a  7 

91 

90 

85 

3 

M  I  N 

65 

66 

69 

68 

60 

57 

53 

57 

62 

66 

69 

58 

56 

62 

6B 

73 

70 

70 

68 

64 

70 

66 

61 

63 

66 

6  4 

6  1 

60 

b5 

74 

76 

64 

6 

WEST  CENTRAL 

0  4 

ASHLAND   2  S 

MAX 

83 

76 

86 

89 

79 

72 

78 

82 

84 

87 

80 

eo 

86 

90 

89 

86 

90 

90 

90 

90 

85 

75 

77 

86 

90 

90 

77 

61 

87 

90 

86 

84 

3 

65 

63 

66 

65 

60 

55 

47 

52 

62 

60 

58 

68 

56 

63 

72 

74 

70 

70 

65 

65 

67 

63 

57 

60 

66 

63 

62 

57 

66 

70 

70 

62 

4 

CONVERSE 

MR  I 

83 

76 

87 

89 

84 

70 

79 

81 

8  1 

87 

82 

86 

86 

89 

88 

86 

ee 

89 

90 

89 

85 

75 

8  1 

81 

90 

89 

89 

83 

a  7 

92 

88 

84 

B 

MIN 

60 

63 

68 

69 

58 

69 

48 

5  1 

53 

65 

64 

60 

55 

69 

73 

74 

7  1 

69 

65 

64 

68 

67 

69 

59 

59 

58 

60 

56 

60 

74 

69 

62 

5 

GORUM  FIRE  TOWER 

79 

85 

90 

88 

85 

79 

83 

87 

87 

86 

8  1 

87 

89 

86 

86 

89 

89 

90 

90 

88 

80 

89 

90 

89 

65 

86 

90 

86 

86 

4 

MIN 

64 

61 

66 

65 

66 

57 

55 

56 

62 

66 

63 

62 

62 

67 

70 

70 

70 

68 

67 

66 

68 

60 

63 

66 

62 

62 

67 

71 

63 

9 

LEE5VIL  LE 

MR  X 

83 

77 

67 

88 

86 

74 

79 

82 

86 

88 

8  1 

84 

87 

89 

88 

88 

89 

90 

90 

89 

83 

76 

82 

88 

9  1 

90 

85 

84 

89 

92 

89 

86 

6 

MIN 

65 

61 

68 

68 

58 

60 

49 

53 

57 

66 

64 

60 

56 

64 

73 

75 

74 

71 

67 

66 

69 

69 

60 

63 

66 

66 

61 

59 

64 

74 

74 

64 

6 

MANY 

MAX 

63 

75 

87 

69 

80 

68 

77 

8  1 

8  3 

87 

78 

79 

84 

89 

67 

86 

88 

B8 

90 

88 

82 

75 

78 

66 

90 

90 

80 

81 

88 

91 

90 

83 

8 

67 

62 

66 

60 

59 

59 

49 

52 

57 

65 

64 

SS 

56 

69 

75 

75 

73 

71 

69 

64 

70 

67 

68 

60 

65 

64 

59 

57 

7  1 

73 

70 

64 

0 

NATCHITOCHES 

MAX 

89 

92 

91 

77 

78 

83 

87 

91 

69 

86 

88 

92 

91 

68 

91 

93 

91 

91 

90 

84 

79 

88 

90 

93 

92 

83 

90 

94 

93 

92 

88 

3 

X              X  K 

MIN 

67 

63 

70 

69 

60 

60 

53 

67 

63 

69 

65 

63 

56 

7  1 

74 

75 

72 

71 

69 

67 

7  1 

6  1 

62 

64 

66 

6  1 

66 

60 

70 

74 

68 

65 

7 

CENTRAL 

06 

ALEXANDRIA 

MAX 

83 

79 

86 

89 

89 

79 

79 

37 

86 

87 

79 

82 

86 

88 

86 

87 

89 

88 

91 

90 

64 

74 

79 

86 

89 

90 

81 

83 

8  7 

89 

88 

86 

2 

MIN 

66 

66 

70 

69 

66 

60 

S3 

58 

66 

68 

66 

63 

59 

68 

72 

74 

73 

71 

70 

68 

7  1 

67 

64 

66 

69 

66 

65 

64 

72 

74 

76 

67 

0 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

79 

66 

88 

85 

77 

77 

81 

85 

88 

79 

80 

87 

90 

86 

89 

90 

91 

90 

9, 

86 

75 

78 

86 

89 

90 

80 

81 

87 

91 

90 

81 

86 

0 

MIN 

66 

66 

70 

66 

60 

55 

SI 

55 

62 

66 

67 

60 

65 

67 

74 

72 

71 

69 

68 

65 

68 

69 

66 

63 

66 

66 

64 

61 

73 

74 

72 

65 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

RACE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

l  l 

l  2 

I  3 

1  4 

IS 

1  6 

l  7 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BEL AH  FIRE  TOWER 

MAX 
MIM 

83 
66 

B2 
B5 

88 

69 

90 
68 

66 
57 

78 
68 

79 
53 

82 
55 

86 
62 

88 
67 

81 
6  7 

79 
59 

86 

55 

89 
68 

63 
73 

88 
71 

90 
72 

91 
69 

9  1 
68 

92 
64 

88 

70 

74 

66 

78 
64 

88 

63 

89 

67 

90 

64 

78 
63 

83 
61 

87 
72 

91 
74 

83 

75 

85.6 
65.4 

BUNK  IE 

MAX 
MIM 

86 
61 

79 
66 

e  7 

71 

86 
71 

89 
6  8 

'8 
63 

78 
65 

82 
5  8 

87 
61 

89 
67 

8  0 
68 

63 
62 

87 
61 

9  1 
67 

88 
73 

89 

73 

91 

73 

92 
69 

91 
68 

90 

67 

81 

70 

78 

71 

82 
67 

87 
66 

91 
71 

92 
61 

82 
62 

8  1 
61 

89 
6  9 

91 
73 

91 
76 

86.2 
66.5 

GRAND  COTEAU 

MA  x 
MIM 

79 
61 

66 
69 

81 

71 

8  ? 
67 

6  6 
62 

78 
63 

83 
51 

8  7 
61 

87 
63 

88 

67 

82 
66 

89 

65 

89 
61 

86 
66 

85 

72 

88 

71 

89 

72 

89 
69 

87 
68 

80 
68 

79 
71 

85 
70 

87 
62 

90 
66 

91 
71 

85 
66 

83 
66 

88 

67 

89 
71 

88 
71 

84 

71 

85  .  7 
66.8 

HINESTON    ■*)  NNE 

MAX 
MIN 

a  i 

63 

75 
61 

81 

6  7 

88 

65 

86 
58 

79 

68 

78 
19 

82 

52 

86 

55 

88 
65 

79 
65 

8  3 
60 

86 

55 

88 

56 

66 

70 

86 
73 

88 
71 

88 

70 

91 
67 

89 
61 

83 
66 

75 
68 

80 
60 

67 
61 

90 
62 

89 

65 

82 
63 

81 
59 

86 

60 

B9 

73 

83 

75 

84.6 

63.2 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

MIM 

86 
67 

79 
67 

86 
69 

83 

70 

86 
6  1 

76 
6  l 

7  8 
57 

82 
68 

86 
61 

86 
66 

8  l 
69 

79 
6  l 

87 
61 

91 
61 

eg 

69 

68 
71 

91 

73 

92 
71 

92 
70 

91 
69 

87 
69 

77 
66 

79 
66 

86 
65 

90 
69 

91 
64 

78 
65 

82 
65 

91 

67 

92 
73 

90 
74 

85.5 
66.5 

MAMOU    4  S 

MH  .. 

MIN 

60 
69 

87 
60 

8  7 
6  7 

89 
71 

86 
62 

8  l 
63 

66 
55 

8  7 
61 

89 
65 

89 
62 

81 

6  7 

89 
66 

90 
61 

88 
63 

83 
71 

67 
79 

89 
71 

91 
70 

88 

72 

90 
70 

81 

72 

81 

72 

39 
66 

91 
68 

91 
73 

90 
66 

64 

66 

88 
68 

90 

72 

90 
71 

66 

72 

37.3 
67. B 

MELVILLE 

MA  * 
MIM 

61 
61 

66 
67 

8  7 
6  7 

87 
69 

66 
62 

79 

62 

63 
51 

87 
51 

66 
63 

87 
61 

86 
67 

86 
67 

68 
66 

90 
61 

39 

72 

89 
71 

90 
69 

90 
69 

91 

69 

66 
67 

89 
71 

83 
70 

88 
68 

90 
64 

92 
64 

90 
66 

86 
66 

89 
66 

92 
71 

89 

73 

86 

71 

87.5 
66.4 

NEW  ROADS  5  ESE 

MA  X 
MIN 

B6 
61 

81 

66 

86 
67 

86 
66 

87 
63 

80 
63 

78 
56 

ei 

61 

B7 
61 

89 
68 

61 
66 

82 
6  I 

6  7 
57 

68 
67 

89 
70 

89 
71 

90 
71 

92 
69 

69 
67 

8  1 
69 

86 
71 

76 
71 

86 
66 

86 
64 

89 

72 

SB 
65 

60 
65 

82 
65 

86 
70 

92 
73 

90 

75 

85.5 
66.6 

OLD  RIVER  LOCK 

MH  1 

MIM 

63 
62 

79 
63 

86 

67 

87 
62 

7  9 
63 

78 
51 

81 

57 

83 
61 

86 

66 

81 
67 

6  I 

6  3 

69 
59 

89 
60 

87 
69 

86 

72 

90 
66 

91 
69 

90 
67 

93 
67 

92 
69 

78 
69 

83 
67 

89 
65 

93 
65 

90 
60 

80 
65 

82 
65 

90 
61 

90 
70 

83 

72 

85.7 
64.9 

OLLA  3  SSW 

mh  ..: 
MIN 

81 
61 

79 
61 

97 
6  3 

90 
65 

81 

67 

76 
68 

75 
19 

81 

52 

66 

6  9 

86 
63 

82 
67 

7  7 
6  7 

85 
52 

9  0 
62 

87 
71 

86 

73 

90 
69 

90 
66 

90 
60 

90 
63 

89 
69 

76 
64 

76 
60 

85 
61 

88 
61 

90 
64 

77 
63 

80 
58 

88 
67 

91 
73 

90 
75 

84.  7 
63.0 

WOQDWORTH  STATE  FOREST 

MAX 

MIM 

83 
70 

83 
73 

86 
70 

68 

76 

86 
61 

79 
6  I 

87 
52 

6  l 

63 

86 
59 

90 
6  8 

90 
66 

79 
64 

36 
64 

68 

67 

69 
61 

ei 

64 

32 
65 

87 
71 

90 
67 

90 
78 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

MA  ( 
MIM 

86 

63 

6  6 
65 

85 
68 

88 

67 

66 
62 

81 
62 

60 
5  3 

83 
57 

66 

61 

89 
65 

82 
61 

81 

65 

87 
56 

87 
62 

87 
73 

85 
71 

91 

72 

90 
69 

91 
63 

88 
66 

87 

70 

74 
69 

83 

6  7 

64 
70 

90 
70 

91 
63 

78 
64 

62 
61 

87 
72 

85.5 
65.4 

BATON   ROUGE    USO  AP 

MH  t 
MIM 

6-4 

65 

87 
70 

8  7 

7  0 

86 

66 

81 

62 

6  1 
63 

83 
57 

68 

62 

6  7 
66 

83 

69 

8  I 
68 

88 
61 

89 

68 

39 
66 

89 
71 

91 
72 

80 
71 

90 
71 

6  7 
71 

87 
68 

77 
72 

87 
71 

85 
67 

90 
67 

91 
74 

82 
67 

34 
66 

86 
65 

89 

72 

66 

73 

82 

72 

86.  1 

67.7 

BOGAL  USA 

MAX 
MIM 

87 

60 

86 
63 

85 
6  3 

87 
66 

87 
62 

79 
61 

78 
51 

82 

55 

85 
68 

87 
65 

B3 
61 

6  2 
61 

86 

68 

87 
6  I 

66 
06 

89 
71 

90 
70 

90 
69 

90 
68 

88 
66 

86 

70 

82 
69 

81 

67 

82 
63 

90 
66 

90 
66 

79 
64 

82 
61 

87 
61 

91 
70 

91 

73 

85.7 
64.4 

CL IN  TON 

MA  i 

MIM 

83 
60 

83 
61 

96 
69 

86 
67 

80 
60 

76 

6  2 

81 
18 

86 
55 

6  7 
61 

62 
65 

8  I 

65 

66 
68 

67 
52 

69 
62 

69 
71 

90 
70 

90 
70 

69 
68 

88 
66 

86 
64 

83 
70 

86 
68 

86 
67 

89 
61 

90 
67 

36 
65 

3  l 
61 

87 
59 

91 
71 

91 
70 

85 
73 

85.8 
64.3 

COVINGTON    4  NNW 

MA  i 

MIM 

81 

69 

81 

66 

86 
68 

86 
63 

8  2 
61 

6  I 
61 

ai 

61 

83 
61 

8  5 
6  3 

86 
62 

79 
66 

85 
6  3 

66 

55 

81 

57 

86 
71 

8  7 
70 

66 

70 

87 
66 

86 
67 

86 
65 

82 
66 

80 

70 

6  3 
68 

90 
61 

90 
67 

89 
65 

81 
64 

86 
61 

88 
66 

88 

70 

86 
75 

85.0 
64.4 

FRANKL INTQN   3  SW 

MAX 

MIM 

BS 
69 

66 

62 

66 
61 

86 
62 

78 
60 

60 
58 

83 
51 

88 
63 

88 
6  1 

90 
59 

79 
66 

87 
55 

88 
51 

89 

56 

90 
71 

91 
67 

93 
71 

93 
66 

66 

65 

85 
62 

73 
68 

76 
66 

79 
61 

90 
59 

92 
66 

32 
63 

32 
63 

61 
61 

90 
56 

94 
61 

94 
68 

86 .  1 
62.  1 

GREENSBURG 

MA. 

MIM 

85 

se 

81 
61 

81 

6  7 

81 

61 

87 

62 

86 
6  1 

79 
51 

83 
55 

86 
59 

86 
61 

87 
61 

86 

52 

86 
53 

86 
59 

63 

66 

89 
68 

90 
71 

92 
69 

89 

66 

91 
65 

89 

67 

79 
67 

84 

66 

84 

68 

90 
65 

89 
68 

80 
68 

82 
60 

88 
64 

91 

71 

91 
72 

86.4 
63.5 

HAMMOND   3  NU 

MA  > 

MIN 

85 
60 

86 

63 

66 
6  3 

89 
61 

87 
62 

80 
6  1 

79 
52 

82 
55 

81 
61 

36 
61 

82 
66 

ei 

6  I 

85 
51 

81 

59 

85 
67 

87 
69 

89 

69 

88 
67 

88 
67 

86 
66 

86 
71 

75 
69 

83 
67 

82 
62 

89 
69 

90 
66 

77 
63 

81 

60 

85 
69 

91 
69 

89 
74 

84.7 
64.0 

LSU   BEN-HUR  EXP  STA 

MA. 

M  EM 

85 
61 

63 
65 

86 
61 

86 
66 

86 
61 

30 
6  3 

78 

53 

81 

68 

87 

62 

88 

67 

8  1 

67 

ei 

62 

87 
56 

8  7 
63 

87 
70 

89 

71 

90 
70 

90 
68 

90 
67 

35 

66 

66 

70 

75 
70 

65 
61 

85 
64 

91 
70 

91 
64 

82 
62 

82 
62 

85 
66 

89 

72 

88 
74 

35.3 
65.1 

SLIOELL 

MAX 

MIN 

83 
61 

83 
65 

66 
7  I 

86 
65 

86 
62 

81 

62 

78 
53 

8  1 

55 

82 
6  3 

87 
66 

8  1 
66 

80 
63 

86 
56 

32 
62 

81 

72 

37 

75 

87 
71 

85 

67 

86 
68 

85 
68 

66 

70 

77 
69 

83 
68 

83 
65 

88 

70 

69 
76 

77 
65 

6  1 

63 

84 

71 

90 

75 

90 
74 

83 . 9 
66.4 

SOUTHWEST 

□7 

CRGWLET  EXP  STATION 

MA  ' 
M  I  N 

61 
6b 

78 

6  7 

66 

66 

81 
65 

87 
61 

7y 
61 

80 
66 

82 
62 

66 
61 

8  7 

70 

30 
66 

82 
66 

87 
61 

37 
68 

65 
73 

66 

72 

87 
72 

87 
69 

89 
69 

69 
69 

80 
71 

76 
7  1 

86 
65 

86 
66 

90 

72 

90 
65 

80 
66 

82 
69 

B7 
72 

88 
74 

88 

75 

84 . 6 
67.6 

DE   OUINCT    A  N 

MA  1 

M  I  N 

61 

63 

72 
62 

66 
66 

68 
69 

86 

60 

90 
62 

60 
51 

83 
53 

8  7 
61 

66 

61 

8  1 

63 

85 
62 

89 

67 

69 
66 

86 

67 

68 

75 

90 

71 

89 
63 

90 
66 

90 
68 

82 
66 

77 
66 

85 
62 

37 
65 

92 
66 

90 
62 

85 

62 

66 

60 

8  3 
69 

87 

70 

91 

71 

86 . 0 
64.5 

DE  RIDDER 

Mfl  < 

MIN 

83 
65 

71 
61 

6  7 

68 

87 
7  0 

86 

6  3 

82 
6  0 

79 
51 

83 
52 

35 
61 

87 
65 

68 

65 

61 
68 

87 
58 

87 
65 

35 
73 

86 
75 

8  7 

73 

88 

73 

90 

72 

68 
67 

80 
70 

76 
70 

82 
62 

88 
61 

90 
68 

86 
65 

81 
61 

61 
61 

88 
67 

90 
73 

88 
74 

86.2 
66.0 

EL IZABETH 

MA  « 
MIN 

61 

61 

76 
6? 

88 
69 

68 

65 

88 
63 

86 
6  I 

78 
50 

61 
51 

87 
60 

89 
66 

82 
61 

83 
58 

86 
56 

89 
66 

86 
70 

87 
69 

89 

72 

89 

70 

92 
65 

92 
65 

82 
69 

71 
69 

82 
61 

87 
63 

9  1 
66 

90 
66 

85 
65 

83 
61 

87 
67 

90 
73 

89 

76 

36  . 0 
64.6 

HACK8ERRY  8  SSW 

MA  I 
M  I  N 

6  1 
69 

75 
6  7 

6  l 
73 

H.J 

72 

6  1 

6  7 

76 
65 

78 
63 

80 
68 

62 

72 

83 
65 

78 
66 

83 
73 

86 
73 

83 
76 

82 

77 

82 
77 

83 
76 

81 

76 

85 
75 

61 

71 

77 
73 

71 

70 

73 

77 

69 

66 

73 

79 

79 

76 

71.7 

JENNINGS 

MA  . 

M  I  N 

6? 
69 

8  I 

68 

ei 

69 

85 
71 

82 
65 

8  I 
62 

80 

55 

86 

66 

8  7 
71 

61 

67 

81 
61 

8  7 
61 

88 

7  l 

86 
67 

01 
71 

86 
71 

83 
75 

66 
71 

66 

72 

80 
72 

80 

71 

6  1 

70 

61 

73 

90 
74 

69 

72 

81 

67 

S3 
65 

68 

74 

71 

70 

69.2 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

MAX 

MIN 

60 

70 

77 
71 

81 

72 

82 
71 

83 
61 

80 

60 

6  I 

62 

82 
67 

81 

67 

79 

66 

63 
69 

87 
69 

81 
71 

82 
75 

82 
76 

81 

76 

61 

75 

66 

72 

85 
72 

78 
72 

79 
71 

hi 

63 

71 

6  7 

68 

68 

7  6 

78 

78 

70.5 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

MAX 
MIN 

71 
67 

82 

6  7 

81 

71 

81 
69 

75 
63 

80 
62 

62 
57 

83 
62 

81 

61 

80 
65 

66 
65 

86 
68 

86 
67 

81 

73 

85 
76 

86 
75 

86 
71 

86 

70 

87 

70 

79 

70 

76 
71 

35 
71 

83 
65 

87 
70 

88 

72 

81 

67 

83 
67 

86 
68 

87 
74 

87 
76 

79 
72 

83.3 
68.6 

OBERL  IN   FIRE  TOWER 

MIN 

81 
61 

81 
61 

66 

70 

68 

69 

86 
6  1 

87 
62 

79 

53 

83 
69 

86 
61 

66 
66 

80 
66 

88 
61 

87 
61 

88 

69 

35 
71 

86 
71 

87 
72 

88 
69 

9  1 
68 

89 

67 

82 
71 

77 

71 

83 
61 

87 
66 

90 
71 

89 
66 

32 
69 

84 
61 

86 
71 

89 
73 

87 

75 

85.5 
66.9 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

82 
70 

79 

70 

32 
72 

6  I 

70 

81 

61 

80 
65 

79 
59 

8  I 
65 

83 
67 

61 

72 

79 
63 

83 
68 

86 

68 

85 
71 

82 
75 

8  2 
75 

81 

75 

85 
71 

85 
7  1 

35 
72 

77 
70 

82 
72 

86 
68 

85 
71 

87 
73 

B7 
70 

81 

66 

83 
71 

86 
76 

86 

77 

86 

76 

83.2 
70.2 

VERMIL ION  LOCK 

MA  I 

MIN 

6  I 

80 

82 

83 

80 
59 

82 
61 

79 
66 

80 
59 

86 
61 

BS 

66 

85 
72 

8  7 
66 

88 

71 

85 
73 

88 

72 

85 
73 

86 
75 

85 
76 

88 

76 

86 

76 

SOUTH  CENTRAL 

aft 

CARVILLE   2  SW 

MA  x 

MIN 

66 

61 

85 
60 

86 

66 

87 
6  7 

81 

60 

79 
66 

83 
68 

87 
60 

88 

65 

85 
69 

62 
67 

89 
63 

88 
61 

86 

66 

35 

71 

87 
7  l 

90 
71 

61 
70 

81 
63 

81 

70 

82 
72 

8  7 
72 

87 
67 

92 
68 

93 
72 

81 

65 

82 
67 

86 

65 

69 

71 

89 

72 

87 
74 

86.3 
66.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I  NO  STRT10N  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


D 1 H 1  1  UN 

DRY  OF  MONTH 

a 

<X 

tx 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

]  0 

l  l 

12 

1  3 

1  4 

15 

1  6 

1  1 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKLIN   3  NM 

81 

84 

80 

79 

78 

83 

85 

85 

82 

82 

89 

89 

86 

85 

88 

89 

66 

88 

82 

78 

88 

89 

89 

89 

79 

84 

89 

87 

88 

84 

84 

0 

MXN 

69 

65 

6  3 

64 

58 

63 

64 

62 

62 

66 

62 

62 

71 

75 

72 

68 

68 

69 

71 

71 

66 

69 

71 

b1 

68 

6  9 

74 

74 

70 

67 

3 

LAFAYETTE   FAA  AP 

MAX 

83 

8b 

85 

86 

80 

60 

82 

86 

86 

8  1 

8 1 

9  0 

89 

9  I 

89 

62 

86 

9 

MJIH 

66 

70 

68 

66 

64 

62 

66 

63 

63 

69 

70 

6  6 

63 

66 

74 

7  3 

73 

71 

70 

70 

73 

7  1 

67 

66 

72 

67 

67 

69 

72 

73 

75 

68 

MORGAN  CITY 

86 

B3 

81 

83 

81 

80 

80 

81 

83 

84 

8  l 

BO 

88 

86 

83 

85 

88 

87 

63 

85 

BO 

77 

82 

88 

89 

88 

77 

62 

86 

86 

88 

MIH 

66 

69 

70 

63 

63 

64 

62 

63 

65 

66 

68 

66 

67 

6  7 

72 

75 

74 

70 

71 

72 

70 

7  1 

69 

70 

72 

67 

65 

68 

68 

76 

76 

68 

6 

NEW   IBERIA  5  NM 

as 

83 

83 

81 

87 

80 

8D 

83 

85 

87 

80 

80 

89 

89 

84 

86 

89 

89 

90 

87 

80 

79 

80 

B7 

88 

91 

80 

84 

87 

88 

89 

MIN 

66 

66 

61 

63 

6 1 

60 

61 

62 

69 

67 

69 

64 

68 

71 

70 

73 

69 

71 

69 

71 

71 

71 

69 

72 

66 

66 

6  9 

72 

75 

72 

68 

2 

XXX 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHVILLE  USD 

Mftx 

84 

8  I 

82 

81 

79 

76 

79 

80 

86 

82 

BO 

81 

82 

83 

84 

8  7 

86 

85 

81 

83 

78 

82 

B2 

85 

87 

80 

78 

81 

86 

66 

85 

MIH 

73 

73 

71 

65 

66 

65 

66 

7  l 

7 1 

69 

69 

6B 

68 

75 

75 

73 

72 

72 

74 

69 

72 

73 

71 

7  b 

67 

69 

69 

78 

79 

78 

71 

3 

DIAMOND  4  NW 

MR  i 
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83 
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82 
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81 
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7b 
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73 
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67 
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57 
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66 

68 

61 
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67 

76 
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66 

68 
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83 
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85 
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76 
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79 
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72 

70 
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62 
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6  9 
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67 
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7b 
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72 
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73 
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68 
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6  7 

76 

77 

79 

70 

3 
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riH  > 
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83 

86 

86 

85 

78 

80 

82 

88 

87 

60 

85 
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81 

85 

87 

87 

88 

87 

84 

83 

86 

81 

87 

88 
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85 
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65 
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70 
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59 
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70 
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79 
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85 
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69 
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EVAPORATION  AND  WIND 
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26 
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26 
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■ 
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23 
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24 

18 
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3  0 
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51 

31 
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76 

76 
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- 

- 

- 

- 
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86 

93 
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98 

89 
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84 

91 

94 

95 

96 

- 
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66 

64 

68 

66 

64 

- 
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- 

- 

69 

67 

66 

- 

68 
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- 
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- 
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32 
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27 

.  33 

26 

24 

34 

.  27 

26 

.  14 

X 

i 

39 

19 

.  26 

43 

.  24 

□  6 

26 

27 
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MIND 

30 

46 

77 

63 

60 

49 

36 

34 

29 

36 

77 

43 

56 

63 

76 

68 

69 

42 

29 

28 

63 

47 

47 

32 

23 

48 

12 

37 

48 

73 

72 
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66 

88 

89 

92 

67 

82 

90 

96 

96 

81 

86 

92 

91 

90 

89 

92 

94 

96 

86 

86 

76 

93 

96 
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92 

90 

96 

96 

93 
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66 

67 

68 

62 
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68 

68 

66 

63 

62 

66 
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61 
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69 
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STATION  INDEX 


L OU IS  I ANA 

MAY  1974 


C  T  Q  T  t  n  M 
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INDEX  NO. 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
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TEMP . 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIAL 
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ABBEVILLE 

0  0  0  7 

0  7 

VERMIL ION 

2 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8  A 

CITY    OF  ABBEVILLE 

ABITA    SPRINGS    FIRE  TUR 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

AL  EXANDR I  A 

0096 

05 

RAPIDES 

1  i 

3  1 

1  9 

92 

28 

87 

8  A 

8  A 

c 

ALEXANDRIA    POWER  PLANT 

ALEXANDRIA    WSQ  AP 

010  4 

05 

RAPIDES 

1  i 

3  1 

24 

92 

i  e 

120 

MID 

MID 

c 

H 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0206 

06 

TANG IPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

3A 

H 

ROBERT    S.  MCCLENDON 

ANTIQCH    FIRE  TOWER 

0263 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

ASHLAND    2  S 

0  3  49 

0  4 

NATCH ITOCHES 

1  i 

32 

0  7 

93 

06 

225 

6  A 

8A 

H 

SOLOMON    G.  MARTIN 

BASTROP 

0637 

03 

MOREHOUSE 

g 

32 

4  7 

9  1 

54 

1  40 

5P 

5P 

H 

CITY    OF  BASTROP 

BATON    ROUGE    WSQ    AP  R 

0  6  49 

06 

E    BATON  ROUG 

8 

30 

32 

9  1 

09 

64 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BAYOU    SORREL  LOCK 

0666 

08 

IBERVILLE 

1 

30 

08 

9  1 

1  9 

1  5 

8  A 

H 

US   CORPS   OF  ENGINEERS 

BEAVER    FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGEL INE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

BE  E  K  M AN    3  NE 

0  6  ?  9 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

9  1 

5  1 

107 

8  A 

CLOSED  1/1/73 

BEL  AH    FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3  1 

38 

92 

1  1 

200 

9  A 

1  P 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

BIENVILLE    3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN    NATURAL    GAS  CO 

BODCAU    FIRE  TOWER 

0920 

0  1 

BOSS IER 

1  1 

32 

42 

93 

3  1 

260 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

BOG AL  USA 

0946 

06 

WASH  INGTON 

1  0 

30 

47 

89 

52 

103 

8  A 

8A 

H 

CROWN    ZELLERBACH  CORP 

BOQTHVILLE  WSO 

1  157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

e9 

24 

0 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BUNK  IE 

1  2  R  7 

05 

AVOYELLES 

2 

3  0 

5  7 

92 

1  0 

80 

8  A 

8  A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHeUN    EXP  STATION 

14  11 

02 

OU ACH I TA 

9 

32 

3  1 

92 

20 

1  80 

8A 

8  A 

8A 

c 

H 

L    S    U    NORTH    LA    EXP  STA 

CARVILLE    2  SW 

166  6 

08 

IBERV  IL  L  E 

8 

3  0 

1  2 

9  1 

0  7 

26 

5P 

5P 

H 

U    S    PUBLIC    HEALTH  HOSP 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  9 

92 

27 

180 

S  A 

8A 

H 

GUY    E  TRAYLQR 

CL INTON 

1  e9 1 

06 

E  FELICIANA 

6 

3  0 

52 

9  1 

0  1 

180 

5P 

8  A 

c 

H 

KENNETH    M.  CAIN 

COCODRIE 

1  929 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

1  6 

90 

39 

5 

8  A 

8  A 

CLOSED  7/29/66 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CAL  DWEL  L 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

U    S   CORPS   OF  ENGINEERS 

CONVERSE 

2023 

04 

SAB  INE 

1  2 

3  1 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

WILL  I AM   R .  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

RUBY    V.  ALLEN 

COVINGTON    4  NNW 

2  15  1 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

ST    JOSEPH  ABBEY 

CROWLEY    EXP  STATION 

2212 

0  7 

ACADIA 

7 

30 

1  5 

92 

22 

25 

8A 

8  A 

H 

RICE    EXPERIMENT  STA 

CURTIS    1  SSE 

2235 

0  1 

BOSSIER 

1  i 

32 

25 

93 

38 

165 

8  A 

c 

LSU    RED    RIVER    VL Y  EXP 

DE    QUINCY    4  N 

236  1 

0  7 

BEAUREGARD 

4 

30 

3  1 

93 

26 

95 

8  A 

8  A 

H 

LA    CORR    AND    IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

1  8 

180 

8  A 

8  A 

H 

CITY    WATER  PLANT 

DIAMOND    4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5  P 

5P 

LSU    PLAQ    PARISH    EXP  STA 

DONALDSONVILLE    3  E 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

6  A 

8  A 

H 

CF    INDUSTRIES.  INC 

EL IZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

6  A 

8  A 

H 

CAL  —KRAFT    PAPER  CO 

EPPS   6  W 

297  1 

03 

WEST    CARROL  L 

9 

32 

37 

9  1 

34 

99 

Bfl 

8A 

c 

H 

TRUCKLINE    GAS  CO. 

EUNICE 

298  1 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7  A 

ROYNE    H.  FONTENOT 

FAR  ME  R  V  I  L  L E 

3079 

02 

UNION 

9 

3? 

46 

92 

24 

17  0 

5P 

5P 

H 

H.     W.     THURSTON.  JR. 

FRANKLIN    3  NW 

33  13 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

9  1 

33 

1  2 

MID 

MID 

H 

CENTRAL    LA.    ELECTRIC  CO 

FRANKL INTON    3  SW 

3327 

06 

WASH INGTON 

1  0 

30 

49 

90 

1  1 

1  45 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN    NAT    GAS  CO 

GALL  IANQ 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

1  8 

2 

8  A 

8  A 

H 

LAFOURCHE    PARISH    SHER  D 

GLOSTER    1  W 

3657 

0  1 

DE  SOTO 

1  1 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7  A 

MARGARET    E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

1  0 

c 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

GORUM   FIRE  TOWER 

3741 

0  4 

NATCH ITOCHES 

1  i 

3  1 

25 

92 

5  4 

360 

6  P 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

Cy  5 

7  P 

7  P 

ST    CHARLES  COLLEGE 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCH ITOCHES 

1  i 

3  1 

48 

93 

06 

150 

7A 

WALLACE   DESADIER  JR. 

GRAND    ISLE    NO  2 

38  1  5 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

c 

TOWN    OF    GRAND  ISLE 

GREENS6URG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

6  A 

6  A 

TOWN    OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E   BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

6  0 

7  A 

MRS.    LAURA    L.  CAMPBELL 

GREENWOOD    FIRE  TOWER 

3877 

0  1 

CADDO 

1  i 

32 

25 

94 

00 

3  5  0 

1  P 

LA    FORESTRY  COMM 

HACKBERRY   8  SSW 

3979 

0  7 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

2  5 

g 

8  A 

8  A 

U    S    WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND    3  NW 

40  3  4 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9  A 

9  A 

u 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

HANNA    3  S 

4050 

0  1 

RED  RIVER 

1  1 

3  1 

54 

9  3 

1 

125 

8  A 

CHARLES    D  WOOD 

HAYNESVILLE    2  WSW 

413  1 

02 

CLAIBORNE 

g 

32 

57 

9  3 

1  0 

3  3  0 

7  A 

MID— VALLEY    PIPELINE  CO. 

HINESTON    4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

3  1 

1  i 

92 

45 

2  40 

7  A 

7  A 

u 

IRVIN    C.  MORRISON 

428e 

04 

SAB  INE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

HOMER    EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

N    LA    HILL    FARM    EXP  STA 

H  OS  S  T  ON 

4398 

0  1 

CADDO 

1  i 

32 

53 

9  3 

5  3 

2  0  0 

4P 

THOMAS    C.  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

36 

90 

44 

1  5 

8  A 

8A 

H 

USDA-SUGARC ANE    FLO  STA 

JEANERETTE    EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

9  1 

43 

20 

8A 

H 

USDA    &  LSU 

JENNINGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

5P 

5P 

H 

MARION    E  BLANCHARD 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  5 

92 

40 

30 

c 

NALT    WEATHER  SERVICE 

JONESBORO    FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA    FORESTRY  COM 

JQNESVILLC  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

3  1 

29 

9  1 

5  1 

70 

8A 

8A 

c 

US   CORPS   OF  ENGINEERS 

KAPLAN    9  S 

4785 

07 

VERMIL ION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNKLINE    GAS  CO 

KEITHVILLE 

48  1  6 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

2  1 

93 

50 

200 

7  A 

MRS    OLIVE    B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

3  1 

218 

5P 

ARCHIE    L  MIXON 

KINDER    3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

64 

53 

7H 

ALEX  COURVILLE 

KORAN 

493  1 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

1  75 

8A 

UNITED    GAS    PIPELINE  CO. 

LAFAYETTE 

502  1 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

0  1 

37 

c 

CITY    OF    LAFAYETTE  UTIL 

LAFAYETTE    F  A  A  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

9  1 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U    S    FED    AVIATION  AGENCY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

nTCTDTPT 

U  1  b  1  K  I  L  1 

UJ 

o 

CE 

z 

<x 
a 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVATION 
TIME  RNO 
TABLES 

nDccpwrp 
UDOLKVtK 

a. 

UJ 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES l 

5  065 

0  7 

CAMERON 

7 

3  0 

0  0 

9  2 

48 

1  0 

8  A 

8  A 

H 

U    S    FISH    &   WILDLIFE  SEP. 

5  0  7  4 

0  7 

C AL  CAS  IEU 

4 

1  3 

5 

8  A 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

5  0  7  8 

0  7 

C AL  CAS  IEU 

4 

t  n 

n7 

1  ^ 

9 

MID 

MID 

C 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

5  0  9  0 

0  3 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

9  1 

10  5 

8  A 

8  A 

H 

C.    R.  EVANS 

5266 

04 

VERNON 

12 

3  i 

09 

93 

1  6 

240 

8  A 

8A 

C 

H 

JAMES    M.  MILLER 

5627 

0  1 

DE  SQTG 

1  2 

3  1 

59 

93 

57 

2  1  0 

5P 

5P 

c 

H 

SOUTHERN    NATURAL    GAS  CO 

5584 

0  7 

BEAUREGARD 

4 

1 1  , 

JOSEPH    R  SHAW 

5  6  2  0 

0  6 

E    BATON  ROUG 

8 

3n 

2  2 

i  n 

8  A 

HQ 

LSU    AGRI    EXP  STATION 

5  8  6  2 

0  5 

EVANGEL INE 

7 

n? 

5  P 

to 

TRANSCONTINENTAL    G    P  C 

5  8  7  4 

0  1 

DE  SOTO 

1  2 

0  1 

93 

3  7  3 

7  A 

H 

BENNETT  STRANGE 

5  8  9  2 

0  4 

SABINE 

1  2 

8  A 

^ 

ROBERT    R.  GENTRY 

5  9  08 

0  2 

UNION 

g 

at 

an 

8  A 

TOWN    OF    MAR  ION 

5920 

05 

A  VO  YE  L  L  ES 

2 

09 

8  A 

TOWN    OF  MARKSVILLE 

5  9  3  5 

0  1 

RED  RIVER 

1  1 

3  2 

0  6 

93 

14 

270 

HERSHEL    L.  CULPEPPER 

6117 

OS 

ST  LANDRY 

1 

3  0 

41 

9  1 

45 

30 

8  A 

8A 

H 

MRS    RUTH    T  HERBERT 

6  1  42 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

16 

8A 

MISS    PEGGY   L  BROUSSARD 

6  2  44 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

^3 

2tn 

8  A 

c 

H 

W  .    G .  SPARKMAN 

62  7  1 

0  7 

ALLEN 

4 

Q  -3 

-7Q 

THOMAS    V.     BURN  ITT 

6  3  0  3 

0  2 

OUACH ITA 

g 

_ 

Jz 

MID 

MID 

H 

U    S    FED    AVIATION  AGENCY 

6  3  10 

02 

OU  ACH ITA 

9 

3  3 

9  2 

0  7 

8  0 

5P 

c 

CITY   OF  MONROE 

ST  MARY 

\\ 

8  A 

8  A 

c 

U.S.    CORPS    OF  ENGRS. 

n4 

NATCH  I TOCHES 

1  i 

,  , 

QT 

zZ 

13  0 

5  P 

c 

MUNICIPAL    POWER  PLANT 

IBERIA 

2 

0  3 

Q 

2  5 

8  A 

8  A 

H 

GULF    S.    RESEARCH  INST. 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

90 

04 

NATL    WEATHER  SERVICE 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

1  5 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

6664 

09 

ORLEANS 

9 

29 

56 

90 

08 

6 

MID 

MID 

c 

H 

NATL    WEATHER  SERVICE 

ORL  E ANS 

Q 

2  9 

E>  6 

9  0 

0  2 

2 

M  r  n 

SWG    AND    WATER  BOARD 

no 

ORL  E ANS 

6 

3  0 

8  9 

0 

SWG    AND    WATER  BOARD 

nn 

0  9 

ORLEANS 

8 

2  9 

9  0 

0  8 

2  2 

rn 

SWG    AND    WATER  BOARD 

1 

09 

ORLEANS 

Q 

2  9 

56 

90 

06 

r  n 
ID 

SWG    AND    WATER  BOARD 

66 

ORLEANS 

e 

2  9 

"T^ 

Si 

1  0 

rn 

SWG    AND    WATER  BOARD 

66  7  5 

n 

0  9 

ORL  EANS 

8 

2  9 

to 

9  0 

0  4 

1  2 

rn 

SWG    AND    WATER  BOARD 

6679 

°9 

ORL  EANS 

6 

2  9 

M  rn 

N.    0.    SWG.    AND    WTR .  BD. 

6  6  6  6 

0  5 

PGINTE  CQUPE 

8 

3  0 

4  1 

9  1 

nn 
2  2 

45 

6  A 

8  A 

CAJUN    ELEC    PWR    COOP  INC 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

1  03 

7A 

LEONARD    A.  RICHMOND 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

25 

1  1  0 

8A 

J    D  SANFORD 

6  9  11 

0  6 

E  FELICIANA 

3  0 

^ 

69 

1 

PERCY   E.  DREHER 

69  3  8 

0  7 

ALLEN 

4 

3  0 

3  6 

92 

4  7 

6  7 

9  A 

1  P 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

6962 

05 

PGINTE  COUPE 

8 

3  1 

0  0 

9  1 

4  0 

7  0 

8  A 

8  A 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

6  9  7  8 

05 

L  A    SAL  L  E 

1  i 

3  1 

5  2 

92 

1  6 

10  0 

8A 

8  A 

c 

UNITED    GAS    PIPE    LINE  CO 

6  995 

05 

ST  LANDRY 

2 

3  0 

3  2 

9  2 

0  6 

HAROL  D    L  .  BAQUE 

7  0  9  6 

0  9 

ST   CHARL  ES 

5 

2  9 

47 

9  0 

2  6 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN 

7  161 

06 

S  T    T A  MMAN  Y 

1  0 

3  0 

2  7 

8  9 

47 

3  0 

8  A 

U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 

7304 

0  6 

ST  HELENA 

6 

3  0 

42 

9  0 

45 

19  0 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

7344 

0  1 

BOSS IER 

1  1 

32 

54 

93 

4  1 

29  1 

8  A 

8A 

H 

LEON    SANDERS.  JR. 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

1  3 

89 

16 

5 

3  A 

8A 

H 

DELTA    NAT   WILDLIFE  REF. 

7  7  6  7 

0  9 

ST    JOHN  BAPT 

8 

3  0 

0  4 

9  0 

3  4 

1  3 

8  A 

6  A 

H 

GQDCHAUX    SUGAR    REF  CO 

7932 

0  7 

C  A  ME  RON 

5 

2  9 

4  4 

9  2 

49 

4 

8  A 

8  A 

c 

LA    WLDLF    &   FISH  COMM 

7950 

0  1 

C  A  D  D  G 

1  I 

3  2 

5  8 

9  4 

0  0 

2  0  0 

In 

MRS.    JO    B.  HARTSELL 

8046 

0  4 

VERNON 

4 

3  0 

5  7 

9  3 

1  7 

2  3  8 

8  A 

LSU    WEST    LA    EXP  STA 

8  065 

02 

L  I  N  C  G  L  N 

g 

3  2 

32 

9  2 

3  6 

3  0  0 

CITY    OF  RUSTON 

8  06  7 

02 

i  t  n  r  m  n 

g 

3  2 

3  1 

92 

3  9 

2  7  5 

8  A 

8  A 

LA    TECH  UNIVERSITY 

8  108 

09 

ST  BERNARD 

2  9 

5  2 

6  9 

5  0 

5 

5  P 

SOUTHERN    NATL    GAS  CO. 

8137 

06 

W  FELICIANA 

8 

3  0 

43 

9  1 

1  8 

6  0 

5P 

5P 

INACTIVE  9/14/73 

8  163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

9  1 

1  4 

78 

8  A 

8A 

8A 

GH 

NE    LA    EXPERIMENT  STA 

8  169 

05 

EVANGEL  INE 

2 

30 

5  1 

92 

1  6 

50 

c 

CENTRAL    LA.    ELECTRIC  CO 

8295 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

1  5 

6  P 

6P 

H 

CONRAD    M.  LEBLANC 

8405 

06 

WASH  I NG  TON 

1  0 

30 

5  1 

89 

59 

330 

IP 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

8440 

01 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

3507 

05 

A  V  0  YE  L  L  E  S 

I 

3D 

5g 

91 

49 

50 

7A 

MRS    CARMEN    R  RABALAIS 

8515 

04 

VERNGN 

4 

3  1 

1  3 

92 

50 

220 

7A 

CL  OSE D  7/1/73 

8519 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

39 

93 

25 

150 

8A 

REV.    BOBBY   N.  PARISH 

8524 

04 

VERNGN 

4 

3  1 

12 

92 

08 

300 

BA 

JOSEPH    R  HUOGENS 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

R  A 

8A 

H 

NOAA-NATL    WEATHER  SERV 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

1  P 

c 

JACK    N .    HOL  L  IS 

8683 

□  1 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

240 

7A 

c 

87  15 

06 

L  IVINGSTGN 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  CGMM 

6785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8  A 

LA   POWER   &   L I GH T  CG 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

5  1 

g3 

0  1 

1  75 

7  A 

MISS    NETA    A.  TURNER 

6831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

14 

g3 

23 

12 

8A 

CITY    WATER  PLANT 

STATION 


LAKE    ARTHUR    10  SW 
LAKE    CHARLES    2  N 
LAKE   CHARLES   WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
L  OG ANSPGRT   4  ENE 
L  ONGVILLE 

LSU    BEN-HUR    EXP  STA 
MAMOU    4  S 
MANSFIELD    3  WSW 

MANY 
MARION 
MARKSVILLE 
MARTIN    FIRE  TOWER 
MELVILLE 
MERMENTAU 
MINDEN 
MITTIE    2  SE 
MONROE    FAA  AP 
MGNRGE  CITY 

MORGAN  CITY 
NATCH  I TOCHES 
NEW  IBERIA  5  NW 
NEW  ORLEANS  NF  WS3  CI 
NEW  ORLEANS  MOI  WSO  APR 
NEW  ORLEANS  AUD  WSG  CIR 
NEW  ORLEANS  ALGIERS  R 
NEW  ORLEANS  CITRUS  R 
NEW  ORLEANS  DUBLIN  R 
NEW   ORLEANS    JEFFERSON  R 

NEW   ORLEANS   JGURDAN  R 
NEW   ORLEANS    LONDON  R 
NEW   ORLEANS    METAIRIE  R 
NEW   ROADS   5   E SE 
QAKDAL  E 
OAK  GROVE 
OAKNOL  I  A 

OBERLIN    FIRE  TOWER 
OLD   RIVER  LOCK 
GLLA    3  SSW 

GPELOUSAS 

PARADIS    7  S 

PEARL    RIVER    LOCK    NO  1 

PINE   GROVE    FIRE  TOWER 

PLAIN  DEALING 

QUARANTINE 

RESERVE 

ROCKEFELLER   WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE   EXP.    STA . 
RUSTGN 

RUSTON— L  A    TECH  UNIV 

SAINT  BERNARD 

ST   FRANC  I S V  I L  L  E    6  SE 

SAINT   JOSEPH    EXP  STA 

ST.  LANDRY 

SCHRIEVER 

SHERIDAN   FIRE  TOWER 
SHREVEPORT   WSG   AP  I 
SIMMFSPORT 

SIMPSON    10  ESE 
SINGER 
SL AGLE 
SL IDELL 

SPEARSVILLE  FIRE  TOWER 
SPRINGHILL 

SPRINGVILLE    FIRE  TOWER 

STERL INGTGN 

SUGARTQWN 

SULPHUR 


SEE  REFERENCE  NOTES  F0LLOM1NG  STATION  INDEX 
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STATION 


DISTRICT 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


TALLULAH 

VERMILION  LOCK 

ViDALIA    NO  2 

WESTDALE    3  5W 

WINNFIELD    2  U 

UINNSBORO 

WINONA    FIRE  TOWER 

WOODWORTH    STATE  FOREST 


6923 
9319 
9357 
96  1  0 
9803 
9806 
9809 
9866 


MAD ISON 
VERM I L ION 
CONCORDIA 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL IN 

WINH 

RAPIDES 


32  24 

29  47 

3  1  35 

32  08 

3  1  56 

32  09 

32  02 

3 1  08 


9  1  13 

92  1 2 

91  26 

93  30 

92  41 
9  1  42 
92  39 
92  28 


85 
1  4 
60 
1  40 
1  60 
80 
220 
30 


PEOPLES    WATER    SERV  CO 
U    S    CORPS    OF  ENGINEERS 
VIDALIA   FIRE  DEPT 
A6S0LUM   P.  DILL 
ESTES    B.  BOZEMAN 
LOUISIANA    FORESTRY  COMM 
LOUISIANA    FORESTRY  COMM 
LA.     FORESTRY  COMM 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INOEX 
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LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°P,      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight   saving   time.      Snow  on  ground   in  the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,  0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only   in   the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE'  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published,  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.      If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAY0U  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20*  ann 
summary.  Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA ;  send  payments  and  orders  to:  National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn :     Publications .    


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 


USCOMM-NOAA- ASHEV I  LLE  ,   N.C.  7/5/74-890 


AERONAUTICAL  CHARTS  are  available  for  purchase 

from  the  National  Ocean  Survey  (formerly  U.S.  Coast  and  Geodetic  Survey)  and  its 
more  than  1400  authorized  Sales  Agents  throughout  the  United  States. 

Write  to:  Distribution  Division,  C-44  National  Ocean 
Survey  (NOAA)  Riverdale,  Maryland  20840 
To  request  (free  of  charge)  the  Catalog  of  Aeronautical  Charts,  including  Air  Force  aeronautical  publications 
that  are  distributed  by  NOS.  Also  available,  on  request  and  without  charge,  are  a  folder-order  form  describing 
aeronautical  instrument  navigation  charts  and  a  booklet  listing  commercial  sales  agents  for  these  charts. 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE/ National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 


U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N  C  28801 
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1  .85 
1  .85 
2.  14 
1  .97 
3.09 

3.83 
1  .58 
2.90 


6.78 
2  .54 


.91 

2  .  42 

3  .  05 

.  1  1 


1  .  16 
1  .  54 
1  .  30 
1  .88 
2.  42 

1  .  40 
.69 
1  .05 
6.32 
1  .  46 

.81 


1  .  70 
1  .95 
1  .05 
1  .55 
2.28 


.83 
.  80 


1  .22 
.92 


SEE  "EFCIEICf  NOUS  "11 
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OWING  510' 1 DN  1*DE 


DRILY  PRECIPITRTION 


STATION 


NORTHWEST  0 

BOOCAU  FIRE  TOwER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS   1  5SE 
GLOSTER   1  W 
GREENWOOD  F IDE  TOWER 

MANNA   3  5 
MOSSTON 
KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPQRT  A  ENE 
MANSFIELD  3  USW 

MINDEN 

PLAIN  DEALING 
RBDESSA 

SHREVEPORT  USO  AP 


north  central  02 

antiqch  fire  tower 
bienville  3  ne 
calhoun  exp  station 
Chatham 
columbia  locks 

farmerville 
haynesv il  l  e  2  usw 
homer  exp  station 
jonesboro  fire  tower 

MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON-L  A  TECH  UNIv 
SPEARS V IL  L  E  FIRE  TOWER 
STERL INGTON 


NORTHEAST  0 
BASTROP 

EPP5  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 
TALLULAH 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND    2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HOOGES  GARDENS 

LEESVILLE 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   EXP.  STA. 
SLAGLE 


CENTRAL  OS 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  A  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  A  S 

MJARKSV  ILL  E 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA   3  SSW 

BPELOUSAS 
SIMME SPORT 
VIDALIA  NO  2 
WOODUORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  Tw» 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 

BOGAL  USA 
CL  INTQN 

COVINGTON    A  NNW 
FRANKL INTQN   3  SW 
GREEHSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
HAMMOND  3  tiU 

KENTUO0O 

L5U  BEN-HUB  ExP  STA 
QAKNOL  IA 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 
PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

SHERIDAN  FIRE  TOwER 
5LIDELL 

SPHINGVILLE  FIRE  TOWER 


DRY   OF  MONTH 

4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.03  .02 


.40  .02 

1  .01  T 
2.12  .OS 


2.3S  .50 


SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION    [ NOE  x 


—  5  — 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

!  0 1 1  1  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

southwest  07 
Abbeville 

crowley  exp  station 
de  quincv  4  m 
oe  riddeb 

EL  IZftftETM 

MftcxeEOBr  e  ssw 

JENNINGS 
KAPLAN  8  S 
K  I NDER  3  W 

LAKE    ABTHUB    10  SW 

LAkE  ChAOLES  2  N 
LAKE   CHARLES  WSO  AP 
LONGVILLE 
l-EBl-CNTfiu 
MITT  IE  2  SE 

OAKOALE 

06EBL  IN  TIBE  TOWEB 
ROCKEFELLER  wl  refuge 
SINGER 
SUGARTQWN 

SULPHUR 
VEBMILION  LOCK 

SOUTH  CENTRAL  u8 

6AT0U  SORBEL  LOCK 
CABVlLLE   2  SW 
FBANUL IN    3  NW 
JEANEBETTE   EXP  STA 
LAFArETTE    FAA  AP 

r-CBGAN  CITY 
NEW  I6EBIA  5  NW 

SOUTHEAST  09 

BOOTMVILLE  WSO 
DIAMOND   4  NW 
DONAl DSON v IL  L  E    3  E 
GALLIANO 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 
NEW  OOLEANS  MOI   WSO  AP  R 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI  B 
NEW  ORLEANS  ALGIERS  R 
NEW  OBLEANS  C I TBUS  R 

NEW  OBLEANS    DUBLIN  B 
NEW  ORLEANS    JEFFERSON  B 
NEW  ORLEANS   JOUBDAN  R 
NEW  ORLEANS  LONDON  R 
NEW   ORLEANS    ft  T A  I R  I E  B 

PARADIS    7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHBIEWEB 

4.  1 

4.6 
4.6 
2.9 
4.9 

3.2 
2.8 

13.1 

2  .  1 

9.7 
2.6 

3.1 
6.5 

6.2 
9  .  8 

3  .  4 

5.  1 

10.  1 
2.0 

3.6i 
3.5* 
5.0C 
3.1* 

4.01 

1  8? 
1  .85 
2.  1* 
I  .97 

3  .09 

1  .56 
3.83 
1  .58 
1  .27 

3.03 

2.56 
1  .  37 
1  .  48 
I  .25 

2.9C 
1  .2' 
1  .  76 

s .  ;t 

.45  .05 
.82  .50 

1.54  .08  T 
1  .  30 

1.88  .05 

2.42  .03 
.23 

11.10  .15 
.69  .07 

8.46  .56 
.  29 

1  .  19  .17 

2.55  .13 

2.17  .08 
6.32 

1.03  .35 

6.37  .79 
SB  I 

.30  .02 
.01  .02 
.  20  T 
.23  2.C4 
.22 

.03  .23 
.59  10 

.14  .04 

.67 
.  16 
.01  .35 

.07 
.01 

.29 
.64 

.25 
.  12 
.04 
.04 

.  12 

.92  .01 

.25 
.20 

.  13 

.07 

.05  .19 
.03 

.08  .01 

.  30 
.03 

.  05 
.02  .83 

.  35 

.  35 

.26 
.06 
.  18 
■  10 

.50 

.90  T 

.  04 
.80 

.02 

.01 

.  18 

.40 

.37       .14  T 
1.10  .10 
1.63  .16 

02  .15 
.61 

.  45 

1.05  .05 
.  33 

2-00  .48 

.45  .23 

.25 

2.39  .7] 
.14  .60 

.03 

.02 

.05  T 
.12  .06 
.  10 

.05  .22 
.  08 

.27 

.20  1.39 
.  27 

.18  .16 
.03  1.55 

.10      .09  .31 
.  33 

.04  ,12 
.  45 
.  09  .46 

1  .22 
.04  .01 

SEE  REFERENCE 

1    09  .31 

.  66 
1  .42 

.40 

.  15 

.  02 

.31 

1  .  40 
.  46 

.  48 

.64 
1  .  40 

2.31 

1  .46 

.  34 

.03  .72 
.52  .27 

.15  .66 
.  10 

.14  .05 
.  10 

1.10 

.50 

.  03 

.20      T  ,30 
.10  1.60 

NOTES  FQIlOhING 

.45  .84 
1  .  16 

.06 

.24  .64 

.  09 

1  .63 
1  .  70 

.04      .46  .67 
.11  .04 
.19      .64  T 

1.10 
2.28  .20 

.96 

.07 
.  80 

.60 

.05  .44 
,09  .19 
.05  .44 
.  36 

.  15 
.04 

.31 

.  13 

T        1  .40 
STATION  INDEX 

.  02 
.54 

.05  .04 

T  .01 
.  04 

.02 

19 

.01 

.16  .94 

.  07 

.35    1.55  .21 

.04 
.  32 

-OS  .88 
1.05  .07 

.  06 

.08 

■  05 

1  .58  T 

.50 
.60 

.03      .02  .47 

.  34 

.65 
1  .40 

.59 
.  28 

T  1,01 

.  82 

.  13 
1  .  73 
.45 

.  16 
.61 

.  36 
.  60 

1  .  96 

.07 

1.05  .94 

.  43 

.05  .35 
.09  .25 

.47 

.55  .28 
.  40 
.20 
.34 

.24 

.37 

.22 
.21 

.25 
.35  .52 

.  46 

-6- 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

O 

a 
ec 

<x 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

l  s 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NQRTHUEST 

mTTRM     jCi  |  C  v 
^>u  1  i(jn  VMLLtf 

79 

73 

S3 

85 

87 

86 

86 

79 

89 

82 

84 

87 

79 

99 

90 

92 

68 

79 

94 

91 

92 

9  1 

91 

81 

77 

77 

79 

S3 

87 

87 

84 

6 

min 

69 

59 

60 

60 

64 

65 

72 

73 

16 

65 

62 

62 

64 

66 

66 

69 

65 

65 

69 

68 

71 

72 

72 

59 

55 

53 

53 

69 

56 

62 

64 

1 

LOGftfiSPORT  ^  ENE 

92 

61 

86 

89 

90 

88 

87 

90 

87 

84 

68 

68 

90 

91 

92 

93 

92 

89 

92 

93 

93 

9  4 

94 

81 

80 

83 

85 

SB 

91 

9  1 

88 

5 

min 

65 

59 

59 

62 

62 

70 

70 

78 

74 

62 

60 

60 

62 

66 

66 

72 

66 

69 

69 

68 

69 

64 

66 

59 

99 

63 

47 

51 

56 

57 

63 

0 

MI  NDEN 

81 

76 

83 

86 

88 

89 

87 

78 

89 

85 

87 

88 

61 

88 

88 

9  1 

99 

99 

85 

90 

92 

91 

90 

83 

79 

80 

8  0 

84 

99 

ee 

85 

7 

MIN 

68 

6  0 

63 

64 

61 

65 

72 

67 

75 

66 

67 

65 

68 

69 

68 

67 

66 

6  1 

68 

G5 

69 

73 

72 

60 

54 

55 

55 

57 

58 

63 

64 

7 

PLAIN  DEAL  IMG 

max 

76 

72 

82 

83 

85 

87 

85 

77 

86 

79 

83 

85 

77 

66 

89 

91 

87 

78 

83 

69 

91 

90 

90 

81 

77 

77 

79 

83 

95 

86 

83 

3 

MIN 

61 

58 

58 

61 

62 

64 

71 

66 

74 

63 

61 

6  1 

63 

65 

65 

67 

63 

63 

68 

68 

69 

69 

71 

60 

64 

55 

54 

64 

56 

59 

63 

0 

SHREVEPORT  WSO  ftP 

BO 

81 

66 

89 

90 

69 

8  ] 

90 

8  3 

66 

87 

82 

89 

90 

92 

90 

68 

80 

8  i 

84 

86 

88 

89 

86 

6 

HIM 

61 

63 

63 

66 

65 

71 

70 

75 

70 

67 

65 

63 

65 

66 

66 

7  1 

66 

73 

68 

7  1 

73 

13 

10 

62 

69 

60 

57 

58 

62 

63 

66 

3 

WESTDftLE   3  SW 

79 

81 

81 

86 

89 

90 

88 

83 

90 

90 

61 

88 

90 

90 

92 

93 

90 

87 

86 

93 

91 

92 

93 

89 

80 

79 

81 

81 

88 

88 

87 

2 

MIN 

63 

61 

6  1 

62 

64 

65 

74 

70 

75 

67 

62 

62 

63 

65 

67 

6  9 

67 

69 

66 

6  8 

7  1 

72 

72 

62 

54 

53 

51 

52 

55 

61 

64 

2 

N8RTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE   3  NE 

no  * 

78 

81 

90 

88 

89 

88 

84 

90 

92 

84 

88 

83 

91 

91 

92 

89 

96 

95 

92 

93 

92 

92 

85 

78 

78 

79 

84 

86 

89 

89 

87 

0 

MIN 

6t 

59 

63 

61 

64 

72 

69 

75 

74 

67 

62 

63 

65 

65 

67 

65 

64 

67 

68 

70 

71 

in 

65 

58 

52 

53 

53 

66 

59 

62 

64 

2 

CALHOUN  LXP  STATION 

81 

77 

83 

85 

90 

89 

99 

86 

89 

a  i 

83 

87 

86 

86 

89 

90 

67 

86 

89 

91 

93 

92 

91 

82 

78 

78 

79 

83 

87 

89 

86 

0 

Mlfi 

69 

60 

6  1 

61 

61 

66 

76 

70 

76 

66 

63 

61 

66 

65 

67 

68 

63 

67 

69 

71 

7  3 

72 

72 

60 

54 

55 

55 

58 

60 

63 

65 

3 

C  HATHAM 

MA  x 

92 

ai 

86 

67 

89 

88 

88 

86 

90 

91 

85 

88 

86 

91 

91 

90 

90 

85 

85 

92 

93 

92 

92 

85 

79 

80 

81 

84 

88 

89 

87 

0 

MIN 

69 

69 

69 

62 

63 

65 

76 

70 

75 

6  8 

61 

6  0 

6  3 

61 

65 

66 

64 

66 

6  8 

69 

70 

7  0 

72 

58 

52 

53 

52 

52 

58 

61 

63 

7 

FftRMERV IL  LE 

MA  x 

79 

63 

85 

88 

89 

88 

86 

89 

90 

91 

67 

87 

89 

90 

91 

84 

83 

91 

93 

93 

92 

92 

78 

79 

81 

84 

86 

88 

88 

86 

9 

MIN 

67 

61 

59 

64 

63 

67 

11 

71 

70 

6  6 

G3 

66 

64 

66 

67 

65 

68 

69 

7  2 

74 

72 

73 

60 

55 

57 

56 

58 

61 

61 

65 

2 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

69 

ao 

82 

86 

88 

88 

77 

77 

87 

85 

82 

87 

82 

9  1 

86 

91 

87 

85 

85 

90 

92 

91 

91 

9  1 

78 

77 

78 

8  3 

86 

88 

84 

3 

MIN 

6  0 

58 

58 

63 

62 

70 

67 

63 

6  1 

61 

63 

66 

62 

66 

6  6 

72 

70 

71 

73 

57 

62 

53 

52 

56 

59 

62 

62 

6 

MONROE   FAA  AP 

MA  x 

ai 

81 

87 

89 

90 

90 

87 

90 

92 

96 

38 

86 

89 

90 

90 

89 

8  6 

86 

9  2 

95 

96 

9  6 

81 

79 

79 

84 

66 

90 

92 

92 

86 

0 

MIN 

68 

62 

65 

65 

66 

7j 

73 

72 

74 

70 

66 

68 

68 

67 

70 

70 

67 

69 

69 

7  1 

73 

73 

66 

62 

56 

58 

59 

61 

62 

64 

66 

9 

MONROE  CITT 

MAX 

19 

86 

8  7 

8  9 

89 

89 

87 

90 

92 

91 

88 

87 

87 

69 

90 

91 

87 

84 

93 

93 

94 

93 

93 

79 

61 

79 

83 

89 

89 

90 

87 

9 

67 

63 

61 

65 

63 

70 

71 

69 

71 

66 

64 

66 

67 

67 

69 

67 

64 

66 

69 

71 

74 

71 

73 

62 

57 

50 

59 

61 

62 

66 

66 

3 

RUSTON-LA   TECH   UN  IV 

MAX 

0  0 

75 

82 

81 

88 

80 

8  1 

62 

89 

91 

83 

68 

86 

86 

88 

91 

8  1 

64 

81 

90 

92 

91 

91 

83 

77 

78 

79 

83 

88 

87 

65 

4 

MIN 

68 

60 

62 

61 

63 

74 

76 

70 

75 

67 

63 

64 

67 

65 

68 

67 

65 

67 

69 

71 

74 

71 

'1 

56 

54 

66 

51 

60 

60 

61 

65 

3 

UINNF IEL  D  2  U 

MA  i 

83 

92 

86 

89 

89 

88 

86 

90 

92 

86 

88 

87 

90 

91 

92 

90 

87 

96 

93 

93 

92 

94 

92 

85 

79 

80 

83 

87 

89 

90 

88 

0 

X               X  & 

MIN 

73 

6  0 

69 

62 

64 

75 

76 

76 

76 

67 

58 

61 

61 

60 

67 

65 

66 

65 

67 

67 

69 

68 

73 

57 

51 

51 

50 

53 

56 

58 

63 

8 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

HH  x 

78 

83 

86 

90 

90 

89 

85 

90 

91 

92 

69 

89 

89 

90 

90 

88 

84 

85 

93 

93 

93 

93 

93 

78 

80 

8  0 

83 

87 

88 

89 

87 

6 

MIN 

67 

60 

62 

66 

63 

66 

69 

69 

72 

69 

61 

66 

66 

67 

69 

67 

64 

68 

66 

72 

11 

73 

71 

61 

54 

56 

56 

62 

62 

65 

65 

6 

EPPS  6  w 

MAX 

83 

18 

82 

86 

89 

88 

88 

92 

98 

90 

82 

87 

87 

89 

90 

86 

85 

86 

85 

91 

93 

94 

93 

78 

77 

78 

79 

62 

87 

86 

86 

0 

MIN 

61 

61 

64 

66 

63 

67 

75 

76 

78 

69 

65 

67 

68 

66 

68 

67 

63 

68 

69 

72 

72 

73 

69 

61 

56 

55 

57 

60 

62 

64 

66 

3 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

81 

83 

80 

86 

88 

88 

88 

86 

87 

90 

86 

87 

88 

88 

89 

96 

87 

85 

83 

92 

93 

93 

92 

79 

77 

80 

80 

84 

87 

86 

86 

1 

MIN 

69 

65 

67 

68 

64 

65 

75 

69 

75 

66 

64 

67 

69 

67 

70 

68 

65 

69 

69 

70 

72 

71 

70 

65 

60 

62 

60 

62 

63 

62 

67 

0 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

82 

81 

83 

88 

90 

89 

8'J 

9  1 

91 

9  1 

84 

86 

89 

8  9 

89 

90 

88 

87 

85 

91 

93 

92 

92 

82 

78 

78 

80 

83 

86 

87 

86 

6 

MIN 

70 

61 

63 

68 

65 

69 

76 

76 

76 

7  0 

60 

64 

64 

65 

68 

68 

65 

67 

70 

70 

73 

74 

75 

62 

55 

55 

52 

57 

59 

64 

66 

1 

TALLULAH 

MAx 

83 

80 

83 

8  7 

89 

89 

90 

87 

89 

9  1 

8  3 

8  i 

9  1 

88 

90 

86 

81 

88 

85 

91 

94 

93 

92 

78 

75 

78 

80 

e2 

9  6 

90 

86 

1 

M  I  N 

69 

63 

64 

65 

63 

67 

75 

70 

75 

69 

69 

65 

66 

61 

68 

66 

61 

66 

67 

66 

71 

70 

70 

62 

56 

66 

66 

57 

58 

62 

64 

9 

UINNSBORO 

MAx 

ai 

81 

81 

87 

90 

90 

90 

83 

90 

91 

85 

93 

88 

68 

88 

85 

86 

87 

31 

91 

94 

92 

92 

82 

77 

78 

60 

87 

90 

89 

86 

9 

69 

63 

63 

65 

64 

67 

76 

68 

77 

68 

62 

65 

62 

65 

68 

66 

63 

67 

69 

70 

73 

72 

74 

61 

55 

56 

55 

6  I 

62 

67 

65 

9 

WEST  LENTRAL 

04 

ASHLAND   2  S 

MAX 

89 

79 

84 

86 

90 

89 

86 

86 

90 

92 

85 

88 

89 

99 

92 

9  3 

63 

84 

90 

92 

93 

92 

92 

89 

78 

18 

60 

83 

87 

89 

67 

2 

66 

57 

59 

62 

63 

65 

70 

71 

75 

67 

59 

60 

63 

64 

64 

63 

65 

66 

65 

66 

67 

69 

70 

60 

52 

50 

48 

48 

52 

56 

62 

1 

CONVERSE 

MA  I 

80 

81 

84 

85 

89 

90 

89 

81 

89 

90 

85 

88 

83 

90 

90 

93 

92 

90 

86 

93 

94 

92 

91 

93 

81 

80 

82 

85 

99 

69 

37 

6 

MIN 

67 

60 

60 

63 

65 

69 

74 

76 

76 

64 

69 

60 

63 

60 

66 

68 

68 

71 

67 

67 

68 

71 

72 

59 

60 

52 

49 

53 

56 

68 

63 

6 

GORUM  FIRE  TOWER 

MAX 

81 

82 

87 

89 

90 

88 

86 

90 

91 

99 

90 

89 

92 

90 

92 

91 

91 

86 

92 

96 

92 

96 

97 

80 

60 

83 

87 

88 

6  9 

MIN 

68 

6  I 

62 

67 

64 

74 

74 

73 

74 

65 

63 

64 

65 

63 

62 

65 

66 

66 

68 

69 

70 

67 

69 

58 

53 

55 

56 

61 

63 

63 

64 

9 

LEESVILLE 

MA  x 

eo 

85 

85 

87 

91 

91 

69 

8o 

90 

93 

61 

89 

89 

92 

92 

93 

93 

90 

89 

93 

95 

93 

9  4 

95 

82 

83 

85 

87 

89 

89 

89 

2 

MIN 

7  I 

63 

60 

63 

67 

72 

76 

71 

77 

69 

59 

61 

65 

65 

65 

70 

10 

69 

68 

70 

68 

68 

71 

52 

53 

55 

50 

54 

58 

56 

64 

MftNY 

MAX 

a? 

81 

82 

85 

90 

91 

8  9 

66 

92 

91 

91 

88 

85 

90 

93 

90 

90 

90 

84 

92 

94 

92 

93 

92 

79 

79 

81 

84 

96 

69 

87 

4 

68 

6  0 

58 

62 

66 

72 

77 

77 

69 

67 

58 

60 

66 

66 

67 

64 

68 

70 

6  7 

67 

68 

69 

71 

58 

52 

60 

48 

52 

57 

59 

63 

7 

NATCHITOCHFS 

MA  ■ 

84 

85 

36 

92 

93 

92 

90 

92 

95 

91 

90 

68 

91 

92 

96 

96 

93 

93 

96 

95 

95 

9G 

96 

86 

81 

83 

86 

89 

90 

93 

90 

9 

MIN 

69 

63 

63 

66 

66 

75 

77 

75 

77 

66 

63 

6  4 

69 

66 

66 

69 

70 

65 

70 

71 

73 

70 

75 

63 

58 

57 

56 

69 

62 

63 

66 

9 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MUX 

60 

81 

86 

89 

89 

90 

90 

88 

89 

91 

81 

89 

90 

89 

90 

94 

94 

89 

8  I 

9!.' 

92 

91 

92 

93 

81 

81 

63 

86 

88 

67 

88 

2 

MIN 

71 

65 

65 

63 

63 

73 

76 

76 

77 

67 

63 

66 

69 

67 

10 

69 

72 

68 

71 

73 

73 

74 

63 

57 

59 

57 

60 

63 

54 

67 

4 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 

83 

83 

86 

90 

90 

89 

98 

90 

93 

83 

89 

66 

89 

90 

92 

90 

88 

86 

92 

93 

92 

92 

9  3 

79 

80 

82 

85 

as 

89 

89 

88 

0 

MIN 

68 

66 

63 

65 

67 

76 

16 

76 

/7 

6  7 

61 

62 

68 

65 

67 

67 

70 

68 

69 

70 

71 

69 

69 

63 

57 

57 

54 

5  1 

60 

61 

66 

2 

SEE  REfERENCE  NOTES  F  OLLOH 1  NO  5ISII0N  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


O  I  H  1  1  UN 

DRY  OF  MONTH 

o 

(X 
K 

!> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BEL  AM   FIRE  TfjuEB 

MA  t 

BJ 

83 

94 

88 

69 

86 

89 

98 

90 

91 

84 

89 

90 

86 

90 

9  3 

9  1 

66 

97 

93 

93 

92 

94 

92 

80 

81 

63 

86 

69 

89 

88.0 

MJIM 

69 

64 

62 

66 

66 

74 

76 

75 

76 

66 

6  1 

63 

67 

66 

67 

66 

66 

66 

67 

69 

71 

69 

73 

60 

55 

57 

53 

57 

61 

61 

BUNK  IE 

MR* 

82 

85 

92 

88 

90 

91 

89 

6  9 

90 

92 

82 

83 

89 

9  1 

89 

93 

90 

91 

89 

92 

92 

92 

93 

93 

78 

79 

6 1 

84 

86 

88 

87.9 

MIN 

66 

65 

67 

69 

71 

76 

76 

7  7 

71 

6  4 

67 

69 

69 

70 

67 

66 

68 

70 

71 

73 

72 

75 

64 

56 

57 

55 

59 

62 

63 

GRAND  COTEAU 

MA  x 

en 

84 

88 

89 

86 

ee 

87 

87 

90 

86 

90 

91 

90 

89 

92 

92 

9  3 

68 

90 

92 

91 

9  1 

92 

79 

79 

82 

05 

88 

88 

68.  1 

MIN 

64 

6  8 

69 

76 

'6 

77 

78 

72 

63 

65 

69 

69 

63 

69 

68 

67 

70 

70 

72 

71 

I A 

65 

57 

59 

5a 

60 

61 

HINESTQN   4  NNE 

MAX 

79 

62 

63 

P6 

89 

B9 

68 

87 

89 

90 

82 

89 

88 

9  1 

69 

93 

91 

92 

87 

91 

91 

90 

93 

94 

79 

89 

62 

81 

8  7 

86 

87.6 

MIH 

7Q 

6  3 

61 

61 

6  3 

67 

76 

76 

75 

70 

66 

68 

61 

64 

64 

66 

71 

66 

67 

68 

66 

69 

69 

61 

54 

53 

51 

51 

54 

58 

jonesville  LOCKS 

MA  X 

92 

82 

83 

66 

90 

90 

69 

90 

91 

91 

82 

67 

89 

9  0 

69 

91 

88 

88 

96 

91 

94 

92 

92 

90 

78 

79 

81 

84 

87 

88 

87.4 

MIH 

70 

63 

66 

66 

66 

66 

75 

75 

76 

72 

63 

64 

68 

63 

67 

63 

68 

69 

70 

71 

76 

74 

'4 

63 

56 

58 

56 

56 

55 

67 

MAMOU   4  S 

MAX 

67 

66 

90 

91 

89 

88 

90 

92 

90 

90 

91 

9  2 

91 

92 

95 

94 

93 

92 

94 

93 

94 

96 

94 

80 

83 

85 

88 

88 

89 

90.2 

MIN 

72 

67 

66 

71 

77 

76 

77 

76 

77 

70 

66 

69 

72 

65 

73 

69 

74 

70 

72 

72 

75 

74 

75 

68 

60 

59 

58 

62 

64 

65 

MELVILLE 

MAX 

37 

83 

87 

90 

90 

99 

69 

99 

91 

63 

99 

87 

90 

69 

91 

91 

91 

99 

92 

92 

92 

92 

93 

90 

79 

9  1 

83 

8  7 

87 

89 

88.4 

MIN 

6  6 

66 

64 

6  7 

67 

67 

74 

75 

'6 

70 

64 

63 

63 

67 

66 

66 

66 

66 

69 

69 

67 

71 

73 

65 

58 

58 

56 

58 

59 

61 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 

63 

66 

64 

96 

90 

91 

91 

90 

91 

93 

6  4 

86 

90 

99 

67 

92 

90 

90 

86 

91 

93 

93 

93 

91 

79 

80 

82 

81 

87 

88 

88.  1 

nlN 

61 

66 

63 

67 

71 

72 

75 

73 

74 

73 

66 

64 

68 

68 

66 

69 

7  1 

70 

70 

66 

69 

69 

72 

66 

58 

60 

55 

56 

60 

61 

OLD  RIVER  LOCK 

MH  « 

80 

87 

82 

89 

90 

99 

H8 

98 

89 

9  0 

96 

68 

89 

91 

89 

92 

90 

90 

89 

93 

93 

91 

93 

91 

78 

77 

80 

82 

86 

88 

87.6 

66 

67 

65 

65 

66 

66 

74 

75 

75 

73 

62 

63 

66 

68 

69 

66 

67 

67 

69 

71 

73 

73 

72 

66 

61 

62 

60 

60 

62 

65 

OLLA  3  SSW 

MA> 

6  1 

80 

B2 

86 

99 

89 

89 

66 

91 

92 

85 

87 

87 

87 

69 

90 

89 

85 

9  4 

9  2 

93 

92 

93 

89 

78 

78 

81 

61 

88 

68 

86.8 

MIN 

69 

62 

60 

62 

64" 

70 

75 

76 

76 

66 

59 

6  1 

65 

62 

6^ 

65 

65 

64 

66 

67 

70 

67 

73 

60 

53 

65 

56 

55 

58 

59 

64.2 

WOODUORTH   STATE  FOREST 

MA  x 

60 

82 

83 

6  9 

86 

90 

90 

90 

99 

91 

81 

92 

67 

91 

92 

90 

91 

90 

88 

88 

94 

82 

88.1 

M  I  N 

7  1 

65 

69 

63 

62 

76 

62 

76 

7  4 

6  8 

65 

62 

73 

71 

66 

6  4 

65 

74 

72 

74 

72 

55 

69.0 

EAST  CENTRAL 

MA  . 

87 

90 

77 

90 

9  2 

93 

90 

9  1 

69 

92 

87 

90 

91 

91 

87 

93 

91 

90 

96 

94 

94 

94 

94 

89 

80 

81 

83 

86 

89 

90 

89.0 

M  I  N 

69 

64 

6  ' 

71 

73 

74 

75 

76 

7  1 

6  4 

62 

67 

66 

63 

69 

66 

66 

69 

66 

69 

69 

72 

64 

56 

57 

54 

57 

6  1 

61 

66.4 

MH  » 

66 

94 

87 

87 

90 

90 

90 

9  0 

92 

85 

86 

90 

88 

86 

9  1 

90 

92 

34 

90 

92 

91 

93 

92 

ei 

81 

83 

84 

87 

86 

88 

86.0 

MIN 

71 

67 

65 

68 

70 

74 

74 

76 

75 

70 

66 

64 

68 

69 

67 

71 

71 

70 

71 

68 

70 

70 

71 

63 

57 

57 

57 

59 

64 

63 

67.5 

B  3G  AL USA 

MH  < 

90 

89 

89 

69 

90 

91 

90 

90 

90 

93 

86 

96 

92 

91 

88 

91 

99 

88 

83 

92 

94 

95 

94 

69 

79 

8  1 

62 

83 

87 

89 

89.0 

MIN 

72 

66 

65 

66 

67 

7  1 

1  4 

'6 

76 

74 

66 

62 

66 

66 

63 

66 

67 

66 

66 

67 

69 

71 

73 

65 

56 

57 

57 

57 

60 

61 

66.2 

C L  INTON 

MAX 

ee 

64 

86 

99 

90 

90 

69 

91 

93 

89 

89 

90 

91 

66 

91 

99 

89 

66 

92 

92 

91 

92 

90 

76 

80 

82 

84 

86 

88 

87 

88  .2 

MIN 

by 

66 

62 

64 

68 

70 

72 

75 

74 

71 

6  1 

61 

66 

65 

63 

67 

67 

66 

65 

66 

68 

67 

67 

63 

53 

64 

51 

54 

57 

59 

64.3 

COvIHGTON    4  Nhu 

MA  J 

B5 

86 

89 

89 

89 

66 

88 

66 

91 

87 

99 

90 

88 

86 

91 

90 

90 

86 

92 

93 

91 

92 

90 

87 

82 

83 

85 

88 

88 

88 

88.2 

MIN 

76 

69 

65 

66 

70 

71 

76 

77 

76 

70 

66 

60 

64 

65 

62 

65 

67 

70 

69 

66 

66 

67 

70 

63 

56 

54 

54 

54 

60 

58 

65.7 

F  RANK  L INTQN    3  SW 

Mhx 

69 

86 

90 

93 

92 

92 

69 

9  0 

90 

91 

94 

92 

89 

92 

90 

69 

77 

92 

9  1 

93 

93 

89 

80 

81 

64 

84 

90 

9  1 

92 

89.  1 

68 

66 

6  2 

6  3 

66 

66 

72 

73 

68 

6  1 

58 

64 

63 

59 

62 

65 

66 

63 

65 

66 

66 

68 

61 

52 

52 

52 

53 

56 

56 

62.6 

GREENS6URG 

MA  ;( 

89 

91 

89 

90 

91 

91 

92 

9  4 

92 

93 

9  6 

90 

91 

91 

93 

92 

93 

92 

69 

95 

94 

94 

92 

93 

80 

80 

84 

90 

91 

90.4 

69 

73 

74 

65 

69 

70 

73 

71 

70 

68 

62 

61 

69 

70 

71 

66 

6  4 

66 

65 

65 

66 

64 

6  3 

65 

55 

56 

56 

60 

59 

HAMMOND   3  NW 

MH  X 

66 

86 

85 

89 

90 

91 

86 

6  9 

89 

91 

99 

99 

90 

89 

86 

90 

89 

90 

94 

93 

91 

91 

93 

89 

80 

82 

84 

85 

89 

89 

88.2 

73 

69 

63 

66 

70 

7  1 

74 

76 

75 

72 

65 

61 

65 

65 

63 

66 

67 

68 

69 

66 

67 

68 

70 

65 

56 

64 

53 

54 

62 

59 

65 . 7 

LSU   BEN— HUR  EXP  STA 

nut 

89 

90 

99 

91 

90 

9  1 

90 

91 

92 

93 

87 

90 

92 

89 

65 

91 

9  1 

92 

9  1 

90 

92 

91 

92 

91 

eo 

81 

82 

84 

82 

87 

88.5 

MIN 

63 

62 

69 

6  4 

62 

71 

73 

75 

76 

71 

66 

62 

66 

66 

6  4 

70 

69 

69 

69 

66 

67 

67 

70 

66 

66 

59 

53 

55 

61 

58 

65.5 

SL  IDELL 

ma> 

86 

85 

86 

89 

89 

68 

89 

69 

88 

90 

88 

87 

91 

88 

85 

90 

9  0 

39 

87 

9  1 

91 

91 

92 

88 

60 

81 

83 

61 

87 

88 

87.7 

MIN 

79 

68 

66 

68 

72 

69 

77 

78 

78 

77 

66 

63 

67 

65 

65 

66 

67 

70 

71 

67 

69 

69 

78 

67 

57 

58 

57 

56 

6  1 

61 

67.7 

SOUTHWEST 

07 

CROWLEY   EXP  STATION 

MA* 

79 

88 

84 

87 

68 

96 

88 

48 

86 

90 

85 

90 

92 

90 

69 

92 

9  4 

93 

88 

89 

91 

91 

91 

93 

79 

79 

81 

64 

87 

87 

87.8 

71 

66 

66 

69 

72 

75 

75 

76 

76 

77 

6 j 

67 

71 

69 

69 

70 

73 

68 

73 

7  1 

73 

72 

74 

66 

59 

59 

59 

60 

62 

62 

69 . 0 

DE   OUINCY   4  N 

MAX 

81 

8  7 

8  7 

86 

9  1 

89 

90 

90 

90 

93 

89 

90 

91 

92 

90 

94 

94 

93 

93 

94 

94 

92 

96 

95 

32 

82 

84 

87 

89 

69 

89.8 

65 

64 

6  1 

66 

70 

73 

77 

78 

77 

70 

66 

60 

73 

65 

66 

77 

76 

75 

74 

71 

72 

74 

76 

65 

62 

61 

59 

58 

63 

68 

68  .8 

DE  RIDDER 

MA  x 

79 

8  6 

66 

86 

69 

89 

97 

88 

68 

90 

81 

P9 

36 

92 

90 

90 

93 

92 

89 

91 

92 

90 

9  4 

94 

81 

61 

83 

67 

89 

88 

88.0 

70 

66 

63 

66 

67 

73 

75 

77 

75 

65 

6  1 

63 

67 

66 

67 

70 

71 

69 

71 

70 

70 

68 

72 

63 

56 

68 

55 

52 

59 

61 

66 . 2 

EL IZABE  TH 

MA  x 

'8 

84 

64 

89 

90 

89 

99 

86 

90 

90 

8  0 

87 

90 

92 

93 

92 

95 

94 

39 

92 

94 

92 

95 

95 

81 

90 

82 

65 

65 

87 

88.4 

70 

65 

63 

63 

68 

71 

75 

77 

76 

68 

59 

61 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

67 

6  7 

68 

66 

66 

64 

57 

57 

56 

52 

5  7 

57 

64.9 

HACKBERRY  8  SSW 

MA* 

en 

86 

64 

86 

86 

96 

86 

86 

85 

87 

82 

86 

ee 

88 

90 

91 

90 

89 

90 

89 

88 

90 

93 

9  1 

79 

81 

63 

65 

65 

86.2 

6  6 

68 

72 

76 

78 

eo 

80 

60 

79 

75 

69 

75 

77 

72 

77 

76 

76 

78 

79 

78 

77 

77 

79 

7  1 

64 

65 

66 

60 

70 

74 

73.9 

JENNINGS 

max 

8^ 

87 

86 

69 

68 

86 

6  6 

89 

69 

87 

98 

90 

69 

99 

89 

93 

93 

91 

92 

92 

91 

92 

93 

87 

8  1 

83 

86 

63 

64 

86 

88.2 

69 

6  6 

69 

70 

73 

7  6 

77 

73 

74 

6  ' 

70 

66 

71 

70 

70 

74 

73 

72 

76 

74 

73 

74 

7  4 

65 

69 

60 

60 

60 

63 

65 

69.5 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

ma « 

81 

88 

86 

99 

86 

85 

85 

96 

6  b 

87 

86 

90 

99 

88 

89 

92 

91 

90 

90 

99 

91 

99 

90 

91 

eo 

79 

82 

81 

67 

85 

86.9 

72 

6  9 

68 

70 

75 

79 

9  0 

80 

'9 

78 

69 

70 

74 

70 

7  1 

72 

76 

75 

7  7 

75 

75 

76 

76 

66 

69 

60 

59 

6  3 

66 

68 

71.6 

LAKE    CHARLES    WSO  AP 

Ml.  I 

8  ' 

64 

86 

8  7 

87 

86 

97 

66 

68 

82 

88 

86 

99 

99 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

90 

90 

92 

83 

80 

82 

84 

86 

66 

86 

87.2 

68 

69 

6  7 

'!  ] 

74 

79 

?8 

79 

79 

69 

68 

69 

69 

67 

70 .  1 

OBERL  .'N  F  IRE  TOWER 

MAX 

76 

6  ' 

85 

69 

89 

89 

66 

9  7 

66 

90 

92 

90 

91 

93 

90 

93 

95 

94 

90 

92 

92 

92 

94 

95 

30 

80 

82 

86 

88 

87 

88.4 

71 

66 

64 

6  7 

71 

75 

76 

76 

75 

70 

63 

65 

70 

65 

68 

70 

72 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

64 

57 

57 

55 

58 

6  1 

62 

67.3 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MA> 

8  0 

86 

85 

60 

86 

67 

67 

67 

87 

89 

88 

69 

69 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

86 

99 

90 

91 

60 

78 

82 

63 

86 

87 

87.0 

MIN 

68 

69 

70 

70 

73 

77 

76 

79 

79 

76 

72 

70 

72 

73 

73 

74 

77 

73 

75 

74 

73 

66 

71.6 

VERHIL  ION  LOCK 

m* 

6  i 

66 

77 

6') 

6  0 

6  0 

79 

7  9 

79 

80 

9  3 

83 

85 

69 

60 

8"* 

63 

93 

68 

88 

64 

84 

90 

83.7 

72 

69 

67 

66 

69 

77 

75 

76 

75 

69 

66 

67 

65 

67 

70 

7  1 

72 

70 

72 

71 

71 

71 

7  1 

66 

59 

66 

55 

66 

65 

65 

68.0 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CARVKLE    2  SW 

MA  X 

HH 

86 

89 

90 

90 

66 

88 

69 

90 

89 

91 

93 

92 

86 

90 

91 

91 

87 

90 

90 

90 

93 

92 

91 

62 

84 

85 

87 

ee 

89 

88.9 

MIN 

71 

TO 

67 

69 

M 

7* 

75 

74 

74 

7U 

66 

69 

69 

67 

72 

71 

68 

71 

70 

68 

70 

73 

66 

60 

62 

58 

60 

65 

64 

68.6 

see  ReeeneNce  notes  following  station  index 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
JUNE 


STRTION 


DRY  OF  MONTH 

u 
a 

1 

£ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

IS 

1  6 

1  1 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

86 

67 

86 

89 

88 

89 

88 

90 

86 

90 

91 

91 

88 

86 

92 

92 

92 

85 

89 

92 

90 

9  1 

92 

80 

80 

82 

64 

86 

86 

87 

68 

69 

66 

68 

7  4 

74 

70 

80 

75 

74 

71 

70 

71 

70 

68 

66 

70 

69 

70 

70 

69 

71 

70 

67 

60 

61 

59 

60 

64 

68. 

87 

87 

89 

9  1 

90 

89 

89 

90 

93 

89 

92 

93 

92 

90 

93 

96 

94 

90 

91 

92 

91 

93 

92 

80 

80 

83 

65 

86 

88 

89 

69. 

71 

69 

66 

68 

73 

76 

79 

79 

76 

72 

69 

68 

72 

7  1 

6  6 

71 

71 

70 

74 

7  1 

72 

72 

73 

64 

61 

61 

61 

62 

64 

64 

69. 

83 

85 

85 

89 

89 

89 

87 

87 

87 

88 

89 

69 

90 

86 

85 

91 

93 

90 

84 

91 

69 

90 

89 

9  1 

86 

80 

82 

64 

85 

86 

73 

71 

71 

7  0 

71 

72 

76 

78 

77 

76 

74 

72 

73 

72 

68 

64 

69 

68 

70 

67 

70 

71 

72 

69 

63 

63 

64 

64 

65 

69. 

82 

69 

86 

90 

90 

90 

89 

89 

87 

a  i 

90 

92 

92 

91 

86 

9  3 

94 

93 

88 

88 

92 

91 

92 

92 

79 

79 

82 

84 

86 

86 

88. 

69 

70 

69 

69 

72 

76 

78 

78 

79 

75 

71 

68 

7  1 

70 

67 

70 

66 

69 

73 

10 

70 

71 

74 

74 

6  1 

62 

6  1 

69 

63 

69. 

86 

84 

89 

89 

90 

87 

86 

87 

90 

89 

84 

88 

34 

86 

87 

91 

8  7 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

60 

79 

8  1 

83 

8  4 

87 

87 

86 

77 

74 

71 

75 

77 

78 

'9 

78 

78 

76 

74 

73 

74 

72 

71 

77 

76 

74 

75 

71 

72 

79 

'6 

73 

69 

74 

70 

67 

70 

74. 

88 

as 

90 

90 

9  1 

89 

89 

89 

83 

91 

B7 

92 

89 

89 

91 

91 

90 

86 

89 

89 

92 

92 

93 

91 

60 

83 

85 

88 

87 

87 

76 

70 

69 

68 

72 

72 

77 

77 

76 

71 

71 

69 

69 

69 

66 

72 

72 

72 

72 

69 

66 

72 

75 

71 

62 

68 

67 

63 

67 

70  . 

86 

86 

84 

86 

88 

92 

93 

94 

90 

93 

89 

90 

90 

92 

90 

9  1 

90 

91 

8  1 

90 

91 

90 

90 

89 

62 

83 

66 

84 

86 

88 

88 

72 

70 

70 

7  1 

75 

73 

74 

74 

72 

76 

76 

74 

71 

70 

71 

70 

71 

70 

73 

70 

7  1 

70 

70 

73 

64 

66 

64 

66 

66 

70. 

80 

65 

88 

89 

87 

88 

87 

87 

88 

88 

90 

92 

89 

e  7 

83 

91 

93 

93 

89 

93 

91 

91 

69 

91 

81 

83 

83 

83 

87 

90 

87 

70 

72 

72 

71 

74 

75 

76 

78 

77 

77 

75 

73 

72 

66 

69 

71 

74 

72 

74 

72 

70 

73 

75 

71 

62 

66 

62 

62 

64 

71  . 

90 

84 

86 

90 

89 

as 

89 

88 

69 

90 

92 

92 

91 

et 

87 

90 

92 

91 

86 

08 

69 

9  1 

92 

90 

80 

79 

81 

82 

84 

88 

67 

75 

71 

69 

71 

72 

74 

78 

76 

78 

78 

73 

69 

69 

69 

66 

73 

7  1 

69 

69 

68 

69 

71 

72 

70 

69 

61 

59 

69 

64 

69. 

86 

84 

87 

89 

90 

89 

89 

88 

90 

90 

8  7 

91 

86 

86 

89 

89 

89 

84 

86 

89 

89 

9  1 

68 

80 

81 

83 

83 

86 

67 

87 

75 

70 

59 

68 

71 

76 

79 

79 

78 

74 

7  1 

6  7 

67 

67 

66 

71 

72 

69 

68 

67 

67 

67 

73 

70 

64 

68 

62 

58 

62 

62 

69. 

86 

85 

89 

91 

87 

69 

89 

99 

91 

90 

88 

92 

86 

86 

91 

91 

91 

87 

89 

91 

91 

92 

89 

6  1 

81 

82 

83 

86 

88 

69 

75 

74 

75 

74 

76 

74 

79 

80 

79 

76 

75 

72 

71 

71 

71 

76 

75 

70 

74 

72 

73 

73 

75 

72 

65 

70 

68 

65 

68 

67 

72. 

86 

86 

89 

68 

88 

87 

88 

88 

89 

89 

88 

93 

90 

87 

69 

90 

92 

89 

86 

89 

91 

93 

9  3 

90 

60 

81 

63 

86 

88 

86 

68. 

74 

69 

66 

72 

71 

75 

76 

77 

77 

73 

73 

68 

66 

69 

66 

74 

70 

69 

72 

68 

67 

68 

75 

68 

69 

69 

60 

68 

64 

61 

68. 

63 

83 

82 

86 

85 

88 

65 

86 

86 

83 

86 

66 

86 

84 

86 

89 

86 

88 

88 

87 

88 

85 

90 

79 

77 

82 

81 

84 

88 

65. 

7  7 

74 

76 

>4 

75 

76 

78 

77 

76 

77 

77 

73 

73 

73 

77 

76 

76 

75 

74 

73 

75 

78 

72 

69 

70 

74 

73 

72 

74 

74. 

88 

85 

85 

89 

89 

89 

89 

88 

88 

90 

89 

88 

92 

87 

65 

89 

92 

89 

62 

86 

91 

92 

92 

92 

79 

80 

61 

63 

87 

67. 

70 

70 

67 

67 

71 

73 

74 

74 

76 

73 

74 

72 

67 

69 

66 

70 

73 

69 

7  1 

6  8 

69 

66 

66 

67 

61 

68 

57 

69 

60 

62 

67. 

se 

88 

90 

90 

9  1 

90 

8  9 

92 

92 

90 

91 

93 

87 

69 

92 

9  0 

86 

92 

91 

90 

92 

92 

93 

67 

83 

85 

85 

88 

88 

69 

89. 

73 

70 

67 

68 

71 

73 

75 

77 

73 

73 

73 

69 

68 

66 

65 

73 

71 

68 

69 

67 

68 

70 

71 

69 

59 

60 

56 

59 

64 

62 

66. 

FRANKL  IN   3  NU 


LAFAYETTE   FAA  AP 


MORGAN  CITY 


NEW  I6ERIA  5  NU 


MAX 
MIN 


SOUTHEAST 


600THVILLE  USO 


DIAMOND  4  NU 


OONALDSONVILLE   3  E 


NEW  ORLEANS  MOI   WSll  AP 


NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 


PARADIS   7  S 


QUARANTINE 


SAINT  8ERNARD 


SCHR IE VER 


MAX 
MIN 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STAT  I  ON  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JUNE  1971 


STATION 

r 

o. 
o 

(IN) 

t 

Dfir  OF  MONTH 

o 

4X 

tx 

: 

2 

3 

4 

5 

b 

J 

8 

9 

10 

! 

12 

I  3 

4 

i  s 

I  6 

17 

i  a 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

SfiINT  JOSEPH  EXP  STfl 

2 

111 

M 

76 

83 

72 

91 

72 

102 
73 

101 
75 

73 

91 
73 

97 
79 

97 
79 

100 
78 

90 
69 

98 
69 

lOl 
73 

91 
75 

[03 
75 

93 
76 

97 
76 

96 
76 

91 

77 

101 
76 

1 07 
79 

106 
82 

103 
82 

87 
70 

93 
66 

91 
68 

96 
69 

97 
69 

92 

72 

99 
74 

96.3 
71.  1 

SEE  REFERENCE   NOTES  f  OL  L  Oh  I ND  S  TflT [ On  !NOE< 
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EVAPORATION  AND  WIND 


S  T  H T  I  UN 

DRY   OF  MONTH 

a  Gt  O 
O  °  £ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  < 

15 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

XXX 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  ExP  STATION 

EVAP 

.21 

1  9 

2  3 

26 

.  24 

1  6 

.  1  3 

.  24 

.  26 

6 .  7  IB 

U  INO 

3  7 

37 

28 

1  7 

10 

3  1 

48 

44 

49 

30 

13 

1  4 

2  1 

1  7 

13 

28 

39 

2  1 

.TO 

1  6 

26 

30 

48 

69 

42 

36 

26 

20 

2  1 

683 

CENTRAL  06 

UOODWORTH   STATE  FOREST 

EVAP 

03 

18 

.21 

-  22 

2  3 

.21 

22 

20 

2  3 

08 

1  4 

-  26 

18 

1  1 

.21 

23 

20 

32 

.  14 

27 

* 

T 

* 

X 

> 

.71 

.22 

x 

x 

x 

4.82 

33 

23 

22 

20 

26 

6  2 

49 

36 

80 

36 

9 

1  7 

6 

19 

28 

12 

18 

30 

17 

1  9 

160 

27 

748 

MAX 

B2 

66 

S3 

96 

96 

94 

9  1 

9  1 

90 

96 

63 

98 

9  2 

96 

99 

93 

91. 

94 

9  1 

100 

1  00 

88 

92.9 

MI  N 

70 

69 

6  8 

70 

68 

74 

74 

73 

7  1 

7  1 

6  > 

69 

73 

70 

73 

7  1 

76 

72 

71 

75 

60 

62 

70.  4 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN— HUR  EXP  STA 

EVAP 

.  12 

.26 

3  1 

.  12 

32 

.24 

41 

33 

.  22 

.31 

16 

21 

26 

24 

43 

20 

06 

.23 

.24 

.  39 

32 

40 

22 

40 

.  35 

1  3 

30 

7  .668 

MIND 

its 

13 

7 

28 

82 

106 

1  06 

1 16 

68 

46 

33 

36 

42 

33 

37 

6  2 

62 

3 

62 

26 

32 

43 

66 

131 

87 

73 

50 

23 

36 

1619 

MAX 

9  1 

93 

96 

9^ 

96 

9  3 

91 

91 

92 

96 

92 

96 

96 

9  1 

9  1 

96 

96 

98 

9  1 

96 

96 

99 

99 

96 

86 

86 

B7 

87 

88 

92 

92.  7 

MIN 

65 

66 

68 

68 

6  7 

71 

72 

I 

73 

1 

73 

'3 

66 

66 

66 

66 

69 

69 

68 

69 

68 

| 

70 

66 

72 

73 

66 

67 

57 

j 
1 

I 
1 

57 

| 

1 

1 

63 

1 

i 
1 

! 

63 

1 
1 

1 
I 

1 

66 

1 
I 

1 

j 
j 

i 
1 
I 

I 

1 

1 

| 

! 

i 
i 
i 
i 
j 

i 
i 
i 

j 

i 

j 
1 

i 

! 

i 
| 

i 
i 

67.2 

i 

i 

i 

1 
I 

SEE  "EFERENCE  NO'ES  F0ll3h1NC  5IAI13N  !N0£« 
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STATION  INDEX 


L  OU IS I  ANA 

JUNE  1974 


S TR T I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  i  m  T  V 

L  UU  N  1  T 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRT ION 

OBSERVflT I  ON 
TIME  AND 
TfiBLES 

UujlK VlK 

0- 

Q_ 

i_) 

LU 

0= 
d. 

a 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

ABBEVILLE 

000  7 

0  7 

\J  F  D  M  T  1  trn 

2 

2  9 

5  6 

9  2 

0  8 

1  0 

8  A 

CITY   OF  ABBEVILLE 

no  r  m     c  PD  rwrc     CTDC"     ti  ID 

002  1 

06 

ST  TAMMANY 

3  0 

2  6 

9  0 

0  3 

3  0 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  C0MM 

AL  E  X A  NDR I A 

00  98 

05 

DOD  T  n  F  ^ 
K  H  V  1  U  C  J 

j  j 

3  1 

1  9 

2f 

8  A 

8  A 

5: 

ALEXANDRIA    POWER  PLANT 

ALEXANDRIA    WSO  AP 

010  4 

05 

RAPIDES 

1  1 

3  1 

2  4 

9  2 

1  8 

120 

MID 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANG  I PAH 0 A 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8  A 

8  A 

H 

ROBERT   S.  MCCLEND0N 

AN  T I OCH    FIRE  TOWER 

0253 

02 

LL  M  J  OuKnt. 

g 

32 

53 

93 

00 

350 

1  P 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  C0MM 

0  3  49 

0  4 

n  n  1  L  fl  1  lULrMtJ 

3  2 

0  7 

o3 

0  6 

8  A 

8  A 

SOLOMON    G.  MARTIN 

05  3  7 

0  3 

MftDt"unilc  F 
nUKC-MUUJt. 

g 

3  2 

4  7 

9  1 

1  40 

5  P 

5  P 

H 

CITY    OF  BASTROP 

BATON    ROUGE    WSO    AP  R 

05  49 

U6 

f    no  tnN    o  m  \  r, 
t_     DM  i  un  KUUu 

3 

3  0 

3  2 

9  1 

0  9 

6  4 

MID 

MID 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

a  Ay[]||      canDn        1    ft  f~  If 

05  6  5 

08 

r  ft  F  D  \j  J  1  1  F 

1  DC  n  »  J  L  L  L 

3  0 

0  8 

9  1 

1  9 

1  5 

8A 

H 

US    CORPS    OF  ENGINEERS 

ct  c  ct  \j  c  d    r  ror    t  n  i  i  f  o 

06  17 

05 

ruoNr.n  tnf 

C.  VMnuLL  inc. 

3  0 

9  2 

3  4 

10  5 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  C0MM 

a  r  c  if  m  ij  n    T  mt 

0629 

0  3 

1  l  U  «  L  n  U  U  -)  C 

g 

3  2 

?  1 

10  7 

6  A 

CLOSED    1 / 1 / 7 3 

O  t.  L  H  H     r  iNt      1  UWtH 

06  3  9 

05 

1    ft     c  ft  1    1  r 

L   ri        j  l-i  L_  L  l. 

3  1 

3  8 

9  2 

Z.  Z. 

2  0  0 

9  A 

1  P 

LOUISIANA    FORESTRY  C0MM 

BIENVILLE    3  NE 

08  0  0 

02 

BIENVILLE 

1  1 

3  2 

2  2 

9  2 

5  6 

3  0  7 

MID 

MID 

SOUTHERN    NATURAL    GAS  CO 

E3DCAU    FIRE  TOUE'V 

0920 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

42 

93 

3  1 

260 

I  p 

LOUISIANA    FORESTRY  C0MM 

0945 

06 

IJ  ft  ^  W  I  Nf^TRN 

1  0 

30 

47 

89 

52 

103 

6  A 

6  A 

H 

CROWN    ZELLERBACH  CcJRP 

B(JHTUU  TI    1    F      U  Q  ft 
DUO  1  H  V  J  L  L  L     W  .>  U 

115  7 

0  9 

r*  L  MUULn  J  liti 

29 

2  0 

8  9 

2  4 

0 

MID 

MID 

c 

H  J 

lin   1  L       l«"*CP1   1  n  L  K  Jt_WVlL,t. 

O  U  n  *  1L 

12  8  7 

0  5 

p.  \j  ft  v  F  1    1   F  ^. 

2 

3  0 

^7 

9  2 

*  ° 

6  0 

8  A 

8  A 

O  1  L  D  t_  K    I  >  j  U  U  A 

PC!    UflUN      F  Y  O      ^  TQT  THN 
LHLHUUn     L  AH     ami  lUn 

14  11 

0  2 

n  ii  ft  r  ui  tto 

g 

3  2 

3  1 

9  2 

2  0 

18  0 

8  A 

8  A 

Q  P 

c 

H 

1      ^     II     NftDTU     I   ft     r  yd     c  to 

LMHVJLLt     ^      3  W 

15  65 

0  8 

T  R  F  D  \y  T  1    1  F 

3  0 

1  2 

9  1 

0  7 

2  6 

5P 

5P 

H 

\J      -j      r  UuL  1  L      rl  EL  ~  [_    in  nujr* 

L«  rf  n  i  n  n  i  I 

17  0  3 

0  2 

JACKSON 

3  2 

1  9 

9  2 

2  7 

18  0 

8  A 

8  A 

GUY   E  TRAYL0R 

1  89  1 

0  6 

f    ffi  rr  i (jno 

3  0 

0  1 

1  80 

5  P 

6  A 

H 

KENNETH    M.  CAIN 

192  9 

0  9 

TFODFftftNNF 

2  9 

1  6 

9  0 

6  A 

8  A 
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4 

3  1 

12 

92 

08 

300 

8A 

JOSEPH    R  HUDGENS 

SL  IDELL 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

1  7 

89 

46 

1  0 

8ft 

8ft 

H 

NOAA-NATL    WEATHER  SERV 

SPEARSVILLE    FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

JACK    N .    HOL  LIS 

SPRINGHILL 

3683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

240 

7ft 

c 

A .     D .    MATL  OCK 

SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 

87  15 

06 

L IVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

1  P 

H 

LOUISIANA    FORESTRY  COMM 

STERL I NG  TON 

8785 

02 

OUACH ITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

6ft 

L  A    POWER    &    LIGHT  CO 

SUG ARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

5  1 

93 

0  1 

1  75 

7  A 

MISS    NETA    A.  TURNER 

SUL  PHUR 

883  1 

07 

CALCAS  IEU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY    WATER  PLANT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 

JUNE  1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


TALLULAH 
VERMILION  LOCK 
VIDALIA    NO  2 
WESTDALE    3  SW 
WINNFIELD   2  W 
WINNSBORO 
WINONA    FIRE  TOWER 
WOOOWORTH    STATE  FOREST 


8923 
9319 
9357 
9610 
9803 
9806 
9809 
9866 


MAD  ISON 
VERMIL ION 
CONCORDIA 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL IN 
WINN 
RAP  IDES 


32  24 

29  47 

3  1  36 

32  08 

31  66 

32  09 
32  02 
3 1  08 


9  1  13 

92  12 

9 1  26 

93  30 

92  41 
9  1  42 
92  39 
92  28 


85 
1  4 

60 
140 
160 

80 
220 

90 


PEOPLES    WATER   SERV  CO 
U   S   CORPS   OF  ENGINEERS 
V  IDAL  I A    FIRE  DEPT 
ABSOLUM    P.  DILL 
ESTES    B.  BOZEMAN 
LOUISIANA    FORESTRY  COMM 
LOUISIANA    FORESTRY  COMM 
LA.     FORESTRY  COMM 


I 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 


Temperature 


Precipitation 


s.  e 


*    *  * 

JANUARY  1974 


DF   OUINCY  4  N 
LAKE  PROVIDENCE 


*       *  * 

FEBRUARY  1974 


DE   OUINCY  4  N 


63.5 
55.9 


45.4 
40.7 


38.1 


54.5 
48.3 


52.3 


81 


341 
SOB 


11.73 
12.92 


6.99  2.22 
7.60  2.00 


1.76:     -  3.11  .71 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-l 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


10      11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


OCTOBER 
ABBEVILLE 


2.25   1.46  .15 


JANUARY 

BAYOU  SORREL  LOCK 
DE  OUINCY  4  N 
LAKE  PROVIDENCE 


11.73 
12.92 


.12   1.60  .05 
2.00  2.22 
.10  .28 


1.05 
.20     « 4 9 
2.00  1.90 


•28      .45  .41 
LIB  1.03 
.76  .63 


FEBRUARY  1974 

ABITA   SPRINGS  FIRE  TWR 
ANT  IOC H  FIRE  TOWER 
OE   OUINCY  4  N 
SPRINGVILLE   FIRE  TUWER 


8.57 
7.52 
1.76 
6.65 


2.75 

.05 
.03  3.30 


1.05  2.30 


MARCH 
KAPLAN  B  S 


.31    1.33  1.10 


APRIL  1974 
V10ALIA  NO  2 


£*•  loleiencn  notes  following  Station  Indai 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 


Day  of  Month 


I  |  11     12    13    U    15    16     17  | 


19  I  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


JANUARY  1974 
DE   OUINCV   4  N 
LAKE  PROVIDENCE 

*  *  * 

FEBRUARY  1974 
DE  OUINCY  4  N 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


80  78  81  66  66  67 
41     65     47     33  33 


65     62  70 


44     48  65 


76  47  49 
42     35  26 


60  66  72 
27     27  31 


49  65  74 
35     40  59 


73  77  77 
38     56  60 


68  61  66 
45     34  41 


61 
50 


65  68  58 
60     58  40 


67  68 
48  41 


75  74  54 
46     52  44 


67  49 
46  42 


72  59  64 
40     30  32 


72  70  69  73 
54     40     36  36 


56  53  58 
25     24  25 


69  64  69 
45     41  43 


55,9 
40.7 


See  Reference  Note!  Following  Station  Index 


REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement    In  miles"      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters   following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.   Joseph  Exp  Sta  ■   Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed      This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.)  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

°    5e4°Mdin?nR?;n  Gag!  ?t?!ion-     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 

Data     bulletin       If  dally  amounts  are  published  in  "CI lmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,    except   where  indicated 
by  reference     R  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

n    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTR A I N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10- PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

i?r?J5Sti?U+™»eJI1infuJhe<sii?tory  °f  chan*>'es  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
Ir  nV*     ?  .     T  ftate-   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 

oi   bocal  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


is  compiled  from  records  on  file  at   the  National 


«^"^r^h^i;^f^j;1cJ^^tiS8Sj.th«  Natio-'1  °— «  —  Agaric  Ministration,  and  i 

Director,  National  Climatic 


Center 
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ASHEVIUE.N  C  28801 


COM  210 


US.  MAIL 

v  -J 


FIRST  CLAJ 


ULY  1974 


Volume  79 


Number  7 


flimatological  Data 


IOUISIANA 


c 

% 


emperature  and  Precipitation  Extremes 


iGHEST  TEMPERATURE 

2  STATIONS 

.WEST  TEMPERATURE 

3  STATIONS 


102       DATE  23+ 
60       DATE  07+ 


IEATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
RAND  COTEAU  12.75 


AST  TOTAL  PRECIPITATION 
ONVERSE 


1.15 


EATEST  1   DAY  PRFC I P I T AT  I  ON 

□OTHVILLE  WSO  6.65     DATE  21 


A! 


oaa 


/ENVIRONMENTAL  DATA    /ASHE VI LLE,  N.C. 
ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION/    SERVICE  / 


SUPPLEMENTAL  DRTfl 


LOUISIANA 
JULY  1974 


NINO 

I SPEEO  -  M  .P  .H  .  1 


RELAt I VE  HimlOI IT 
AVERAGES- 
PERCENT 


STRNOARO  Of    T I  HE 

CENTRAL 


00     06     12  18 


NUMBER  OF  DATS  HITM 
PREC 1  PI  TAT  ION 


ALEXANOR I  A  WSO  AP 
BATON  ROUGE  WSO  AP 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
N  0  MOISANT  WSO  AP 
SHREVEPORT  WSO  AP 


22 
25 
21 
25 
20 


1  .5 
1  .1 
2.1 
1  .1 
1  .9 


4.5 
6.4 
6.8 
5  .0 
5.6 


21  +  + 
31+  + 
35 
24  +  + 
23+  + 


30- 
]  3 
16 
06 
24 


90 
88 
85 
85 
81 


93 
94 
88 
87 
86 


55 
61 
55 
63 
57 


61 
71 
67 
68 
56 


56 
78 


SEE  »EfE»ENCE  NOTES  FOCI OM I  NO  STATION  I NDt I 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

JULY  1974 


STATION 

TEMPERRTURE 

PRECIP1 TAT  ION 

Ml 

c 
x 

1 

-i 
> 

K 
X 

£ 

g 

I  1 
1  x 
t  1 

Q  M. 

x 

-1 

° 

no 

.  OF  DATS 

- 

-  1 

%  o 

1 
- 

SNOH 

SLEET 

NO 

OF 

OATS 

riRx . 

nlN. 

x 

I 

°  5 

X  o 

£ 

o 
Q 

g 

g 

° 

s. 

si 

as 

X          X  X 
NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

91 

9 

69 

a 

80.9 

99 

24 

66 

7  + 

0 

26 

0 

0 

0 

5  .  06 

2.  10 

24 

.0 

0 

5 

2 

LOGANSPORT   4  ENE 

96 

.  1 

67 

0 

81.6 

1 02 

23  + 

62 

9 

0 

29 

0 

0  I  0 

2  .  42 

.  78 

.  89 

5 

.  0 

0 

5 

2 

0 

MINOEN 

91 

.a 

69 

a 

80.  e 

-  1.5 

100 

24 

60 

7  + 

0 

25 

0 

0 

0 

3.  39 

-  .66 

1  .  07 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

PLAIN  DEALING 

91 

.  l 

fie 

.  7 

79.9 

-  2.2 

100 

22 

62 

1 

0 

25 

0 

5.53 

2.00 

2.85 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

SHREVEPORT  WSO  BP  a 

92 

5 

71 

7 

82  .  1 

-  1.1 

100 

23 

67 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

7.73 

4  .  84 

2  .  70 

24+ 

.0 

0 

5 

5 

3 

westdale  3  sw 

92 

.  8 

69 

'7 

81.3 

99 

24 

67 

12  + 

0 

26 

0 

0 

0 

3.51 

2 . 20 

15 

.  0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

81.1 

-  1.2 

4.61 

1.15 

.  0 

NORTH    CENTRAL  02 

n  r  C*  M  W  T  1    1   C     "»  ur 

DJtnV  RLt    J  rit. 

92 

6 

69 

8 

81.2 

99 

22 

67 

31  + 

0 

25 

0 

0 

4.74 

1  .  27 

24 

.  0 

0 

i  0 

3 

1 

r^i  uHi  in    c"  v d    e  tot  rnN 

92 

6 

71 

1 

81.8 

.5 

100 

23 

66 

6  + 

0 

25 

o 

° 

c 

2.45 

-   1  .55 

.57 

31 

.  0 

0 

6 

2 

0 

C  HATH  AM 

92 

3 

69 

4 

80.9 

99 

23 

62 

1 

0  125 

0 

0 

0 

4.02 

1.13 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

farmerville 

92 

.5M 

71 

.  1M 

81  .8M 

97 

23  + 

65 

6 

0 

28 

0 

□ 

5.  12 

.  78 

2.  12 

8 

.0 

0 

7 

3 

2 

HOMER   EXP  STATION 

9  1 

6 

69 

2 

80  . 5 

98 

24  + 

64 

3 

0 

25 

0 

o 

0 

2  .6  1 

1  .  16 

24 

.  0 

0 

5 

2 

1 

MQNPQE    FAR  AP 

93 

Q 

73 

2 

83.  1 

.8 

100 

13 

69 

9  + 

^ 

0 

0 

0 

3.28 

-   1  .  38 

.99 

26 

.0 

n 

6 

3 

0 

MONROE  CITY 

93 

0 

72 

4 

82.7 

97 

23+ 

68 

6 

^8 

0 

2.55 

.  74 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

RUSTON-LA    TECH  UNIV 

9 1 

7 

70 

2 

81.0 

-      .  6 

99 

23 

67 

31  + 

o 

Z 

0 

z. 

3  . 50 

.  52 

1  .  39 

9 

■° 

0 

7 

3 

1 

WINNFIELD   2  W 

92 

5 

67 

6 

60.2 

-  2.0 

98 

22 

65 

11  + 

27 

0 

4.55 

-      .  58 

1  .  39 

9 

.0 

0 

7 

4 

1 

81.5 

.  5 

3.67 

.80 

.  0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

93 

7M 

71 

6M 

82.  7M 

.5 

68 

16  + 

0 

28 

0 

1.92 

-  2.62 

1.15 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

EPPS  6  W 

92 

2 

7  1 

0 

81.6 

98 

23  + 

68 

24+ 

0 

23 

0 

0 

0 

6.11 

3  .  50 

26 

.  0 

0 

7 

2 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

91 

8 

71 

6 

81.7 

-  1.2 

97 

23+ 

64 

1 

0 

0 

0 

6.42 

2.  18 

2.21 

26 

.0 

0 

7 

5 

3 

SAINT   JOSEPH  EXP  sta 

91 

5 

70 

7 

81.1 

.  7 

97 

23+ 

65 

7 

Xl 

0 

0 

0 

4.32 

.  17 

1  .61 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

TALLULAH 

91 

9 

70 

1 

81  .0 

.0 

97 

23  + 

65 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

3.92 

-  .23 

1  .42 

26 

.0 

0 

4 

4 

2 

WINNSBORO 

92 

6 

70 

7 

81.7 

.  8 

101 

23 

67 

9  + 

0 

2-4 

0 

Q 

2.50 

-  1.99 

.99 

9 

.  0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

81  .6 

-10.7 

4.20 

.  09 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 

92 

8 

67 

4 

80  .  1 

98 

23 

62 

I 

° 

° 

0 

0 

3.91 

1.53 

.0 

0 

2 

2 

CONVERSE 

94 

5 

67 

6 

81.1 

102 

23 

63 

i  1 

28 

0 

0 

0 

1  .  15 

.  46 

15 

.  0 

0 

0 

0 

GORUM  FIRE  TOWER 

LEESVILLE 

92 

3 

70 

1 

81  .2 

-      .  2 

97 

31  + 

65 

1  I 

0 

25 

0 

8.11 

3.32 

3.2, 

8 

.0 

0 

7 

5 

2 

MANY 

92 

6 

69 

0 

80.8 

98 

30 

60 

1 

0 

27 

0 

4.05 

1.53 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

NATCHITOCHES 

94 

7 

70 

9 

82  .  8 

-      .  1 

99 

23  + 

65 

16 

0 

0 

0 

5  .  99 

2 . 58 

2.  71 

1  5 

.  0 

0 

8 

3 

1 

D IV  IS  I  ON 

81.2 

.  8 

4 .  64 

.  47 

.  0 

CENTRAL  05 

AL  EXANDR I A 

92 

4 

7  1 

6 

82 . 0 

98 

22  + 

66 

8 

0 

24 

0 

3.11 

.93 

9 

0 

7 

2 

0 

Alexandria  wso  ap 

92 

8 

70 

6 

81.7 

.  8 

99 

22 

67 

9  + 

0 

25 

0 

1  . 67 

-  3.37 

.  47 

6 

'n 
.  0 

0 

4 

0 

BEL  AH    FIRE  TOWER 

93 

1 

70 

7 

81.9 

99 

23  + 

66 

8 

0 

26 

0 

6.14 

1  .96 

7 

.0 

° 

9 

4 

2 

BUNK.  IE 

92 

2 

71 

1 

81.7 

.  4 

97 

30  + 

66 

8  + 

0 

26 

0 

0 

0 

2.86 

-  2.50 

1  .20 

7 

.0 

0 

GRAND  COTEAU 

91 

0 

70 

7 

80  .  9 

96 

30 

62 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

1  2  .  75 

7  .  07 

2 . 89 

6 

.  0 

0 

1  0 

7 

4 

HINESTQN    4  NNE 

92 

2 

68 

6 

80.4 

99 

24 

64 

8 

0 

24 

0 

I* 

1  .68 

.  32 

6 

.0 

8 

0 

0 

JONESVILLE  LOCKS 

91 

7 

71 

6 

81  .  7 

98 

24+ 

67 

2 

0 

26 

0 

3.  17 

1  .42 

27 

.  0 

5 

MAMOU    4  S 

93 

3 

72 

7 

83.0 

98 

21 

69 

31  + 

0 

29 

0 

4.  38 

1  .  19 

15 

.0 

0 

4 

2 

MELVILLE 

9  1 

9 

7  1 

0 

81.5 

.  2 

95 

27  + 

67 

9+ 

0 

29 

0 

0 

0 

3  .  38 

-   1  .  39 

1  . 26 

8 

.  0 

0 

2 

1 

NEW  ROADS  5  ESE 

90 

5 

70 

1 

80.3 

94 

22  + 

66 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

6.24 

1  .  09 

7 

.0 

0 

1  1 

5 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

91 

7 

69 

8 

80.8 

96 

24+ 

64 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

5.06 

3.94 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

OLLA   3  SSW 

92 

9 

68 

8 

80  .  9 

97 

24+ 

65 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

2.17 

.  87 

20 

.  0 

0 

1  5 

1 

0 

WOODWORTH    STATE  FOREST 

M 

70 

6M 

M 

62 

1 

° 

0 

0 

5.41 

.  1 6 

1  . 66 

1 4 

.  0 

0 

6 

5 

2 

D I V  IS  ION 

81.4 

.  5 

4 .  46 

.77 

.  0 

EAST  CENTRAL  06 

AMI  TE 

92 

6 

69 

5 

81.1 

.  5 

98 

1  4+ 

64 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

6 .  04 

1  . 69 

3' 

.  0 

0 

8 

■» 

3 

BATON   ROUGE   WSO   AP  R 

91 

0 

71 

6 

81.3 

-      .  7 

94 

13  + 

67 

8  + 

0 

25 

0 

0 

0 

5  .  89 

.62 

1  . 99 

6 

:S 

0 

8 

4 

2 

BOGAL  USA 

91 

7 

69 

3 

80.5 

-  i  .8 

95 

31  + 

62 

1 

0 

27 

0 

0 

7.05 

.97 

1  .25 

20 

s 

9 

6 

4 

CL INTON 

91 

5 

66 

2 

79.9 

-1.1 

96 

12 

62 

1 

0 

29 

o 

0 

0 

2.81 

-  3.29 

.84 

7 

.0 

7 

2 

0 

COVINGTON    4  NNW 

91 

2 

68 

1 

79.  7 

-   1  .5 

96 

27  + 

64 

19  + 

0 

27 

0 

0 

0 

10  .89 

4.  42 

2.e2 

21 

.0 

0 

9 

7 

4 

F  RANK  L I N  TON    3  SW 

93 

1 

65 

6 

79  .  4 

98 

22  + 

62 

8  + 

0 

27 

0 

0 

0 

7.90 

1.57 

6+ 

.0 

12 

5 

4 

GREENSBURG 

92 

0 

67 

0 

79.5 

96 

16 

60 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

6.71 

2.65 

17 

.0 

0 

7 

2 

2 

HAMMOND    3  NW 

92 

0 

68 

7 

80.4 

-   1  .2 

96 

u. 

63 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

6.58 

-  .25 

1  .96 

31 

.0 

0 

5 

3 

LSU  BEN-HUH  EXP  STA 

SL IDELL 

90 

4 

69 

a 

80.  1 

97 

66 

19+ 

0 

19 

0 

0 

0 

5.33 

1  .65 

.0 

0 

8 

1 

DIVISION 

80.2 

-  »-3 

6.58 

.  14 

.0 

3 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  L0UIsr«N« 

JUL  Y  1974 


sronoN 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

~  E 
a  e 

1  I 

_  r 
a  e 

a 
? 

f 

*  * 

1  1 

s 

| 

1 

° 

s 

NO 

.  OF  ORYS 

f 

%  s 

pi 

I 

SNOH 

.  SLEET 

NO 

OF 

DATS 

MAX  . 

hin. 

-. 

1 

| 

J  Q 

£  o 
j  ° 

r  o 

s 

« 

o 

2 

g 
r 

g 

1 
° 

°. 

■s 

| 

8. 

~  i 

-  E 

'  s 

XXX 
SOUTHWEST  07 

CROWLEY   EXP  STATION 

91  .0 

71  .  1 

81.1 

96 

31  + 

67 

31  + 

o 

21 

0 

□ 

0 

6  .96 

.  81 

2. 81 

I  _ 

.  0 

0 

6 

3 

3 

DE   QUINCY   4  N 

93.  6 

71.9 

82.8 

98 

23 

68 

31  + 

0 

28 

0 

0 

0 

3.92 

-  2.  16 

1  .  14 

16 

.  0 

0 

5 

2 

2 

DE  BIDDER 

91.1 

69.9 

80.7 

96 

31  + 

67 

16  + 

0 

22 

0 

0 

0 

5.05 

l  .52 

2 

.0 

0 

1 1 

3 

2 

EL IZABETH 

91.0 

68.0 

81  .0 

-  1.1 

99 

22 

61 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

3.61 

-   1  .28 

I  .  08 

7 

.  0 

0 

6 

3 

1 

HACKBEBRY  8  SSW 

90.  3M 

76  .  7M 

83.  OM 

1  .2 

96 

22 

63 

11 

0 

19 

□ 

0 

0 

l  .  71 

-  5.  12 

.  48 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

JENNINGS 

91  .  1 

72  .  6 

81  .8 

-      .  7 

95 

30+ 

66 

l 

0 

26 

0 

0 

0 

1 .  71 

-   I  .  10 

I  .95 

6+ 

.0 

0 

5 

2 

2 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

90  .  1M 

73  .  7M 

82.  1M 

-  .1 

96 

27  + 

67 

?8 

0 

2  1 

0 

0 

0 

3.32 

-  3.17 

l  .  73 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

LAKE    CHARLES    WSO  AP 

91  .  3 

72.  7 

82.0 

.  1 

96 

13 

70 

j  l  + 

0 

25 

0 

0 

0 

I  .28 

-  5.27 

.63 

16 

.  0 

0 

3 

1 

0 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

92.8 

70.9 

81.9 

97 

31  + 

61 

I  l 

0 

25 

0 

0 

0 

1.67 

I  .60 

8 

.0 

0 

6 

6 

1 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

90  .  3 

73.7 

82  . 0 

95 

22  + 

69 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

6.36 

3  .  03 

25 

.0 

0 

6 

4 

3 

VERMILION  LOCK 

86  .  1 

70  .  2M 

78  .  2M 

91 

31  + 

67 

13  + 

0 

7 

0 

0 

0 

8.99 

2.20 

25 

.0 

0 

11 

6 

4 

DIVISION 

81.6 

-  .6 

1 .  62 

-   I  .  75 

.  0 

SOUTH   CENTRAL  08 

CARVILLE   2  SW 

91.3 

70  .6 

81.0 

.  6 

96 

13  + 

61 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

6  . 98 

.  19 

I. 55 

1 7 

.  0 

0 

FRANKLIN    3  NW 

91  .OM 

71  .  1M 

81  .  1M 

-  .6 

96 

22 

66 

31  + 

0 

2  3 

0 

0 

0 

2.  15 

-  6.33 

.42 

7 

.0 

0 

7 

0 

0 

LAFAYETTE    FAA  AP 

91.0 

72  . 5 

61  .8 

.  I 

9^ 

22  + 

66 

6 

0 

2^ 

0 

0 

0 

7  .  16 

.  15 



2.02 

27 

.0 

0 

10 

5 

3 

MORGAN  CITY 

9  1  .  I  M 

72.0 

8  1  .  6M 

.  8 

98 

6 

66 

1 

0 

0 

0 

0 

1.51 

-  3.82 

1. 20 

22  + 

.0 

0 

e 

3 

2 

NEW    IBERIA    5  NW 

91.7 

7  1.9 

81.8 

95 

21+ 

68 

31  + 

0 

26 

0 

□ 

0 

5  . 11 

2.22 

27 

.0 

o 

6 

3 

3 

81  .5 

-  .3 

5  .  31 

-2.30 

.  0 

XXX 
SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

88  .  9 

75  . 1 

82  .  2 

96 

l  2 

67 

6 

0 

12 

□ 

0 

0 

9  . 17 

6.65 

21 

.  0 

0 

8 

2 

1 

DIAMOND    1  NW 

90.  3 

71.1 

80.9 

96 

16  + 

62 

1 

0 

ie 

0 

0 

0 

5  .  70 

l  .  56 

7 

.  0 

0 

g 

DONALDSONVILLE   3  E 

89.  1M 

70. 5M 

80.  OM 

-  2.5 

95 

27 

62 

1 

0 

18 

0 

0 

□ 

5.22 

l  .92 

25 

.0 

o 

7 

3 

2 

GALL IANO 

90  .  1 

72  .  3 

81.1 

95 

21 

68 

15  + 

0 

2  1 

□ 

□ 

□ 

5.86 

l  .  70 

22 

.  0 

12 

4 

2 

HOUMA 

90. 5 

71  .2 

80.9 

.  7 

96 

11 

66 

31 

0 

25 

0 

0 

□ 

2  .  31 

-  5.79 

1.11 

31 

.  0 

s 

NEW   ORLEANS    MOI    WSO   AP  R 

89  .8 

70.7 

80.3 

-   I  .6 

96 

12 

66 

19  + 

0 

19 

0 

0 

0 

5.66 

-   I  .06 

1.21 

6 

.0 

11 

5 

2 

NEW  ORLEANS    AUD   WSO   CI  6 

90.2 

71.0 

82  .  I 

95 

13  + 

70 

1 

0 

0 

0 

0 

6.  12 

l  .26 

13 

.0 

s 

12 

6 

3 

PARADIS    7  S 

90 .  3 

70.  3 

80.3 

95 

65 

1 

0 

19 

0 

□ 

□ 

6.63 

l  .  I3 

1  .80 

17 

.0 

0 

11 

9 

2 

QUARANTINE 

8G.6 

76.  I 

81.1 

92 

w 

72  |  19 

0 

5 

0 

Q 

0 

3.90 

2.22 

22 

.  0 

0 

6 

2 

1 

RESERVE 

90.3 

70.8 

80.6 

-   I  .8 

96 

15 

67  j    8  + 

0 

20 

0 

0 

0 

2.91 

-  3.93 

.83 

16 

.  0 

0 

10 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

91.6 

71  .6 

81  .6 

97 

20 

66 

7 

0 

23 

0 

□ 

□ 

3.11 

1  .  18 

5 

.  0 

0 

5 

2 

2 

SCHRIEVER 

91.1 

70.2 

80.8 

-  .9 

95 

12 

63 

16 

0 

26 

0 

0 

□ 

9.21 

.  74 

1  . 10 

21 

.  0 

0 

13 

8 

4 

DIVISION 

81.0 

-   I  .2 

5.71 

-    I  .  63 

.0 

I 

5CE  »€' 

I 

E«!1C 

£  V0I( 

i 
1 

5  '3L 
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NCEI 
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I 

1 

! 
1 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NOBTHWEST  □ 

BQDCAU  FIPE  TOWEB 
COTTON  VALLEY 
CL'BTIS    1  SSE 
GLOSTEB  1  W 
GREENWOOD   FIRE  TOWED 

HANNA  3  5 
HOSSTON 
"EITMVULE 
KORAN 

LOGANSPQBT   4  ENE 

MANSF IEL D  3  wSW 
MINDEM 

PLAIN  DEAL ING 
ROOESSA 

SHBEvEPOBT   USO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 
ANT IOCM    FIRE  TOWER 

BIENVILLE  3  NE 

CALHOUN    EXP    STAT  ION 

CHATHAM 

COLUMBIA  LOCKS 

F  ARMERv  IL  LE 
HAYNESVILLE    2  USW 
HOMER   EXP  STATION 
JONESBOBO  FIRE  TOWER 
MARION 

MONDOE   FAA  AP 

MONROE  CITY 

BUS TON —L  A  TECH  UNIV 

SPEABSVILLE  FIRE  towER 


NORTHEAST 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAr.E  PROVIDENCE 

OAK  GBOVE 

SAINT   JOSEPH  EiP 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GO RUM  F IRE  TOWER 
GRAND  ECOfiE 
HODGES  GABDENS 

LEESV IL  L  E 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  £j(P.    S T A . 
SLAGLE 


CENTRAL  Of 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIBE  TOWEB 
BELAH  FIPE  TOWEB 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
H INE5T0N  4  NNE 
JONESVII  ■  E   L  OCXS 
MAMOU  4  S 

MABXSVILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSU 

OPELOUSAS 
SIMMESPOBT 
VIDALIA  NO  2 
^OODWOBTH  STATE  FORES 


EAST  CENTRAL 

Aft  I TA  SPRINGS  FIRE 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 
BOGAl  USA 
CL In TON 

COVINGTON  4  NMW 
FRANK L IN TON   3  SW 
GREENSBURG 
GREENwEL I  SPRINGS 
HmMMOHD   3  nw 


STA 


'ENTW03D 
LSU  BEN-WL'P  Ex 

OAK  mOL  I A 

PEARL    BIVEB    LOCK    NO  1 

PINE  GBOvE  F.'RE  TOWEB 


SHERIDAN 
SL IOELL 

SPRINGVILLE 


IRE  TOWER 


CIBE  TOWEB 


DRY   OF  MONTH 


1     2  3 


5    6     7    8    9     101112    131415  1617 


.03  J. 07 
.15  2.70  .65 


2.86 
.04  .36 
.32  3.26 


.20     .05  .02 


9  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.73      .04  3.46 


.48  .03  .09 
I  .28  T 


tee  REFERENCE 


'NOTES  cQllOmING 


5 


STATION  INDE 


DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


tOl'TMKST 

AB6EVILIE 
CPOM.CY  E» 
DE  QUIMCr  ■ 
OE  OIDDEB 
EL  I*ABETW 


LA*E  CHABLES  2  N 
LA^E  CHABLES  WSO  »iP 
IONGWLIE 

M1TTIE  2  SE 

OMOMC 

06EDL IN  FIBE  TOUEB 
BOCEfELlEB  ul  OEFuGE 
lUGABTOWtl 
SUCPMUB 

vEBMIuION  LOC» 


iOl'TM  CENTOAL 


SOUTHEAST  09 

60DTMVILLE  WSQ 
DlfirCNO  -t  nw 
OOMftLOtOMvfLLC  3  E 
GALL IANO 
HOUMA 

fiEw  obl  Cans  nf  wso  ci 

MEW  0BLF.AN5  MOI   USD  AP 
MEW  OBLCAHS  AUO  WSO  CI 
MEW  OBLEANS  ALGIEBS 
NEW  OBLEANS  CITBUS 

MEw  OBLEAMt  &L'BL  IM 
N£w  ORLEANS  JEFFEBSOft 
MEW   OBlEANS  JOL'BDAM 
rtEU  JBLEAtlS  LONOON 
MEW   0BIEAM1         TA IB  IE 

■^ABAGIS    7  1 

QL' AB  Art  TIME 

BESEBvE 

SAINT  6CBHABD 

tCMBIEvEB 


DRY   OF  MONTH 


123      456      789  10 


12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


T  .51 


1.25  .60 


-28     .02  2.22 


SEE  BEfEPENCE  NOTES  FOLLOWING  STrMO*  jnOEi 


6 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON   OF    1973   -  1974 


LOUISIANA 


STAT  ION 


JULY   AUG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JAN    FEB    MAR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


NORTHWEST 


60DCAU   F IPE  TOWER 


COTTON  VALLEY 


CURTIS   1  SSE 


GLOSTER   1  W 


GREENWOOD  FIRE  TOWER 


H ANN A   3  S 


KEITHVILLE 


LOGANSPORT  4  ENE 


MANSFIELD   3  WSW 


PLAIN  DEALING 


SHREVEPORT   WSO  AP 


SPR I NGH  ILL 


WESTDALE   3  SW 


NORTH  CENTRAL 


ANTIOCH   FIRE  TOWER 


BIENVILLE   3  NE 


CALHOUN   EXP  STATION 


COLUMBIA  LOCKS 


FARMERVILLE 


HAYNESVILLE   2  WSW 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOli  OWING  STOTION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON   OF    1973   -   1674  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

loiw. 

HOMER   EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

JONESBORG  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

MARION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MONROE   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.7 

.  7 

MONROE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

RUSTON-L  A   TECH  UNIV 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 

.6 

SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

STERL INGTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

WINNFIELD  2  W 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

~ 

WINONA   FIRE  TOWER 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

SNOWFALL 
1    IN    ON  GD 

EPPS  6  W 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

LAK.E  PROVIDENCE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

OAK  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

SAINT   JOSEPH   EXP  STA 

SNOWFHLL 
1    IN   ON  GD 

• 

TALLUL AH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

WINNSBQRQ 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

i 

WEST  CENTRAL  04 

1 
1 

ASHLAND  2  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

i 
I 

CONVERSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

GOPUM  FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

GRAND  ECORE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

1 

| 

T 

HODGES  GARDENS 

1 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

1 

LEESVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

1 
1 

MANY 

1 
1 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

1  i 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

j 

i  i 

! 

!  I 

|  1 

! 
1 

1 
1 

1 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STP.T  I  ON  INDEX 
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TOTAL 
W  I  TH 


SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON   OP    1973   -  1874 


LOUISIANA 


STATION 


JULY 


AUG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JAN    FEB    MAR    APR    MAY  JUNE  TOTAL  ,„C',V,T, 


NATCHITOCHES 


ROSEPINE   EXP.  STA. 


ALEXANDRIA 


ALEXANDRIA   WSO  AP 


BEAVER  FIRE  TOWER 


BEL  AH   FIRE  TOMER 


GRAND  COTEAU 


HINESTON   1  NNE 


JONESVILLE  LOCKS 


MAMOU   4  S 


MARK  SV IL  L  E 


NEW  ROADS   5  ESE 


OLD   RIVER  LOCK 


OLLA   3  SSW 


OPELOUSAS 


SIMMESPORT 


VIOALIA   NO  2 


WOODWORTH   STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 
A8ITA   SPRINGS   F IRE  TWR 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
!    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTJON  INDEX 
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TOTAL   SNOHF ALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON   OF    1973    -  1974 


LOUISIANA 


STAT [ ON 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


OEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR    MAY  JUNE 


TOTAL 


1D1M. 

MrcciMiiO* 


BATON   ROUGE   WSO  AP 


COVINGTON    4  NNW 
FRANKL INTON   3  SW 
GREENSBURG 
GREENUEL  L  SPRINGS 
HAMMOND   3  NW 
KENTWOOD 

LSU   BEN-HUR   EXP  STA 
OAK  NOL IA 

PEARL    RIVER   LOCK   NO  1 
PINE   GROVE   FIRE  TOWER 
ST  FRANC  IS V IL  L  E   6  SE 
SHERIDAN   FIRE  TOWER 
SL IDELL 

SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 

X  x  x 

SOUTHWEST  07 

ABBEVILLE 

CROWLEY  E  XP  STATION 

DE   OUINCY  4  N 

DE  RIDDER 

EL IZABETH 

HACKBERHY  B  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN   8  S 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFAL L 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFAL  L 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT10N  INOEX 
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TOTAL 
W  I  TH 


SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  Of"    1873  -  1974 


LOUISIANA 


STPT [ ON 


JULY 


AUG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    MAR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


KINDER  3  W 


LAKE   ARTHUR    10  SW 


LAKE   CHARLES   2  N 


LAKE   CHARLES   WSO  AP 


LONGVILLE 


MERMEN  TAL' 


MI  TT  IE   2  SE 


06ERLIN  FIRE  TOWER 


ROCKEFELLER   UL  REFUGE 


SUGARTOWN 


VERMILION  LOCK 

SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 

CARVILLE   2  SW 

FRANKL IN   3  NW 

JEANERETTE   EXP  STA 

LAFAYETTE   FAA  AP 

MORGAN  CITY 

NEW   IBERIA   5  NW 

*  X  X 

SOUTHEAST 

BOOTHV IL  L  E  WSO 

DIAMOND   4  NW 

DONALDSONVILLE    3  E 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I  1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


[SNOWFALL 
' 1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  1 


TOTAL   SNOHFRLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
HITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON   OF    1973   -   J874  LOUISIANA 


STflT I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

I01M. 

pftcciPniOM 

GALL IANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS   NF   WSO  CI 
NEW  ORLEANS   MO  I   WSO  AP 
NEW  ORLEANS   AUD   WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  DUBLIN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOURDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 
PARADIS   7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
SCHR IEVER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

IsNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

! 
j 

1 
i 

T 

j 

1 

1 
1 

! 

1 

i 

j 
i 

i 

I 

| 
1 

T 

| 
i 

I 

i 
1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JULY  1974 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

O 

a 
a 

2 

3 

g 

Q 
0 

g 

1  u 

1  1 

1  O 
1  £ 

1  J 

1  4 

1  c 
1  o 

1  C 
1  D 

1  / 

1  8 

1 9 

on 

OO 

O  "> 
c  J 

OA 
£4 

OR 

OfK 
CO 

29 

30 

3  1 

IX 

x           X  x 
NORTH  UEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 
MIN 

97 

91 

92 

93 

90 

91 

92 

88 

80 

91 

92 

92 

95 

96 

95 

90 

91 

93 

92 

94 

98 

97 

98 

SS 

79 

92 

93 

92 

81 

94 

82 

81 
68 

9 
8 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 
MIN 

93 

94 

96 

96 

93 

95 

89 

91 

93 

94 

96 

96 

99 

99 

97 

92 

95 

95 

97 

100 

99 

102 

102 

100 

96 

99 

98 

85 

101 

100 

89 

96 

67 

1 

0 

MINDEN 

MAX 
MIN 

as 

67 

92 

70 

93 

70 

93 

70 

90 

70 

90 
60 

90 
60 

88 
68 

87 
69 

90 

71 

91 

71 

93 
69 

95 

70 

95 

72 

95 

67 

90 
68 

89 

71 

92 
72 

92 

72 

95 
74 

96 
74 

95 
74 

96 

75 

100 
70 

81 

70 

93 
70 

93 
70 

32 
70 

81 
7  1 

94 

72 

84 

68 

81 
69 

8 

8 

PLAIN   DEAL ING 

MAX 

02 
62 

90 

67 

91 
69 

91 
69 

90 

70 

92 
66 

92 
65 

87 

67 

05 
69 

89 
69 

91 
67 

91 
67 

93 

67 

95 
69 

94 

67 

90 

67 

92 
69 

93 

70 

94 

70 

96 

70 

98 

70 

100 
74 

96 
73 

38 

73 

77 
70 

91 

70 

92 

70 

91 
68 

80 
68 

93 
70 

82 
68 

81 
68 

1 
7 

SHREVEPORT   USD  AP 

MAX 
MIN 

93 

70 

94 

73 

94 

71 

91 

70 

09 

70 

92 
69 

84 

67 

90 

70 

91 

71 

92 

71 

93 

70 

94 
69 

96 

70 

95 
71 

90 

70 

90 

72 

93 
72 

92 
71 

95 
74 

97 
74 

9  7 
74 

98 

77 

100 
76 

85 

72 

94 

72 

95 
76 

92 
74 

92 
71 

87 
72 

88 

71 

86 

70 

82 
71 

5 
7 

WCSTOALE   3  SW 
X 

MAX 
MIN 

90 

94 

94 

96 

92 

89 

94 

83 

90 

93 

95 

95 

96 

97 

96 

89 

90 

94 

92 

95 

96 

95 

97 

SS 

80 

95 

96 

93 

93 

95 

87 

82 
68 

8 

7 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE    3  NE 

MAX 
MIN 

94 

96 

96 

90 

88 

93 

88 

89 

91 

95 

94 

95 

96 

96 

92 

91 

93 

95 

95 

98 

95 

99 

97 

84 

93 

93 

92 

92 

95 

82 

86 

82 
68 

6 
8 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

09 

92 

94 

96 

90 

88 

92 

89 

87 

92 

93 

95 

95 

97 

95 

92 

90 

93 

S3 

95 

96 

96 

100 

95 

02 

95 

91 

91 

91 

95 

87 

82 

71 

5 
.1 

CHATHAM 

MAX 
MIN 

09 

91 

92 

96 

92 

85 

91 

86 

09 

92 

93 

94 

95 

97 

95 

91 

91 

93 

92 

95 

96 

97 

99 

S4 

83 

94 

92 

S3 

93 

94 

89 

82 
68 

3 

4 

FARMERV ILLE 

MAX 
MIN 

91 

93 

93 

93 

90 

92 

92 

84 

90 

92 

93 

94 

96 

94 

91 

92 

93 

92 

93 

95 

9  7 

95 

87 

93 

92 

Bl 

92 

84 

94 

86 

82 
71 

1 
1 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

ee 

91 

93 

92 

93 

90 

90 

89 

87 

90 

92 

93 

95 

95 

95 

91 

91 

94 

93 

95 

98 

95 

73 

98 

98 

83 

93 

92 

SI 

86 

93 

62 

81 
68 

8 

2 

MONROE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

92 

73 

97 
74 

98 

70 

96 

76 

90 
75 

93 

70 

89 

71 

90 
69 

94 
69 

97 
75 

97 
71 

98 

73 

100 

77 

96 

73 

92 
72 

91 
71 

94 

75 

93 
76 

95 
74 

96 
76 

95 
77 

97 
78 

93 
72 

82 
74 

92 
71 

90 
74 

89 
74 

80 
74 

84 
74 

89 

72 

84 

71 

83 
73 

0 
2 

MONROE  CITY 

MAX 
MIN 

92 

72 

93 
74 

94 

73 

96 

73 

92 
73 

90 
68 

86 

72 

87 
69 

91 
69 

94 

73 

95 

72 

96 

70 

96 
74 

96 

72 

96 

72 

92 
69 

93 

73 

93 
73 

95 

72 

96 
74 

96 
75 

97 

77 

B7 
76 

90 

72 

95 

71 

95 
73 

92 
73 

81 

73 

83 
74 

93 

72 

84 

70 

S3 
72 

0 
4 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

MAX 
MIN 

09 
69 

91 
69 

92 
69 

93 

72 

90 

71 

88 

67 

91 
69 

89 
68 

86 
68 

91 
71 

93 
68 

93 
69 

94 

72 

91 
71 

94 
68 

92 
69 

89 

71 

92 
71 

92 
71 

94 

71 

97 
74 

96 
75 

99 
73 

96 
67 

80 
69 

94 

71 

92 
71 

82 
70 

82 
72 

94 

73 

87 

67 

81 

70 

7 
2 

WINHFIELD  2  u 

X               X  X 

MAX 
MIN 

92 

94 

96 

93 

88 

91 

85 

90 

92 

94 

95 

97 

95 

95 

90 

91 

93 

ll 

94 
67 

94 

94 

98 

96 

93 

94 

92 

92 

82 

85 

89 

84 

82 
67 

5 
8 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 
MIN 

92 

94 

94 

96 

90 

91 

86 

80 

91 

94 

96 

96 

96 

96 

95 

91 

95 

94 

96 

98 

100 

98 

96 

95 

94 

91 

63 

85 

94 

88 

83 

71 

7 
6 

EPPS   6  W 

MAX 
MIN 

80 

91 

93 

94 

93 

86 

86 

86 

86 

91 

94 

96 

96 

97 

96 

93 

92 

95 

94 

96 

98 

98 

98 

91 

92 

S3 

87 

88 

81 

93 

86 

82 
71 

2 
0 

LAKE  PROVIDENCE 

MIN 

08 
64 

90 
70 

90 
70 

92 
70 

92 
72 

90 
69 

84 

70 

88 
69 

87 
69 

90 

72 

94 

7i 

96 
73 

94 

75 

94 
74 

94 
69 

94 

69 

92 
74 

93 
73 

S3 
71 

95 
73 

97 
74 

96 
76 

97 
75 

92 

72 

94 

70 

SO 

70 

ea 

71 

88 
74 

82 
73 

93 
74 

88 

73 

81 
71 

8 

6 

SAINT   JOSEPH   EXP  STA 

MAX 

87 
68 

90 
71 

93 
69 

94 

70 

93 

70 

89 

70 

78 
65 

08 
66 

89 

66 

93 
73 

95 

72 

95 
70 

97 
71 

97 

72 

94 
69 

93 
69 

88 

7  1 

93 

72 

92 

72 

94 

72 

95 
75 

94 

72 

97 
77 

96 
69 

86 

71 

89 

70 

87 
72 

as 

73 

SO 

72 

93 

73 

90 

70 

81 

70 

5 
7 

TALLULAH 

MAX 
MIN 

90 
66 

92 

70 

93 
68 

94 

70 

93 
71 

89 
69 

84 

68 

88 
68 

89 

68 

92 
72 

94 
69 

95 

71 

93 

72 

95 
71 

95 
66 

94 
68 

92 
70 

94 

71 

92 
68 

95 
70 

97 
73 

96 
74 

97 

73 

S5 
68 

84 

70 

94 
71 

87 
70 

as 

73 

SO 

72 

92 

71 

8b 
7  1 

81 

70 

9 
1 

UINNS60R0 

XXX 

MAX 
MIN 

89 

93 

94 

96 

96 

85 

83 

85 

06 

90 

94 

95 

98 

95 

96 

92 

90 

94 

95 

97 

98 

97 

101 

97 

89 

87 

90 

80 

80 

92 

88 

70 

7 

WEST  CENTRAL 

0* 

ASHLAND   2  S 

MAX 
MIN 

90 

93 

96 

96 

96 

94 

93 

85 

89 

92 

94 

93 

95 

95 

96 

90 

91 

92 

91 

94 

96 

97 

98 

S5 

85 

84 

93 

92 

83 

95 

86 

92 
67 

8 
4 

CONVERSE 

MAX 
MIN 

91 

94 

96 

94 

92 

86 

94 

89 

95 

93 

95 

95 

98 

98 

97 

90 

91 

94 

94 

97 

98 

94 

102 

100 

82 

98 

98 

85 

87 

101 

93 

84.5 

67.6 

GORUM  FIRE  TOHER 

MIN 

LEESV ILLE 

MAX 

91 

70 

94 

71 

93 
70 

94 

69 

95 

73 

92 
74 

86 

67 

82 
66 

85 

67 

93 
68 

94 

65 

94 
68 

96 

70 

96 

71 

95 
69 

86 

70 

86 
69 

92 

70 

92 
70 

92 
69 

95 
71 

91 

71 

97 

71 

96 
74 

85 

73 

95 

75 

94 

72 

84 

70 

94 

70 

96 

72 

97 
68 

82 
70 

3 
1 

MANY 

MAX 
MIN 

91 

60 

94 

66 

94 

69 

96 

71 

92 
75 

88 

67 

91 
65 

90 
67 

90 
68 

92 

70 

93 
65 

94 

65 

94 

67 

95 
69 

94 
69 

87 
69 

90 
60 

91 
72 

88 
69 

94 
68 

96 

72 

90 
69 

S7 
70 

97 
76 

84 

70 

86 

75 

97 
7  1 

83 
68 

93 
67 

98 

76 

92 
68 

82 
68 

6 
0 

NATCHITOCHES 

XXX 

MAX 
MIN 

94 

96 

97 

98 

95 

93 

88 

09 

96 

96 

95 

96 

97 

97 

96 

92 

93 

93 

95 

97 

97 

99 

SS 

86 

98 

87 

95 

84 

98 

96 

84 

84 

70 

7 
9 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 
MIN 

80 

71 

92 
72 

92 

71 

94 

71 

96 
74 

85 

70 

85 

67 

84 

66 

87 
69 

91 

72 

93 

70 

92 
71 

96 

75 

97 
73 

94 

68 

89 

70 

90 
71 

91 

70 

92 
73 

96 
71 

96 

72 

98 

72 

96 

75 

97 
74 

87 

72 

82 
76 

90 
73 

85 

73 

95 

73 

87 

75 

96 

70 

82 

71 

4 
6 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

96 

70 

94 

71 

96 
69 

96 
68 

86 

72 

06 
69 

79 
67 

80 

67 

92 
67 

94 

72 

94 

69 

96 

70 

97 
73 

94 

72 

SI 

71 

91 
69 

94 

70 

92 
68 

96 
71 

96 

71 

98 

»» 

SS 

70 

87 
74 

86 

73 

95 

70 

82 

75 

94 

72 

82 

71 

96 

72 

94 

73 

88 

70 

92 

70 

8 
6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOM I  NO  STATION  INDEX 


1  3 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  U 

1  1 

1 2 

|  3 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3 1 

UJ 

a 

8ELAH  FIPE  TOWER 

MAX 
MIN 

si 

70 

94 
7  1 

06 

69 

96 

68 

88 

72 

84 

86 

81 

84 

83 

96 

85 

98 

67 

94 

70 

61 
68 

61 

7  1 

84 
69 

63 

72 

86 
70 

88 

88 

88 

37 

85 

96 

81 

34 

83 

97 
74 

83 
70 

93 
70 

1 
7 

BUNK  IE 

MAX 
MIN 

S3 
66 

92 
66 

84 

7  1 

84 
68 

95 
7  1 

ee 

70 

78 

eo 

86 

82 

92 

84 

95 

66 

34 

90 

72 

91 

72 

92 
70 

92 
70 

94 

72 

86 

86 

86 

87 

87 

93 

91 

75 

35 
71 

33 
73 

97 

73 

85 
68 

32 
71 

2 
1 

GRANO  COTEAU 

MAX 
MIN 

as 

69 

81 

70 

93 

70 

92 
68 

as 

62 

86 

87 

91 

91 

91 

93 

94 

62 

80 

72 

SO 

70 

91 
71 

90 
69 

93 

72 

94 
72 

83 

84 

63 

60 

81 

90 

82 

81 

S3 

85 

ea 

81 
70 

0 

HINESTON   4  HUE 

MAX 
MIN 

ee 

68 

SI 

69 

91 

70 

S3 
68 

84 

e6 

82 

38 

85 

92 

92 

S3 

94 

87 

83 
70 

88 
68 

60 
66 

82 
66 

84 
68 

95 
68 

86 

96 

87 

88 

88 

93 

92 

84 

33 

87 

85 
67 

82 
68 

2 
5 

JQNESVIt L E  LOCKS 

MAX 
MIN 

ee 

69 

SI 

92 

83 

84 

85 

78 

81 

89 

61 

92 

34 

97 
74 

96 

73 

82 

73 

SI 
68 

81 

72 

93 
70 

92 
73 

86 
74 

85 

98 

67 

88 

87 

94 

81 

81 

62 

93 

32 

81 

7 

MAMOU   4  S 

MAX 
MIN 

SI 

7  1 

93 

72 

91 

64 

94 

60 

as 

90 

92 

84 

84 

65 

96 

85 

83 

70 

83 

72 

62 

73 

93 
71 

84 

76 

86 
73 

88 

97 

87 

96 

82 

92 

94 

S3 

86 

96 

80 

83 

3 

MEL  V ILLE 

MAX 
MIN 

81 

83 

91 

32 

92 

9  1 

88 

85 

90 

61 
69 

82 
69 

33 

70 

94 

74 

83 

72 

30 

73 

32 
70 

83 
73 

92 
68 

83 
70 

84 

72 

84 

95 

84 

93 

91 

90 

85 

81 

93 

94 

80 

81 

9 

NEW  POADS  5  ESE 

MIN 

as 

67 

91 

70 

92 

69 

S3 

67 

9  1 
69 

91 

72 

78 
66 

ee 

67 

87 
67 

90 
69 

82 
68 

92 
69 

84 

72 

34 
71 

84 

73 

as 

71 

91 

72 

81 
68 

30 

70 

82 
70 

83 

94 

83 

93 

88 

85 

ee 

30 

90 

92 

82 
68 

80 

5 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

ea 

65 

9  1 
68 

96 
64 

83 
68 

S4 
69 

91 
67 

83 
66 

8S 
67 

86 

67 

90 
68 

82 
69 

92 
70 

95 

72 

35 

71 

32 
72 

so 

71 

82 
71 

86 

70 

32 

72 

83 
71 

84 

71 

84 

71 

86 

71 

96 
70 

87 
70 

aa 

70 

80 
74 

83 
72 

92 
72 

94 

73 

85 
71 

91 
68 

7 
8 

OL  L  A   3  SSU 

MAX 
MIN 

so 

67 

93 

68 

94 

67 

87 
68 

84 

70 

83 
6S 

88 
68 

86 

66 

87 
65 

84 
68 

96 
67 

95 
67 

97 

70 

87 
66 

86 
68 

81 
67 

81 
68 

35 
68 

34 
66 

65 
68 

86 
74 

97 
70 

87 
70 

97 
73 

82 
68 

94 

72 

92 
72 

82 
68 

93 
70 

96 

72 

80 
70 

32 
68 

9 
8 

WOOOWORTH   STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

as 

82 

93 

85 

64 

87 

91 

82 

93 

92 

65 

82 
70 

88 
7  j 

92 
70 

SI 

72 

94 
70 

86 

75 

96 
74 

72 

75 

76 

70 

74 

70 

6 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

MAX 
MIN 

as 

84 

91 

85 

8  0 

80 

86 

88 

92 

98 

85 

96 

88 
71 

98 
7  l 

97 
7  i 

82 
66 

62 
68 

S3 
68 

81 
66 

95 
71 

85 

90 

36 

93 

88 

93 

89 

61 

94 

95 

86 

32 

6 

BATON   ROUGE   WSO  AP 

MAX 
MIN 

91 

93 

94 

S3 

92 

80 

88 

88 

92 

92 

92 

94 

94 

82 

80 
7  2 

81 
7  i 

9  1 
70 

91 
69 

32 
7 1 

S3 
73 

ee 

S3 

93 

90 

ee 

70 

90 

80 

81 

92 

82 

83 

81 

0 

BOG AL USA 

MAX 
MIN 

ae 

82 

93 

81 

81 

g  i 

90 

88 

9  1 

92 

94 

94 

94 

35 

62 

92 

62 

91 

88 

93 

85 

82 

84 

81 

87 
70 

91 

60 

SO 

93 

83 

85 

81 

7 

CL  IN  TON 

MAX 
MIN 

91 

S3 

6  4 

83 

81 

81 

90 
64 

92 

9  1 
66 

92 

82 

96 
69 

94 

32 

60 

91 

82 
67 

90 

82 

84 

80 
71 

84 
7  1 

81 

72 

80 
70 

81 
68 

87 

82 
73 

81 
70 

94 

84 
7 1 

80 
68 

31 
68 

5 
2 

COVINGTON    4  NNU 

MAX 
MIN 

92 

9  2 

91 

83 

90 

80 

88 

90 

93 

93 

94 

86 

96 

31 

90 

61 

81 

66 

84 

61 

63 

91 
70 

ee 

70 

80 
70 

91 

36 
70 

80 

72 

93 

85 
72 

80 
68 

SI 
68 

2 

F  RANK  L I N  TON   3  SW 

N*< 
MIN 

SI 

81 

91 

87 

93 

77 

87 

91 

94 

96 

9  7 

97 

98 

94 

91 

91 

37 

85 

80 

98 

87 
66 

ee 

68 

86 
68 

88 

65 

83 
67 

92 
69 

82 
71 

84 
68 

97 
69 

87 
67 

83 
64 

83 
65 

1 
6 

GREENSBURG 

MIN 

80 
60 

93 
6  1 

85 
62 

91 
63 

90 
62 

9  1 
63 

ee 

62 

91 
66 

90 
67 

89 
69 

91 

70 

89 
69 

92 
70 

88 
71 

92 
70 

96 
65 

91 
67 

95 
66 

61 
66 

96 
65 

94 
66 

35 
67 

85 
70 

84 
63 

86 

70 

93 
70 

33 
71 

82 
70 

92 
71 

85 

72 

85 
68 

32 
67 

0 
0 

HAMMOND    3  NW 

MAX 

89 
63 

92 
6  7 

92 
67 

83 
66 

95 
67 

89 
68 

63 

65 

89 
66 

81 
6b 

92 
69 

93 
69 

93 
69 

36 

70 

86 
72 

90 
70 

91 

67 

63 
66 

93 
67 

92 
65 

84 
68 

96 

72 

88 

70 

85 
73 

82 
68 

as 

71 

91 
71 

S3 
74 

82 
70 

82 
71 

85 

73 

85 
68 

32 
68 

0 
7 

LSU   BEN-HUP  EXP  STA 

MAX 
MIN 

SL I DELL 

MAX 
MIN 

88 
68 

89 
68 

90 
70 

88 

6  7 

92 
71 

88 
69 

86 

aa 

9  1 

91 

93 

93 

97 

90 

90 

90 

68 

SI 

81 

81 

93 
70 

ee 

70 

82 

75 

32 
70 

ae 

68 

90 
71 

89 
74 

88 
70 

89 

71 

81 
73 

83 
68 

80 
68 

4 
8 

SOUTHWEST 

07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

ee 

68 

90 
69 

a  i 

69 

93 

70 

94 

71 

91 

70 

76 
68 

67 
67 

67 
68 

90 
70 

90 
68 

90 

92 

64 

91 

89 

30 

B9 

62 

83 

64 

75 

35 
73 

35 
73 

84 

73 

85 

72 

91 
75 

31 
73 

85 
73 

82 
74 

85 
73 

35 
67 

SI 
71 

0 
1 

DE   QUINCY  4  N 

MAX 
MIN 

80 
76 

9  3 
76 

94 
74 

84 
69 

89 

70 

91 
73 

93 

89 

72 

9  I 
68 

93 
69 

84 

95 

91 

97 

96 

ae 

90 

91 

64 

83 

36 
72 

86 

75 

88 

73 

87 
75 

83 
75 

93 

75 

92 
76 

95 
74 

86 

72 

87 
72 

87 
68 

83 
71 

6 
9 

DE  RIDOES 

MAX 
MIN 

89 
69 

92 
68 

89 

71 

S2 
70 

93 
7 1 

89 

70 

89 
66 

85 

86 

91 

92 

92 

93 

64 

93 

86 

86 

91 

83 

83 

83 

70 

82 
71 

35 
73 

85 
73 

86 
74 

92 
75 

81 
74 

84 

68 

84 

71 

86 

72 

86 
68 

81 
68 

4 
9 

EL IZABETH 

MAX 
MIN 

94 

66 

92 
6  7 

96 
70 

85 
6  7 

91 
66 

87 
66 

85 
64 

84 

65 

88 
66 

92 

94 

96 

97 

68 

98 

93 

88 

98 

ae 

87 

88 
66 

88 

65 

87 
71 

88 

72 

ae 

72 

83 
75 

82 
73 

SO 
70 

95 
70 

87 
68 

88 

67 

84 
68 

0 
0 

HACKBERRY  S  SSW 

MAX 
MIN 

86 

77 

8  7 
78 

88 
78 

88 
78 

81 
78 

67 
76 

89 

73 

ee 

7  4 

88 

88 

90 

90 

92 

64 

92 

88 

89 

87 

82 
78 

86 
78 

82 
78 

82 
78 

so 

76 

90 
76 

SI 

77 

84 

76 

93 
77 

92 
77 

83 
74 

80 

75 

3 
7 

JENNINGS 

MAX 
MIN 

a  i 

68 

91 
72 

95 
74 

96 
74 

91 
70 

76 
69 

80 

7 1 

85 

84 

92 

92 

93 

94 

62 

92 

91 

91 

91 

82 
73 

82 
72 

85 
74 

86 
74 

84 
74 

81 

71 

32 
73 

91 
74 

85 
73 

83 
73 

35 
74 

95 
75 

ae 

68 

81 

72 

1 
5 

LAKE   ARTHUR    ]D  SW 

MAX 
MIN 

85 
74 

85 

76 

88 

75 

90 
76 

83 
75 

80 
74 

80 

72 

87 
7 1 

88 

89 

91 

91 

92 

92 

80 

91 

ea 

61 

83 

82 
76 

86 

77 

32 
76 

83 

77 

88 

75 

88 
78 

86 
78 

82 
67 

83 

75 

96 
75 

83 
71 

30 

73 

4 

7 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

MAX 
MIN 

ae 

72 

90 
7  2 

90 
74 

92 
73 

81 
74 

87 

71 

06 

70 

88 

70 

90 
70 

91 

70 

92 
70 

83 

72 

36 

72 

93 

72 

89 

72 

62 
71 

90 
72 

80 
70 

82 

72 

83 
71 

85 

75 

64 

77 

32 
76 

81 

76 

81 
76 

91 
78 

85 
74 

84 

75 

85 
76 

B4 

72 

66 
70 

81 

72 

3 
7 

06EPL IN  F IRE  TOWER 

MAX 
MIN 

87 

70 

92 
70 

9  1 
7  1 

84 

71 

85 

72 

93 
71 

83 
68 

89 
66 

88 
66 

91 
68 

93 
64 

94 

7D 

36 

73 

87 
71 

64 

71 

88 

70 

62 
70 

81 
63 

84 
71 

84 

70 

86 
76 

87 
71 

36 
74 

87 

75 

88 

73 

82 
75 

82 
76 

85 
70 

84 

73 

97 
72 

87 
68 

82 
70 

8 

9 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 
MIN 

87 
71 

88 

75 

SO 
74 

80 
74 

93 
74 

88 
7S 

63 
69 

89 

71 

89 
'4 

90 
74 

90 
73 

92 
73 

75 

72 

74 

72 

74 

72 

75 

72 

83 
76 

35 

72 

82 
72 

82 
76 

88 

70 

87 

76 

88 
80 

80 
76 

33 
76 

92 
76 

32 

71 

80 

73 

3 
7 

VERMIL  ION  LOCK 

XXX 

MAX 

8] 
67 

88 
71 

92 
71 

84 

71 

86 
69 

83 
67 

77 
67 

80 
68 

82 
69 

84 

70 

84 

70 

83 
67 

87 
67 

88 

85 

83 

84 

82 

87 
70 

80 
70 

81 
70 

87 
68 

88 

72 

88 
74 

SO 
68 

88 
68 

83 
72 

84 

74 

85 

77 

81 

77 

84 
68 

86 

70 

1 
2 

SOUTH  CENTRAL 

OA 

CARVILLE   2  SW 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 
71 

S3 

71 

83 
67 

81 

72 

78 
70 

86 

67 

89 
67 

93 
69 

S3 

72 

94 

71 

96 
74 

86 
74 

30 

72 

61 

73 

81 
71 

91 
68 

81 
68 

82 
71 

84 

73 

82 
72 

84 

73 

85 
76 

84 

66 

87 
70 

80 
64 

SO 
71 

SO 

71 

92 
75 

33 

72 

30 
70 

81 

70 

3 
6 

SEE 

REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  ! 

IRTION  1NDE 

( 

1  4 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

JULY  1974 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


10    11  12 


13    14  IS 


16    17  18 


19  20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28   29   30  31 


F RANK  L  III    3  NU 
LAFAYETTE   FAA  AP 
MORGAN  CITY 
NEW  IBERIA  5  nu 


SOUTHEAST  09 
BOOTHVULE  USD 
DIAMOND   4  NU 
OONAL  DSONVILLE   3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS   MOI   WSO  AP 

NEU  ORLEANS  AUD   USD  CI 

PARAD  IS   7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 


89     92  92 

70     71  72 


89     92  94 

69     72  72 


87     89  89 

66     70  74 


89  90  92 
68     68  73 


88     89  87 

76     74  76 


90     92  88 

62     67  73 


86  84  86 
62     64  63 


83  92  92 
68     72  73 


88  90  90 
68     68  72 


89     89  89 

66  67 


ao    si  87 

70      72  74 


90     90  88 

65     67  70 


89  89 

67  67 


91  90  92 
66     68  69 


93  90 

70  72 


92     93  98 

68     72  73 


88  90  92 
72  68 


94  90 

71  73 


87  86 
69  68 


85  86 
69  69 


80  89 
69  69 


90  89 

71  71 


86  88 
64  63 


92  90 

71  72 


92  90 
68  70 


91  88 

68  70 


90  88 

72  72 


91  89 
68  70 


90  92 
68  69 


92  91 
68  70 


87  88 

75  76 


90  91 

69  70 


84  91 

67  69 


88     89  91 

69     69  73 


3|  68 


82  88  90 

68  69 

86  89  91 
66  67  70 

87  90  91 

71  73  73 

86  90  92 

66  67  69 


87  89 

67  68 


92     91  94 

71  71 


92  93 
72  75 


91  96 

73  75 


92  92 
70  69 


89  92 

77  77 


95  84 

71  71 


90  91 

71  71 


92  93 

72  73 


91  93 

71  72 


92  91 

75  71 


92  92 
74  76 


87  88 
78  77 


91  93 

72  72 


95  92 

70  71 


96  93 

73  73 


94  95 

74  73 


90  90 
78     7  7 


95  89 

71  75 


89  91 

74  72 


91  87 

75  73 


93     96  92 


95  91 
73  76 


94  95 

70  72 


94     92  92 


93  91  91 
71     71  69 


92     92  91 

72     73  71 


90     91  89 

72     73  71 


91     92  91 


90  89 

76  72 


92  88 
72  69 


93  94 
69  69 


92  91 
76  71 


91  92 
72  68 


90  89 
69  69 


89  89 

70  68 


89  91 
70  69 


92  90 
69  63 


94     95  89 

73      7  1  72 


92  93 
74     73  76 


93     92  93 


94  94 
78  79 


89  92 

72  76 


89  92 
69  71 


84  92 

74  72 


88  94 

70  72 


90  91 
69  70 


91  92 
66  71 


92  93 

72  75 


72     78  75 


90  90 
69  68 


92  94 
69  69 


96  94 

73  75 


94  96 
74     73  75 


90  90  87 
76      78  73 


91  87 
73  74 


94  95 

72  75 


91  87 
72  74 


74     75  74 


87  87 
80  77 


93  92 

75  73 


96  90 

73  72 


93  94  89 
70      73  71 


91  90  93 
72  76 


72      73  74 


89  90  91 
71     75  69 


85  86  88 
75     77  80 


89     88  88 

72      73  76 


94     93  95 


87     88  88 


70      73  74 


89     89  90 


88  88  89 
69      74  75 


81  83  83 
75      75  76 


86     88  88 


92     89  91 

70      75  76 


90     90  89 

70      71  73 


91  90  92  93 
69     76     70  68 


92     93     94  89 


78      71  70 


72      75  76 


92     91  92 
72     76     75  68 


90  92  94  87 
75      79      78  76 


92     91  91 
73     76      76  72 


92  91  92 
79      74  80 


92  91  90  93 
75      74     76  69 


91  92  91  94 
73     75     75  66 


91  92  91  90 
73     73     75  70 


90     91  91 
76      77      76  73 


89  89  91  90 
74     73      76  69 


84     88     85  90 


88     90     89  92 

73     74     75  70 


90     91      94  91 

76     72      76  72 


92  92  94  92 
72     76     71  69 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBI10N  INDEX 
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MONTHLY   AND  SERSONRL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON   OF    1973   -    1974  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

X            X  X 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

0 

0 

0 

71 

232 

585 

589 

439 

185 

114 

8 

0 

2223 

LOGANSPQRT   4  ENE 

0 

0 

0 

48 

149 

513 

464 

367 

150 

80 

1 

0 

MINDEN 

0 

0 

0 

47 

178 

563 

562 

414 

16S 

79 

5 

0 

2017 

2140 

PLAIN  DEALING 

0 

0 

0 

75 

243 

598 

631 

462 

194 

122 

7 

0 

2332 

2351 

SHREVEPORT  WSO  AP 

0 

0 

0 

40 

164 

557 

533 

386 

152 

78 

2 

0 

1912 

2184 

WESTDALE  3  SW 

:i;         x  x 

0 

0 

0 

59 

182 

558 

533 

416 

168 

114 

2 

0 

2032 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

0 

0 

0 

56 

172 

528 

458 

382 

135 

84 

2 

0 

1817 

CALHOUN   EXP  STATION 

0 

0 

0 

51 

184 

572 

514 

421 

172 

1  14 

4 

0 

2032 

2068 

CHATHAM 

0 

0 

0 

54 

193 

574 

513 

480 

163 

1  10 

3 

0 

2090 

FARMERVILLE 

0 

0 

0 

43 

160 

483 

492 

325 

125 

72 

0 

0 

1700 

HOMER   EXP  STATION 

0 

0 

0 

53 

199 

587 

593 

188 

104 

4 

0 

MONROE   FAA  AP 

G 

0 

0 

46 

176 

566 

500 

389 

149 

74 

0 

0 

1900 

MONROE  CITY 

0 

0 

0 

37 

142 

482 

466 

308 

104 

54 

0 

0 

1593 

RUSTON-LA   TECH   UN  IV 

0 

0 

0 

43 

184 

552 

536 

401 

170 

90 

5 

0 

1981 

WINNFIELD   2  W 

XXX 

0 

0 

0 

49 

162 

516 

428 

332 

76 

0 

0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

0 

0 

0 

42 

172 

504 

474 

361 

128 

71 

0 

0 

1752 

EPPS   6  W 

0 

0 

2 

45 

170 

535 

489 

434 

184 

103 

4 

0 

1966 

LAKE  PROVIDENCE 

0 

0 

0 

40 

158 

530 

508 

422 

175 

90 

2 

0 

1925 

SAINT   JOSEPH   EXP  STA 

0 

0 

0 

43 

153 

519 

423 

415 

157 

88 

0 

0 

1798 

1986 

TALLUL AH 

540 

462 

456 

1  72 

1 1  1 

1 

0 

2186 

WINNSB3R0 

XXX 

0 

0 

2 

49 

167 

530 

460 

422 

156 

101 

0 

0 

1877 

2004 

WEST  CENTRAL  01 

ASHLAND   2  S 

0 

0 

0 

64 

187 

571 

544 

447 

174 

1  18 

3 

2 

2110 

CONVERSE 

0 

0 

0 

56 

183 

546 

474 

412 

145 

107 

1 

0 

1924 

GORUM  FIRE  TOWER 

0 

0 

0 

36 

465 

364 

269 

85 

0 

0 

L  EES  V IL  LE 

0 

0 

0 

35 

134 

490 

402 

380 

122 

77 

1 

0 

1641 

MANY 

0 

0 

0 

51 

154 

551 

452 

418 

163 

95 

3 

o 

1687 

NATCHITOCHES 

XXX 

0 

0 

0 

24 

108 

435 

368 

273 

70 

39 

0 

0 

1317 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

0 

0 

0 

25 

122 

455 

375 

343 

117 

6  1 

0 

0 

1498 

ALEXANDRIA   WSO  AP 

0 

0 

0 

47 

169 

482 

357 

353 

107 

68 

0 

o 

1583 

1921 

BEL AH  FIRE  TOWER 

0 

0 

0 

26 

139 

479 

406 

351 

129 

75 

o 

o 

1606 

BUNK  IE 

0 

0 

0 

29 

99 

461 

326 

344 

125 

62 

0 

0 

1446 

1706 

COL  FAX 

GRAND  COTEAU 

0 

0 

0 

1 1 

92 

440 

251 

288 

78 

49 

o 

o 

1209 

HINESTON   4  NNE 

0 

0 

0 

42 

158 

520 

405 

400 

143 

95 

1 

o 

1  764 

JONESVILLE  LOCKS 

0 

0 

0 

29 

130 

498 

382 

341 

122 

57 

0 

0 

1559 

MAMOU   4  S 

0 

0 

0 

15 

78 

356 

254 

264 

60 

23 

0 

0 

1050 

MEL  VIL  LE 

0 

0 

0 

18 

77 

412 

294 

285 

90 

35 

0 

0 

1211 

1524 

NEW  ROADS   5  tSE 

0 

0 

0 

21 

94 

429 

277 

347 

105 

48 

0 

0 

1321 

OLD  RIVER  LOCK 

0 

0 

0 

27 

125 

457 

327 

308 

1  09 

46 

Q 

OLLA  3  SSW 

0 

0 

0 

36 

149 

555 

455 

379 

150 

103 

3 

0 

1830 

WOODWORTH   STATE  FOREST 

XXX 

0 

0 

28 

125 

458 

373 

330 

114 

58 

o 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

0 

0 

0 

26 

108 

427 

217 

335 

1  14 

53 

0 

0 

1280 

BATON   ROUGE   WSO  AP 

Q 

o 

Q 

384 

1  79 

285 

70 

26 

0 

0 

1050 

1560 

BOGALUSA 

0 

0 

0 

36 

131 

4foS 

193 

358 

126 

78 

0 

0 

1387 

1681 

CL INTON 

0 

0 

0 

33 

125 

4-47 

246 

335 

66 

65 

0 

0 

1337 

COVINGTON   4  NNW 

0 

0 

0 

29 

100 

410 

164 

320 

89 

61 

0 

0 

1  173 

1547 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND   SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON   OF    1973  -   1974  LOUISIANA 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 



OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

FRANKL  INT0N   3  SW 

0 

□ 

0 

47 

169 

475 

230 

343 

gg 

65 

0 

0 

1428 

GREENSBURG 

o 

0 

0 

28 

138 

253 

379 

142 

0 

0 

HAMMOND   3  NH 

0 

0 

0 

31 

1  18 

453 

207 

350 

103 

66 

0 

0 

1328 

LSU   BEN-HUR   EXP  STA 

0 

0 

0 

25 

102 

451 

226 

359 

119 

64 

0 

□ 

1346 

ST  FRANC  IS  V  IL  L  E  6  SE 

0 

0 

SL IDELL 

a:         :k  X 

0 

0 

0 

31 

1 10 

459 

161 

351 

124 

68 

0 

o 

1304 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

18 

95 

429 

283 

344 

119 

41 

0 

0 

J  329 

DE   OUINCY   4  N 

0 

0 

0 

28 

1  12 

468 

341 

357 

113 

49 

0 

0 

1466 

DE  RIODER 

0 

0 

0 

28 

109 

462 

352 

356 

116 

59 

0 

0 

1462 

EL IZABETH 

0 

0 

° 

24 

1  1  1 

467 

341 

358 

119 

64 

1 

0 

1485 

1684 

HACKBERRY  8  SSW 

0 

0 

0 

IB 

33 

334 

270 

235 

94 

12 

0 

0 

994 

JENNINGS 

0 

0 

s 

10 

79 

354 

237 

237 

60 

25 

0 

0 

1002 

1399 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

0 

0 

0 

10 

71 

390 

263 

276 

98 

32 

0 

0 

1 140 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

0 

0 

0 

1  1 

78 

385 

245 

272 

81 

32 

0 

0 

1 104 

1459 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

0 

0 

0 

18 

91 

393 

298 

277 

94 

46 

0 

0 

1217 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

0 

0 

0 

6 

59 

355 

237 

249 

87 

23 

0 

0 

1016 

VERMILION  LOCK 

X          a:  X 

0 

0 

0 

1  3 

76 

407 

226 

307 

101 

36 

0 

0 

1 166 

SOUTH   CENTRAL  08 

CARVILLE   2  SW 

□ 

0 

0 

9 

67 

357 

204 

259 

67 

25 

0 

0 

986 

FRANKLIN   3  NW 

0 

0 

° 

20 

69 

369 

146 

267 

64 

24 

0 

0 

959 

LAFAYETTE   FAA  AP 

0 

0 

0 

19 

85 

370 

205 

271 

65 

29 

0 

0 

1044 

1475 

MORGAN  CITY 

0 

o 

0 

65 

355 

132 

255 

71 

20 

0 

0 

607 

1228 

NEW   IBERIA   5  NW 

a:         :t:  :t: 

0 

0 

Q 

19 

79 

197 

286 

45 

0 

0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

o 

0 

0 

6 

28 

297 

64 

231 

35 

25 

0 

0 

686 

DIAMOND   4  NW 

0 

a 

19 

74 

392 

1  1  3 

261 

63 

45 

0 

0 

657 

DONAL DSONV IL L E    3  E 

o 

0 

o 

14 

68 

351 

151 

184 

74 

20 

0 

0 

862 

1270 

GALL IANO 

0 

0 

0 

14 

42 

375 

95 

221 

49 

16 

0 

0 

812 

HOUMA 

0 

0 

0 

19 

50 

397 

90 

254 

55 

24 

0 

0 

889 

1  195 

NEW  ORLEANS   MOI   WSO  AP 

0 

0 

□ 

18 

80 

355 

117 

274 

71 

16 

0 

0 

931 

1385 

NEW  ORLEANS   AUD   WSO  CI 

0 

0 

0 

12 

60 

315 

104 

242 

54 

27 

0 

0 

814 

1264 

PARADIS    7  S 

0 

0 

0 

21 

57 

337 

86 

244 

62 

25 

0 

0 

832 

QUARANTINE 

0 

0 

3 

23 

317 

172 

269 

24 

0 

0 

RESERVE 

0 

0 

0 

22 

41  1 

163 

289 

1  19 

43 

0 

0 

1470 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

13 

50 

330 

27 

212 

46 

29 

0 

0 

709 

SCHRIEVER 

s 

D 

0 

21 

61 

329 

87 

234 

58 

23 

0 

0 

813 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIfiNA 

JUL  y  1974 


STATION 

— *  1 

2  DEPTH 

r 

DAT  OF  MONTH 

u 

1 

t 

1 

a 

9 

I  a 

!  1 

12 

1  3 

IS 

16 

I  7 

16 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 
K 

a 

SfiINT  JOSEPH  EXP  ST« 

2 

101 
76 

100 
79 

105 
80 

102 

ai 

1  02 
82 

08 
82 

81 
78 

97 
78 

96 
76 

1  0  3 
76 

108 
61 

107 
82 

104 
81 

1  09 
62 

106 
63 

.  05. 
77 

96 

77 

107 
77 

107 
80 

1  1  1 

BC 

1  09 
83 

110 
84 

113 
82 

108 
79 

91 
78 

95 
7  7 

93 
78 

98 
79 

103 
79 

109 
80 

99 
78 

102.4 
79.5 

18 


EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
JULY  1974 


ST8TI0N 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

g 

g 

1  0 

I  j 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

j  -J 

1 6 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.25 

.27 

.27 

.24 

.26 

.  16 

.23 

.23 

.14 

.23 

.31 

.26 

.  32 

.  30 

.26 

.  28 

.  16 

.25 

.23 

.31 

.30 

.32 

.30 

.31 

.09 

.23 

.  15 

.52 

.25 

.30 

7.73 

WIND 

20 

23 

21 

20 

29 

24 

21 

20 

20 

23 

21 

20 

26 

30 

19 

33 

15 

14 

1  3 

16 

27 

32 

23 

30 

23 

25 

21 

31 

24 

17 

40 

724 

CSX 

CENTRAL  05 

UOOOUOBTH   STATE  FOREST 

EVAP 

.21 

.26 

.26 

.61 

.14 

.10 

.20 

.21 

.28 

.26 

.21 

.33 

.  12 

.  38 

.  19 

.25 

.25 

X 

.26 

.  15 

.17 

.22 

.45 

.  19 

5  .  70 

UINO 

77 

26 

26 

77 

14 

1  1 

24 

1  7 

16 

26 

14 

21 

1  1 

34 

17 

20 

17 

21 

4G 

30 

41 

33 

23 

647 

MAX 

94 

96 

96 

99 

61 

85 

97 

96 

100 

97 

101 

98 

91 

100 

97 

100 

101 

99 

102 

96 

102 

98 

95 

96.8 

MIN 

66 

73 

73 

70 

68 

69 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

76 

73 

73 

75 

74 

76 

72 

72.6 

5£E  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINC,  SIAMON  INDEX 
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STATION   INDEX  louisirn* 


CTQT  T  n  M 

0  1  H  1  I  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
L  U  U  IN  1  1 

LU 
O 

a 

a 

or 
a 

LAT  I  TUDE 

L0NGI TUDE 

ELEVAT ION 

0BSERV AT  1  ON 
TIME  AND 
TABLES 

UU  JLI\  V  l_  l\ 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

a  £ 

Q-  ^ 

CO  !/> 

flBBEV  ILLE 

0007 

07 

i/r  dm  I  i    t  fill 

Vt KM 1  L  I  UN 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

8A 

Ll!T    Ur  HbbtVlLLt 

/-iriTTrt     r  o  n  r  it^  r     croc      t  i  in 

ABITA  springs  fire  twr 

0021 

06 

CT      T  QHHQIO  V 

b  I    I  HnrlHN  Y 

b 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LUUloinHn   rUKtoINT  LUnrl 

ALE  X  ANDR I fl 

0098 

05 

o  no t  n  c  c 
KHr  I  Ut  b 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

Ql   rvQUHDTQ     DDurD    Dl  OUT 
HLt AHNUK1H    rUntn  rLHNl 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

1  1 

31 

24 

92 

18 

120 

M  10 

M I D 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ROBERT  S.  MCCLEND0N 

ANTIUCH  rlKt  lUWtK 

02S3 

02 

L  LH I bUK Nt 

Q 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

1  DllTCTOKlQ    FflPFCTPY  rfIMM 
LUU 1 O I HNH    rUKtblKT  LUnn 

nrm    nun     o  <* 

ASHLAND  Z  5 

0349 

04 

NH 1 LH I  1 ULHtb 

1  1 
1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8fl 

H 

cm  DMnu  p     moot  ru 
bULUnUN    U«    nHK  1  IN 

BA5  TROP 

0537 

03 

nUKt HUUbt 

Q 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

PTTV     np  DDCTDflD 
L 1  1  T    Ur     oho  1 KUr 

BATON   KUUub   WbU   Hr  K 

0549 

06 

C     □□TitU  DflllP 

t    BH  1  UN  KUUU 

b 

30 

32 

9 1 

09 

64 

MID 

M I  D 

L 

HJ 

KlQTl      UFQTI-1FP  CPPUTPP 
NH 1 L    WLHIntK  OtKVILt 

BAYOU  SUKKtL  LULK 

0565 

08 

T  □  c  O  U  T  1  1  P 

IbtKV  ILLt 

1 

30 

08 

9 1 

19 

1 5 

8A 

H 

lie   rnppc   nc  fwptmffdc 
Ub    LUKro    Ur  tNulNttKo 

nr  Ah  rn      CfDC  TfllJCD 

BfcHVcR  rlKt  lUWtK 

06  1  7 

05 

t  VHNUt L 1 Nt 

n 

I 

30 

47 

92 

34 

105 

1 P 

i  miTCTQktn   pnopcTDv  rrtMM 
LUUlblHNH   rUKtblKT  LUnn 

BttKMAN   d  Nt 

0629 

03 

nUKt  HUUbt 

Q 

32 

57 

91 

5 1 

107 

8fl 

pi  nccn    i /i /to 
LLUbtU    1 / 1  /  13 

BEL AH  p  IRc    T  UWfcK 

0639 

05 

id    c  n  i  i  c 
LH  bHLLt 

1 1 

3  1 

38 

92 

1 1 

200 

9fl 

1 P 

H 

1  f*l  1  t  C  I  QUO     CflDCCTDV     P  n  M  M 

LUUlblHNH   rUKtblKT  LUnn 

BIENVILLE  3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

11 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

M 1 0 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BOOCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSSIER 

11 

32 

42 

93 

31 

260 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

□  U  LrH  L  U  b  H 

0945 

06 

HHbH  1  Nlr  1  UN 

i  n 
1  U 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

LKUHN    ctLLtKBHLH  LUKr 

onnTLiu  ii  i  c  ucn 
DuUlnVlLLb  HbU 

1 157 

09 

Pi  ortiiPMTkiPC 
rLHUUtnlNtb 

c 
b 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

M 1 D 

c 

H  J 

tUOTl      UPQTUPP  CPPUTTP 

NH 1 L    HtHlHtK  btKVlLt 

Ql  itiu  r  c 

bUNK  i  t 

1 287 

05 

nunvci  i  pc 
HVUTtLLtb 

o 
C 

30 

57 

92 

1 0 

80 

8A 

8A 

H 

PTl  QPDT  PflllV 
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89 
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01 
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28 
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49 
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HJ 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
JULY  1974 


STATION 


SUGARTOWN 

SULPHUR 

TRLLULHH 

VERMILION  LOCK 

VIDALIA  NO  2 

UESTOflLE  3  SW 

WINNFIELO  2  W 

WINNSBORO 

WINONA  FIRE  TOWER 

WOOOWORTH  STATE  FOREST 


8828 
8831 
8923 
9319 
9357 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 


COUNTY 


BEAUREGARO 
CALCASIEU 
flAOISON 
VERMILION 
CONCORD  I A 
RED  RIVER 
W  INN 

FRANKL IN 

WINN 

RAPIDES 


30  51 

30  14 
32  24 
29  47 

31  35 

32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  08 


93  01 
93  23 

91  13 

92  12 

91  26 

93  30 

92  41 

91  42 

92  39 
92  28 


175 
12 
85 
14 
60 

140 

160 
80 

220 
90 


OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 


9R 


OBSERVER 


MISS  NETfi  A.  TURNER 
CITY  WATER  PLANT 
PEOPLES  WATER  SERV  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V  I  DAL  I A  FIRE  DEPT 
ABSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.  FORESTRY  COMM 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


522m1°^1finf0rmiti?i;  re|ardlne  'he  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °T,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipitation"  table 
"Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     when  published     are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground       Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  Julv  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :  St.   Joseph  Exp  Sta  .  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,  direction  unknown.     Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IK  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "na,lv 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index.  "any 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"    ^f1^.rreHdayn  °f  rec°rd  missing;   lf  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

"    PreclpitatlonrDatad)ne  '      (TheSe  ™ounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data     bulletin       If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage     except  where  indicated 
by  reference     R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCKAFALAYA     2-BAY0U  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2,50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional   for  foreign  mailing;   20C  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


fcK^?cSS^^,,iili;iS.fjSS1cSSSt^MS.t,"  Natl°nal  0CeSniC  Atm°SpheriC  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at   the  National 
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RELATIVE  HUNIOITT 
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PERCENT 


STONOOKD  OF   T  I  fit 

CENTRAL 


00    06     12  18 


NUMBER  OF   DATS  MITH 
PRECIPITATION 


ALEXANDRIA  WSO  AP 
BATON  ROUGE  WSO  AP 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
N  0  MOISANT  WSO  AP 
SHREVEPORT  WSO  AP 


1  .4 

2.1 
2.7 
1  .2 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

AUGUST  1971 
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3 

.0 

0 

LEESVILLE 

90.5 

69.5 

80  .  0 

-  1.4 

96 

20  + 

60 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

4.  16 

.  5  1 

1  .  42 

1 

.  0 

0 

8 

! 

MANY 

91  .  1 

68  .  4 

79.8 

98 

22  + 

66 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

2.87 

1  .  18 

26 

.  0 

0 

8 

1 

NATCHITOCHES 

92.0 

70.5 

81.3 

-  1.5 

99 

17 

64 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

5.81 

3.23 

1  .  15 

1  1 

.0 

0 

12 

3 

i 

DIVISION 

79.8 

-  2.0 

4.82 

1  .  43 

.0 

XXX 
CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

91  .2 

71  .0 

81.1 

96 

18 

61 

5 

0 

2  1 

0 

0 

0 

4.  34 

1  .  19 

14 

.  0 

0 

8 

3 

i 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

91  .  1 

69.8 

80.5 

-  .2 

95 

20  + 

59 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

6.94 

2.52 

2.03 

3 

.0 

0 

10 

4 

2 

BELAH    FIRE  TOWER 

91  .6 

69.5 

80.6 

97 

21 

60 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

6.91 

1.70 

26 

.  0 

0 

1  1 

2 

BUNK  IE 

90  .  9 

70  . 5 

80 .  7 

-  1.0 

95 

20+ 

63 

5 

0 

2  1 

0 

0 

0 

7.88 

3.46 

1  .  42 

26 

.  0 

0 

lb 

7 

1 

GRAND  COTEAU 

90  .  8M 

70  .  1M 

80  .  5M 

95 

22+ 

63 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

4.01 

-  .13 

1  .  49 

26 

.  0 

0 

7 

3 

1 

HINESTON    4  NNE 

91  .0 

67.3 

79.2 

97 

19+ 

56 

6  + 

0 

20 

0 

0 

0 

4 . 85 

1  .  27 

29 

.  0 

0 

1  0 

2 

JONESVILLE  LOCKS 

89.9 

70.6 

80.3 

95 

19 

63 

5 

0 

1  7 

0 

0 

0 

4.  13 

!  .  42 

19 

.0 

0 

9 

2 

2 

MAMOU    4  S 

MELVILLE 

90.5 

70.5 

80.5 

.9 

94 

21  + 

62 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

5.08 

1  .31 

.99 

1 

.0 

0 

12 

5 

0 

NEW  ROADS  5  ESE 

90.  1 

70.6 

80.4 

95 

17 

65 

6  + 

0 

17 

0 

0 

0 

6.48 

1  .39 

31 

.0 

0 

1  l 

b 

2 

OLD  RIVER  LOCK 

91.6 

70 .  0 

60  .  8 

98 

12 

64 

6  + 

0 

24 

0 

0 

0 

2.96 

.50 

29 

.0 

0 

1  1 

I 

0 

OLLA  3  SSW 

91.4 

67.9 

79 . 7 

96 

17  + 

56 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

4.68 

.85 

30 

.0 

0 

4 

0 

WOODWORTH   STATE  FOREST 

70  .  8M 

M 

96 

18 

60 

5 

0 

0 

0 

6.47 

2.75 

2.00 

14 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

80.4 

-  1.3 

5.31 

1  .  33 

.0 

XXX 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

91.3 

69 . 8 

80  .  6 

.  7 

98 

2 

65 

6+ 

0 

21 

0 

0 

0 

3.96 

.65 

16 

.0 

0 

1  1 

1 

0 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

89.8 

71.0 

80.4 

-1.2 

93 

21  + 

67 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

6.46 

1  .  78 

2.31 

4 

.0 

0 

1  1 

4 

2 

BOGAL  USA 

92.0 

69.2 

80.6 

-  1.3 

95 

1 

65 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

2 . 85 

-  2  .  47 

.  60 

1  4 

.  0 

0 

CLINTON 

90. 5M 

68.3 

79.  4M 

-1.4 

94 

1  1 

62 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

6.26 

1  .58 

1  .80 

2 

.0 

0 

1  1 

6 

1 

COVINGTON    4  NNW 

90.2 

69.3 

79.8 

-  1.3 

94 

21  + 

65 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

1  .66 

-  3.89 

.31 

26 

.0 

0 

b 

0 

0 

FRANKL INTON  3  SW 

91  .7 

65.2 

78.6 

97 

1  1 

62 

14+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3.98 

1  .  33 

3 

.0 

0 

9 

3 

1 

GREENSBURG 

91.9 

68.7 

80.3 

96 

12 

64 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

6.43 

1  .58 

7 

.0 

0 

1  1 

4 

1 

HAMMOND    3  NW 

90.5 

69.4 

80.0 

-  1.5 

95 

18 

64 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

6.51 

1  .51 

1  .26 

5 

.  0 

0 

1  5 

7 

1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

90.4 

68.2 

79.3 

95 

23 

63 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

5 . 90 

1  . 26 

3  1 

.  0 

0 

SLIDELL 

89.6 

70.3 

80.0 

93 

22  + 

67 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

4.36 

.81 

5 

.0 

0 

10 

3 

0 

DIVISION 

79.9 

-  1.3 

4.  74 

-     .  40 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0M1NO  3TBM0N  INOE« 
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MONTHLY  SUMMAR I  ZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

AUGUST  1971 


StAtlON 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

i. 

— 

2 
i 

1 

« 



£  £ 

ix 

<n 
o 

J 

a 

£ 

NO 

.  OF  OP.YS 

i  £ 

J  x 

£  1 

a: 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

MAX  . 

M  I  N  . 

r 

£  1 

•  s 

x  5 

a 

K 
r 

g 

7 
g 

S 

= 

! 

Vi 

*-  £ 

SOUTHWEST  07 

— - 

CROWLEY  EXP  STATION 

69 

6 

70 

5 

80.  1 

96 

23  + 

64 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

5  .  77 

.58 

1  .50 

27 

.0 

0 

12 

4 

2 

OE  OUINLY  4  N 

OE  RIDDER 

90 

2 

69 

1 

79.7 

95 

21  + 

61 

5 

0 

20 

0 

D 

0 

3.42 

.97 

16 

.  0 

0 

7 

4 

0 

ELI ZABE  TH 

22 

0 

0 

0 

HACKBERRY  B  SSW 

89 

1  M 

75 

on 

62.  1M 

.3 

94 

22 

71 

14 

0 

8.25 

2.23 

5.40 

26 

.  0 

0 

e 

3 

1 

JENNINGS 

92 

.5 

72 

.6 

82.6 

.2 

96 

14+ 

65 

14 

0 

2  7 

0 

0 

0 

4.06 

-   1  .27 

1  .45 

27 

.0 

6 

4 

1 

LAKE    ARTHUR    10  SW 

89 

4 

72 

9 

81.2 

-1.1 

95 

21 

65 

6  + 

0 

1  7 

0 

0 

0 

5.82 

-  .01 

1  .21 

26 

.  0 

0 

9 

5 

2 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

19 

0 

0 

□ 

.  0 

0 

6 

1 

OBERL IN  FIRE  TOWER 

91 

2 

70 

6 

80.9 

97 

21  + 

61 

6 

0 

2  1 

0 

0 

0 

8.73 

1  .  78 

14 

.0 

0 

1 1 

7 

3 

ROCKEFELLER   WL  RFFUGE 

89 

0 

73 

8 

81.4 

94 

22 

68 

5 

0 

9.04 

2.81 

25 

.0 

0 

1 1 

6 

2 

VERMILION  LOCK 

88 

0 

70 

8 

79  .  4 

98 

17 

64 

9 

0 

0 

D 

9.  16 

1  .32 

27 

.0 

12 

9 

4 

OIVISION 

SOUTH   CENTRAL  08 

CARVILLE    2  SW 

24 

0 

0 

J 

5  .  34 

.  29 

1  . 00 

1  3 

.  0 

0 

1  2 

4 

1 

FRANKL IN    3  NW 

90 

3 

71 

7 

81  .0 

.  7 

94 

22  + 

68 

13  + 

□ 

23 

0 

0 

c 

2.  15 

6 

.0 

0 

LAFAYETTE    FAA  AP 

89 

9 

73 

3 

81  .6 

.2 

94 

20  + 

67 

5 

0 

9.37 

4.  39 

2.03 

26 

.0 

0 

:  i 

7 

4 

MORGAN  CITY 

M 

72 

3 

M 

96 

21 

70 

8  + 

12 

0 

0 

0 

7.92 

.82 

1  .90 

8 

.0 

0 

16 

5 

3 

NEW    IBERIA   5  NW 

90 

1 

72 

5 

81.3 

96 

21 

68 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

3.20 

.99 

27 

.  0 

0 

1 1 

2 

0 

DIVISION 

.  0 

>        X  X 

SOUTHEAST  09 

60UTHVILLE  WSO 

88 

6 

76 

2 

81.9 

92 

31  + 

69 

1 

0 

1  3 

0 

0 

0 

8.66 

1  .95 

18 

.0 

0 

1  3 

8 

3 

DIAMOND   4  NW 

68 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

9  . 94 

1  .  94 

6 

.  0 

0 

16 

6 

3 

DONALDSONVILLE    3  E 

90 

9M 

72 

2M 

81  .6M 

.8 

94 

22  + 

69 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

1  1  .  34 

2.50 

26 

.  0 

0 

16 

8 

5 

GAL  L I ANO 

90 

5 

73 

3 

81.9 

95 

17 

70 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

4.11 

.70 

26 

.0 

0 

9 

5 

0 

HOUMA 

21  + 

66 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

9  .  20 

2 . 00 

1  .  69 

26 

.  0 

0 

1  6 

4 

3 

NEW   ORLEANS    MO  I    WSO   AP  R 

89 

8 

71 

0 

60.1 

-1.6 

94 

20 

67 

5  + 

0 

21 

0 

0 

0 

6  .  70 

1  .  43 

1  .60 

6 

.  0 

0 

9 

7 

1 

NEW   ORLEANS   AUD   WSO   CI  R 

90 

0 

74 

3 

82.2 

94 

16 

71 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

6.47 

1  .  75 

6 

.  0 

0 

9 

S 

3 

PARAD IS   7  S 

89 

7 

71 

3 

80  .5 

94 

30+ 

66 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

7  .  93 

1  .60 

2.25 

1  1 

.  0 

0 

13 

5 

2 

QUARANTINE 

88 

OM 

76 

6M 

82.  3M 

91 

21  + 

71 

19+ 

0 

4 

0 

0 

□ 

5  .88 

1  .61 

19 

.  0 

0 

9 

4 

2 

RESERVE 

89 

5 

71 

1 

80.3 

-  2.0 

94 

21  + 

67 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

5.10 

-  .22 

1  .  24 

27 

.0 

0 

8 

4 

3 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 

90 

9 

71 

1 

81.0 

.  7 

94 

20  + 

68 

6  + 

0 

21 

0 

0 

0 

12.47 

6  .  32 

5.20 

27 

.0 

0 

ie 

5 

3 

OIVISION 

81.3 

.9 

7.98 

1  .68 

.0 

SfE  *C£*ENCe  HOTES  F  01.  LOW  I  NO  S'OTIO*  INOC* 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


NORTHWEST  0 

6QDCAU  FIRE  TOWER 
COTTON  VflLLEV 
CURTIS  1  SSE 
GLQSTER  1  U 
GREENWOOD  F  IRE  TOWER 

HANNA   3  5 
MOSS TON 
KE  ITHv  ILLE 

KORAN 

LQGANSPQRT   4  ENE 

MAN5FIELD  3  WSU 
MINOEN 

PLAIN  DEAL ING 
ROOESSA 

SHHEVEPORT  WSO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

AM  T I OC  H    FIRE  TOWER 
BIENVILLE   3  ME 
CALHOUN  ExP  STATION 
CHATHAM 

columbia  locus 

farmerville 
haynesv il  l  e  2  usw 
homer  exp  station 
j0nesboro  fire  touch 

MAR  I OH 

MONROE   FAR  AP 
MONROE  CITY 
RUSTOH-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVRLE   FIRE  TOWER 
STERL INGTON 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STft 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND   2  S 
CONVERSE 

GOHUM  F IRE  TOUCH 
GRANO  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESV ILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
HOSEPINE  EXP.  STA 
SLAGLE 


CENTRAL 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  USQ  AP 
BEAVER  F IRE  TOWER 
BEL  AH  F IRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRANO  COTEAU 
HINESTON   4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MHMOU   4  S 


MELVILLE 
NEW  ROADS  5  ESE 
OLD  RIVER  LOCK 
0LLA  3  5SW 

0PELOUSAS 
SIMHESPOBT 
vrDALIA  NO  2 
WQOOWORTM  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWO 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 
60GAL  USA 
CL INTQN 

CLINTON  5  SE 
COVINGTON    4  NNW 
FHANKL INTON    3  SW 

GREENS6URG 
GREEMWELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NW 
KENTwQQD 

LSU  BEN-HUB  EXP  STA 
OAKNOL I A 

PEARL  RIvER  LOCK  NO  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 
SHEBIDAN  FIfiE  TOWER 
SL I DEL  L 

SPRINGV ILLE   FIBE  TQWER 


3.55 
3.79 
3.99 


5.94 

6.55 
6.91 


DRY   OF  MONTH 


3  .02 
1  66 
3  .96 
5.43 


10  1112    13  14  15    16  17 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INOE* 


DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


SOUTHWEST 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
OE  QUINCY  «  ft 
OE  RIODER 
EL liABETH 

MACKBERRY  6  SSU 

JENNINGS 

KAPLAN  8  S 

KINDER  3  U 

LAKE  ARTHUR    10  SW 


OAKOALE 

OBERL  IN  r IRE  TOWER 
ROCKEFELLER  wl  REFUGE 
SUGARTOWN 
SULPHUR 

VERMIL ION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU  SORREL  LOCK 
CAftvlLLE   2  SW 
FROM»,L  IN    3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
LAFAYETTE    FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 
OIAMONO    4  NW 
OONAL  DSON v ILLE    3  E 
GALL IANO 
HQUMA 

NEW  ORLEANS  NF   USQ  CI 
NEW  ORLEANS  MOI    USG  AP 
NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOURDAN 
NEW  ORLEANS  LONOON 
NEW  ORLEANS  NETAIRIE 

PABADIS   7  S 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  6ERNAR0 
SCHHIEVE8 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.OS      .03  .8* 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOnINO 
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STATION  [KOE 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

OfiY  OF  MONTH 

C9 
cr 

Q£ 
<X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

I  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3G 

31 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VOLLEY 

MAX 

86 

90 

87 

89 

88 

93 

86 

89 

87 

91 

93 

92 

93 

95 

92 

95 

95 

9  7 

94 

99 

96 

96 

96 

96 

98 

96 

90 

93 

94 

78 

78 

91 

6 

M  I  N 

69 

69 

70 

66 

59 

59 

6  2 

68 

73 

73 

72 

72 

71 

67 

67 

68 

7  1 

7  1 

67 

6  7 

66 

64 

64 

67 

6  7 

71 

72 

74 

74 

73 

73 

68 

6 

LOGANSPORT   4  ENE 

MAX 

92 

92 

93 

94 

94 

96 

93 

86 

94 

96 

96 

96 

96 

95 

96 

97 

99 

97 

97 

96 

95 

97 

97 

97 

96 

88 

92 

92 

8 1 

87 

9 1 

93 

7 

MIN 

61 

66 

68 

62 

54 

65 

64 

67 

56 

70 

67 

73 

69 

60 

62 

70 

72 

64 

63 

68 

66 

63 

64 

65 

68 

68 

72 

71 

70 

66 

70 

66 

1 

MINDEN 

MAX 

88 

91 

90 

91 

93 

93 

82 

91 

69 

95 

96 

93 

96 

98 

95 

95 

98 

99 

96 

100 

92 

95 

95 

95 

96 

95 

86 

92 

93 

78 

79 

92 

4 

MIN 

68 

70 

69 

66 

60 

62 

66 

71 

70 

74 

74 

70 

7  0 

68 

68 

69 

74 

73 

68 

69 

69 

67 

69 

69 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

69 

5 

PLAIN  DEALING 

MAX 

8  1 

88 

85 

89 

88 

89 

84 

87 

87 

90 

92 

89 

92 

91 

89 

92 

94 

96 

95 

93 

97 

94 

94 

95 

94 

92 

85 

91 

92 

77 

76 

69 

5 

MIN 

67 

68 

69 

64 

59 

59 

64 

70 

71 

72 

69 

70 

7  1 

62 

63 

66 

70 

70 

69 

67 

67 

68 

66 

66 

69 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

67 

8 

SHREVEP0HT  USO  AP 

MAX 

90 

87 

89 

90 

91 

84 

88 

88 

93 

93 

93 

92 

92 

89 

92 

93 

95 

94 

98 

94 

93 

94 

93 

94 

91 

87 

93 

92 

78 

83 

86 

90 

6 

MIN 

67 

70 

71 

65 

61 

66 

68 

71 

71 

72 

71 

72 

69 

64 

67 

74 

73 

69 

67 

69 

70 

67 

68 

69 

71 

72 

76 

74 

72 

70 

69 

69 

5 

UESTDALE   3  SU 

MAX 

86 

90 

90 

9  1 

90 

91 

86 

89 

87 

94 

94 

95 

94 

95 

90 

94 

96 

96 

96 

96 

95 

95 

95 

95 

96 

95 

85 

93 

89 

60 

86 

91 

8 

XXX 

MIN 

67 

68 

70 

64 

57 

57 

64 

69 

69 

7  3 

69 

72 

69 

63 

63 

67 

69 

73 

65 

68 

68 

64 

64 

67 

70 

71 

73 

72 

72 

7  1 

71 

67 

7 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE   3  NE 

MAX 

69 

86 

90 

89 

9  3 

87 

89 

85 

92 

92 

93 

93 

9  3 

90 

94 

94 

96 

95 

97 

9  4 

94 

94 

94 

94 

9  3 

65 

92 

92 

83 

87 

88 

91 

2 

MIN 

68 

61 

70 

64 

57 

59 

68 

70 

70 

72 

72 

73 

70 

68 

67 

69 

73 

72 

65 

6  7 

68 

67 

67 

67 

72 

72 

73 

73 

73 

70 

66 

68 

5 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

84 

90 

85 

90 

86 

90 

6  1 

g  i 

89 

92 

94 

93 

9  4 

94 

90 

95 

95 

93 

93 

98 

96 

93 

95 

93 

93 

93 

89 

92 

9  1 

85 

87 

91 

4 

MIN 

69 

66 

70 

65 

58 

58 

64 

71 

70 

74 

74 

72 

71 

67 

67 

70 

73 

73 

67 

68 

67 

67 

68 

68 

69 

73 

73 

74 

73 

72 

71 

69 

1 

CHATHAM 

MAX 

86 

09 

84 

90 

9  1 

90 

86 

69 

87 

91 

94 

92 

93 

94 

90 

94 

95 

95 

93 

95 

95 

93 

94 

94 

9  3 

92 

66 

9 1 

89 

90 

89 

91 

1 

MIN 

68 

67 

69 

63 

57 

57 

62 

70 

70 

72 

73 

71 

71 

65 

66 

68 

71 

73 

66 

69 

67 

65 

65 

66 

68 

70 

73 

73 

70 

71 

70 

67 

9 

FARMERVILLE 

MAX 

88 

88 

91 

9  1 

90 

90 

90 

87 

92 

93 

93 

94 

93 

90 

94 

94 

93 

9  1 

95 

94 

9  3 

93 

93 

93 

93 

86 

90 

90 

86 

88 

60 

90 

9 

MIN 

68 

68 

72 

66 

59 

59 

67 

71 

68 

73 

74 

73 

7  1 

65 

68 

73 

74 

68 

68 

68 

68 

67 

68 

68 

70 

70 

72 

73 

72 

71 

67 

69 

0 

HOMER   EXP  STATION 

MAX 

90 

89 

85 

9  1 

91 

89 

86 

69 

88 

93 

95 

95 

94 

93 

90 

94 

96 

97 

95 

99 

95 

95 

94 

94 

93 

93 

86 

93 

93 

79 

83 

91 

6 

MIN 

69 

68 

69 

61 

57 

60 

66 

66 

70 

72 

69 

72 

63 

65 

65 

71 

73 

70 

68 

66 

67 

65 

67 

69 

68 

67 

72 

71 

72 

70 

70 

67 

6 

MONROE   FAA  AP 

MAX 

88 

86 

89 

86 

88 

83 

88 

85 

95 

95 

93 

94 

92 

87 

90 

91 

91 

90 

92 

91 

91 

90 

91 

91 

9  1 

87 

89 

87 

89 

67 

81 

69 

3 

MIN 

7  I 

69 

71 

65 

61 

61 

70 

71 

72 

76 

75 

73 

70 

67 

68 

72 

74 

70 

66 

71 

68 

70 

68 

69 

73 

71 

70 

72 

72 

71 

69 

69 

9 

MONROE  CITY 

MAX 

89 

85 

91 

89 

89 

88 

90 

87 

92 

94 

94 

94 

94 

69 

92 

94 

91 

93 

9  5 

93 

93 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

89 

89 

89 

82 

90 

7 

MIN 

70 

68 

71 

67 

61 

62 

70 

71 

'0 

73 

74 

74 

71 

62 

71 

70 

75 

71 

68 

71 

68 

70 

70 

69 

72 

72 

71 

74 

72 

71 

67 

69 

9 

RUSTON— L A   TECH  UNIV 

MAX 

84 

87 

81 

90 

88 

90 

86 

89 

86 

91 

92 

91 

93 

93 

91 

93 

94 

95 

93 

97 

94 

93 

92 

90 

92 

91 

86 

90 

67 

84 

87 

90 

0 

MIN 

69 

66 

70 

65 

60 

61 

70 

70 

69 

73 

73 

72 

70 

67 

63 

71 

72 

73 

61 

71 

69 

69 

69 

69 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

69 

69 

3 

UINNFIELD  2  M 

MAX 

89 

86 

9 1 

89 

90 

87 

89 

86 

94 

96 

94 

93 

94 

68 

9  3 

95 

95 

95 

95 

95 

93 

92 

92 

91 

90 

86 

93 

69 

89 

88 

90 

91 

1 

MIN 

68 

66 

65 

63 

54 

56 

66 

69 

71 

7  0 

69 

69 

68 

64 

65 

68 

67 

7  1 

62 

67 

66 

63 

64 

65 

66 

70 

72 

71 

70 

68 

68 

66 

5 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

91 

88 

9 1 

9  1 

9 1 

90 

9  1 

89 

93 

94 

95 

95 

96 

89 

92 

93 

96 

93 

96 

94 

94 

94 

93 

94 

94 

91 

9  1 

94 

87 

89 

76 

91 

7 

MIN 

70 

70 

72 

66 

60 

61 

70 

71 

70 

74 

74 

74 

72 

65 

69 

72 

73 

72 

68 

69 

68 

70 

70 

68 

71 

71 

71 

74 

73 

70 

67 

69 

8 

EPPS  6  U 

MAX 

85 

9 1 

84 

68 

87 

68 

87 

69 

87 

9  1 

93 

93 

93 

92 

88 

92 

94 

94 

90 

94 

94 

93 

92 

94 

93 

93 

90 

90 

89 

91 

90 

90 

6 

MIN 

69 

69 

74 

66 

58 

64 

70 

70 

71 

75 

73 

73 

72 

65 

70 

71 

72 

72 

65 

68 

67 

70 

70 

67 

68 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

69 

6 

LAKE  PROVIOENCE 

MAX 

90 

88 

87 

89 

88 

89 

88 

88 

85 

90 

92 

92 

93 

91 

88 

90 

92 

94 

91 

94 

93 

93 

92 

92 

94 

88 

90 

90 

89 

90 

88 

90 

3 

MIN 

69 

69 

68 

70 

62 

66 

72 

70 

71 

73 

73 

73 

71 

68 

72 

7  1 

72 

72 

66 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

5 

SAINT  JOSEPH   EXP  STA 

MAX 

91 

89 

87 

89 

85 

87 

89 

88 

88 

92 

93 

93 

93 

89 

89 

92 

93 

97 

92 

90 

92 

91 

90 

9  1 

91 

92 

89 

90 

87 

89 

89 

90 

2 

MIN 

69 

66 

69 

68 

59 

62 

67 

72 

73 

74 

75 

72 

7  1 

66 

71 

68 

72 

68 

67 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

72 

73 

70 

70 

69 

6 

TAL  LUL AH 

MAX 

88 

90 

87 

90 

86 

87 

88 

86 

89 

92 

92 

92 

93 

91 

87 

91 

93 

94 

91 

93 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

88 

91 

88 

9  1 

90 

90 

4 

MIN 

67 

68 

67 

67 

56 

60 

69 

69 

70 

70 

74 

72 

70 

66 

68 

68 

71 

70 

65 

68 

66 

68 

68 

68 

69 

71 

70 

70 

71 

71 

68 

68 

2 

UINNSBORO 

MAX 

87 

90 

88 

88 

88 

93 

95 

95 

95 

92 

86 

92 

95 

95 

93 

93 

92 

94 

93 

94 

93 

94 

90 

88 

90 

92 

90 

91 

3 

MIN 

68 

67 

68 

67 

57 

60 

64 

70 

73 

75 

75 

7  1 

68 

66 

70 

71 

72 

73 

67 

68 

68 

69 

69 

68 

69 

72 

70 

71 

71 

72 

69 

69 

0 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

MAX 

90 

90 

92 

85 

92 

93 

91 

92 

93 

90 

94 

94 

95 

95 

95 

94 

93 

92 

92 

92 

90 

85 

91 

90 

90 

9  1 

90 

9 

MIN 

66 

66 

67 

6  1 

55 

56 

57 

69 

68 

70 

70 

70 

67 

66 

66 

68 

69 

71 

64 

66 

67 

64 

65 

68 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

72 

66 

8 

CONVERSE 

MAX 

90 

80 

86 

92 

94 

93 

9  3 

94 

90 

94 

94 

96 

96 

95 

95 

93 

95 

95 

94 

90 

86 

93 

90 

82 

69 

91 

3 

MIN 

66 

67 

67 

66 

56 

59 

65 

69 

70 

72 

69 

71 

68 

63 

64 

65 

71 

71 

65 

64 

65 

64 

64 

66 

66 

70 

73 

72 

71 

70 

69 

67 

0 

GORUM  F IRE  TOWER 

MAX 

89 

85 

90 

88 

90 

89 

67 

87 

90 

92 

93 

93 

92 

88 

90 

93 

95 

93 

96 

93 

94 

94 

93 

92 

89 

84 

90 

88 

90 

89 

91 

90 

5 

MIN 

69 

66 

67 

66 

62 

64 

69 

69 

70 

7  1 

70 

70 

64 

62 

68 

70 

7  1 

69 

66 

67 

70 

67 

68 

69 

70 

69 

71 

69 

69 

68 

68 

68 

0 

LEESVILLE 

78 

89 

88 

91 

87 

90 

84 

86 

88 

92 

94 

94 

94 

94 

91 

92 

94 

96 

95 

96 

95 

94 

93 

91 

92 

87 

81 

91 

89 

9  1 

89 

90 

6 

MIN 

69 

68 

68 

70 

60 

62 

67 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

67 

69 

68 

71 

73 

67 

69 

69 

66 

68 

68 

70 

72 

74 

74 

73 

70 

73 

69 

5 

MANY 

MAX 

91 

90 

90 

91 

85 

98 

88 

87 

80 

92 

92 

94 

92 

94 

88 

93 

95 

95 

95 

95 

93 

98 

96 

93 

92 

89 

84 

92 

90 

86 

67 

91 

1 

MIN 

70 

71 

65 

69 

56 

62 

70 

71 

68 

72 

71 

70 

69 

63 

66 

68 

71 

72 

65 

68 

67 

70 

64 

66 

68 

70 

73 

71 

72 

70 

71 

66 

4 

NATCHITOCHES 

MAX 

96 

95 

94 

96 

94 

92 

9  7 

99 

96 

98 

97 

95 

94 

92 

92 

91 

82 

90 

89 

85 

87 

92 

92 

0 

XXX 

MIN 

6  = 

69 

71 

6  = 

66 

64 

7C 

72 

70 

72 

72 

73 

72 

66 

70 

7  1 

76 

72 

68 

70 

72 

68 

69 

70 

73 

69 

74 

73 

72 

71 

71 

70 

5 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

MAX 

86 

89 

86 

92 

90 

90 

86 

89 

90 

94 

93 

94 

96 

91 

90 

94 

94 

96 

94 

95 

95 

95 

95 

94 

92 

89 

84 

89 

87 

89 

90 

91 

2 

MIN 

71 

69 

69 

7  1 

61 

65 

67 

73 

74 

74 

73 

72 

72 

67 

68 

73 

76 

75 

69 

71 

72 

70 

71 

71 

73 

72 

72 

74 

71 

72 

72 

71 

0 

ALEXANDRIA  USO  AP 

MAX 

89 

87 

91 

89 

89 

84 

88 

90 

94 

96 

94 

93 

9  1 

89 

91 

96 

95 

94 

94 

95 

94 

94 

93 

93 

91 

85 

90 

87 

88 

91 

92 

91 

1 

MIN 

69 

67 

68 

64 

59 

62 

7  1 

73 

72 

75 

72 

71 

7  1 

68 

70 

7  1 

74 

71 

68 

72 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

71 

72 

71 

71 

70 

69 

a 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0H1NG  STATION  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

AUGUST  1974 


STPT ION 

DAY  OF  MONTH 

RAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

2 1 

■7  A 
£  4 

£v 

ZD 

/  / 

^  Q 

/J 

^Fl 

J  1 

cz 

BELAH  FIRE  TOWER 

MAX 

ea 

90 

84 

92 

68 

90 

84 

89 

90 

94 

95 

94 

94 

92 

91 

95 

94 

95 

96 

95 

97 

96 

96 

91 

94 

93 

87 

90 

86 

90 

90 

91 

6 

MIN 

69 

67 

68 

68 

60 

62 

70 

72 

73 

75 

72 

7 1 

70 

67 

67 

70 

73 

72 

66 

5 

BUNK  IE 

MAX 

ae 

9  1 

88 

91 

88 

85 

66 

91 

93 

95 

94 

94 

90 

89 

92 

94 

94 

95 

95 

95 

94 

92 

91 

92 

87 

85 

90 

90 

89 

88 

91 

90 

9 

MIN 

68 

67 

67 

70 

63 

66 

71 

74 

72 

72 

71 

9 

70 

72 

72 

5 

GRAND  COTEAU 

MAX 

BO 

68 

91 

90 

89 

88 

82 

92 

93 

94 

95 

88 

90 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

94 

91 

86 

85 

90 

88 

80 

89 

90 

90 

a 

MIN 

70 

68 

65 

71 

6  3 

65 

70 

7  1 

72 

7  1 

7 1 

72 

70 

67 

71 

73 

72 

67 

7' 

69 

70 

7' 

72 

72 

72 

70 

72 

71 

70 

1 

H1NESTON   4  NNE 

MAX 

82 

87 

87 

92 

89 

89 

84 

88 

92 

93 

95 

95 

96 

94 

91 

92 

94 

97 

97 

96 

95 

94 

93 

91 

92 

88 

79 

91 

87 

91 

69 

91 

0 

MIN 

67 

66 

66 

67 

66 

56 

62 

69 

71 

73 

70 

68 

69 

63 

64 

67 

68 

72 

66 

67 

68 

66 

62 

70 

3 

JONESVILLE  L3CKS 

MAX 

88 

88 

86 

88 

86 

86 

83 

86 

88 

91 

9  3 

93 

92 

9  1 

88 

93 

94 

94 

95 

94 

93 

92 

91 

91 

91 

90 

87 

87 

69 

89 

90 

89 

9 

MIN 

71 

68 

68 

65 

6  3 

66 

67 

7 1 

7  3 

75 

73 

73 

69 

69 

72 

73 

73 

68 

69 

70 

72 

72 

6 

MAMOU   4  S 

MAX 

MIN 

MELVILLE 

MAX 

90 

88 

90 

88 

88 

88 

83 

90 

94 

94 

93 

93 

88 

88 

92 

94 

94 

93 

93 

94 

94 

92 

92 

91 

86 

87 

91 

91 

88 

69 

91 

90 

5 

MIN 

69 

67 

68 

72 

62 

65 

71 

70 

7  4 

72 

72 

72 

5 

NEW  ROADS  5  ESE 

MAX 

90 

88 

88 

90 

90 

89 

87 

83 

88 

92 

92 

92 

93 

92 

89 

92 

95 

94 

92 

92 

94 

93 

92 

92 

89 

87 

88 

86 

87 

89 

88 

90 

1 

MIN 

68 

88 

68 

72 

66 

66 

69 

7 1 

72 

72 

72 

6 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

89 

92 

90 

91 

90 

90 

87 

85 

94 

93 

94 

98 

94 

91 

93 

96 

95 

94 

93 

94 

94 

94 

95 

92 

94 

90 

85 

90 

88 

88 

88 

91 

6 

MIN 

70 

68 

68 

70 

64 

64 

66 

70 

72 

73 

73 

72 

72 

71 

69 

71 

70 

70 

66 

66 

70 

70 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

0 

OLLA   3  SSU 

MAX 

88 

89 

84 

91 

88 

90 

88 

89 

88 

94 

96 

96 

96 

94 

90 

94 

96 

95 

93 

94 

92 

93 

93 

92 

93 

92 

90 

86 

89 

91 

90 

91 

4 

MIN 

60 

67 

68 

68 

66 

57 

64 

70 

73 

73 

70 

69 

69 

66 

66 

69 

' 

1 

65 

68 

67 

67 

67 

67 

70 

72 

70 

70 

69 

69 

67 

9 

UOGDUORTH  STATE  FOREST 

MAX 

94 

91 

93 

98 

89 

88 

90 

XXX 

MIN 

68 

69 

70 

73 

60 

64 

7  1 

72 

73 

75 

75 

72 

66 

70 

74 

76 

69 

71 

69 

70 

70 

69 

73 

73 

74 

73 

72 

71 

70 

8 

EAST  CENTRAL 

AMITE 

MAX 

91 

98 

91 

89 

86 

89 

9  1 

86 

90 

94 

95 

96 

93 

90 

90 

93 

94 

94 

92 

94 

94 

94 

93 

92 

92 

80 

89 

90 

88 

90 

91 

91 

3 

MIN 

68 

8  9 

66 

67 

65 

65 

69 

70 

7  1 

7  1 

72 

72 

69 

67 

70 

72 

71 

69 

66 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

74 

71 

72 

7' 

70 

69 

69 

a 

BATON   ROUGE   USQ  AP 

MAX 

87 

89 

91 

86 

88 

85 

82 

87 

91 

91 

92 

92 

88 

90 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

93 

91 

91 

92 

87 

87 

88 

88 

90 

91 

90 

89 

8 

MIN 

70 

69 

70 

70 

6  7 

68 

70 

70 

7  1 

71 

73 

74 

72 

70 

72 

73 

73 

72 

68 

72 

71 

72 

71 

73 

72 

72 

71 

71 

71 

0 

BOGALUSA 

MAX 

95 

92 

90 

90 

88 

88 

90 

93 

91 

93 

93 

93 

94 

93 

94 

93 

94 

92 

92 

93 

94 

92 

92 

92 

93 

91 

90 

92 

89 

93 

92 

92 

0 

MIN 

68 

70 

70 

69 

66 

66 

67 

70 

7  1 

7  1 

72 

7  1 

69 

65 

66 

70 

70 

67 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

7  1 

72 

70 

71 

69 

69 

66 

69 

2 

CL INTON 

MAX 

91 

89 

90 

90 

89 

88 

62 

89 

93 

93 

94 

93 

90 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

91 

67 

87 

87 

89 

90 

91 

90 

90 

5 

MIN 

66 

65 

67 

66 

62 

63 

69 

70 

70 

67 

70 

70 

69 

67 

69 

70 

70 

68 

66 

68 

67 

69 

69 

69 

70 

73 

70 

70 

70 

68 

68 

66 

3 

COVINGTON   4  NNW 

MAX 

92 

88 

87 

84 

88 

90 

83 

90 

91 

9  1 

93 

93 

89 

91 

92 

94 

93 

92 

93 

94 

94 

88 

92 

91 

88 

85 

89 

88 

90 

91 

91 

90 

2 

MIN 

66 

69 

68 

68 

65 

67 

70 

7  1 

70 

70 

70 

71 

68 

66 

68 

71 

70 

68 

69 

69 

68 

7  1 

69 

70 

72 

73 

70 

72 

69 

69 

69 

69 

3 

FRANKL INTON   3  SW 

MAX 

96 

92 

88 

84 

91 

93 

83 

89 

96 

96 

87 

92 

88 

82 

90 

94 

96 

94 

95 

95 

95 

94 

93 

94 

90 

89 

93 

93 

88 

92 

91 

91 

7 

MIN 

62 

65 

67 

66 

65 

66 

67 

65 

62 

64 

68 

65 

63 

64 

66 

65 

65 

65 

66 

67 

69 

65 

6  7 

64 

65 

65 

65 

2 

GREENSBURG 

MAX 

9: 

93 

9: 

90 

93 

90 

91 

84 

SO 

95 

94 

96 

94 

91 

91 

92 

93 

94 

93 

94 

96 

94 

94 

93 

92 

93 

88 

89 

89 

90 

93 

91 

9 

MIN 

6  7 

66 

66 

72 

66 

65 

64 

69 

66 

68 

68 

70 

69 

66 

69 

70 

68 

67 

66 

69 

69 

70 

70 

7  1 

73 

70 

69 

71 

7  1 

68 

72 

66 

7 

HAMMOND   3  NW 

MAX 

90 

9  0 

90 

89 

87 

89 

88 

81 

89 

91 

93 

94 

93 

90 

91 

91 

93 

95 

94 

92 

94 

94 

91 

91 

91 

89 

88 

90 

89 

89 

90 

90 

5 

MIN 

68 

68 

70 

6  9 

67 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

69 

67 

69 

71 

71 

68 

69 

70 

68 

71 

70 

70 

72 

74 

70 

71 

70 

69 

68 

69 

4 

LSU  BEN— HUR  EXP  STA 

MAX 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

80 

9  1 

92 

94 

93 

90 

88 

90 

92 

94 

93 

92 

94 

94 

94 

95 

91 

91 

86 

85 

89 

89 

89 

89 

90 

4 

MIN 

67 

69 

67 

64 

63 

66 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

68 

69 

6 

70 

69 

67 

68 

67 

66 

67 

70 

72 

73 

69 

69 

69 

67 

69 

68 

2 

SL IOELL 

MAX 

90 

90 

90 

88 

86 

87 

88 

82 

91 

92 

93 

91 

92 

91 

87 

89 

91 

92 

91 

92 

93 

93 

88 

90 

90 

85 

88 

89 

89 

90 

90 

89 

6 

XXX 

MIN 

70 

70 

68 

68 

70 

69 

70 

73 

70 

67 

69 

70 

73 

69 

7 1 

72 

69 

7 1 

70 

70 

73 

73 

7  1 

73 

71 

70 

69 

70 

3 

SOUTHWEST 

0  7 

CROWLET  EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

88 

92 

8  7 

87 

86 

80 

86 

92 

94 

92 

9  1 

87 

86 

92 

94 

94 

93 

92 

95 

93 

95 

92 

91 

84 

81 

90 

85 

89 

90 

89 

6 

MIN 

6  8 

69 

70 

6  4 

66 

69 

70 

69 

72 

70 

7 1 

7 1 

69 

7 1 

72 

72 

72 

67 

73 

72 

70 

70 

72 

72 

74 

72 

72 

72 

73 

71 

70 

5 

DE   OUINCY  4  N 

MAX 

84 

90 

91 

94 

89 

9  1 

88 

87 

94 

94 

93 

96 

94 

94 

91 

93 

95 

96 

96 

97 

95 

96 

94 

94 

93 

83 

84 

90 

88 

92 

93 

91 

9 

MIN 

62 

64 

67 

70 

74 

75 

70 

69 

70 

67 

69 

69 

73 

73 

68 

70 

68 

61 

68 

7  1 

65 

70 

73 

1  3 

7  1 

73 

74 

69 

4 

OE  RIODER 

MAX 

BO 

88 

87 

92 

83 

90 

83 

86 

9  1 

92 

92 

95 

94 

93 

90 

93 

93 

95 

95 

95 

95 

93 

93 

93 

92 

86 

80 

89 

86 

90 

88 

90 

2 

MIN 

61 

64 

67 

71 

" 

72 

7 

69 

69 

68 

68 

69 

7  1 

"'2 

67 

70 

70 

67 

70 

70 

70 

7  1 

72 

72 

71 

70 

72 

69 

1 

EL IZABETH 

MAX 

82 

87 

87 

92 

87 

88 

85 

93 

92 

93 

93 

96 

94 

94 

90 

94 

95 

95 

95 

98 

96 

95 

93 

92 

92 

92 

82 

90 

86 

90 

89 

91 

2 

MIN 

66 

66 

9 

61 

68 

70 

7 

7  ' 

71 

66 

7  1 

6  7 

68 

66 

70 

70 

66 

72 

70 

67 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

70 

71 

73 

68 

8 

HACK  BE  RR  Y  8  SSW 

MAX 

88 

86 

81 

90 

8  7 

88 

83 

84 

89 

90 

90 

91 

90 

89 

87 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

94 

92 

91 

89 

87 

as 

88 

89 

89 

89 

1 

MIN 

7 

12 

' 

72 

73 

80 

78 

77 

76 

7  1 

73 

79 

72 

77 

72 

78 

76 

75 

76 

77 

73 

77 

77 

76 

80 

77 

75 

0 

JENNINGS 

MAX 

9,' 

92 

95 

93 

94 

93 

94 

94 

9  1 

92 

95 

96 

95 

96 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

94 

93 

90 

90 

68 

89 

90 

87 

90 

89 

91 

92 

5 

MIN 

70 

73 

71 

73 

72 

76 

76 

7  4 

7 

65 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

73 

70 

74 

72 

71 

70 

74 

71 

75 

73 

72 

6 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

MAX 

90 

87 

86 

90 

88 

89 

88 

8  1 

89 

89 

85 

92 

90 

90 

90 

94 

93 

93 

92 

94 

95 

94 

93 

92 

90 

81 

82 

90 

87 

88 

88 

89 

4! 

MIN 

78 

76 

75 

75 

69 

71 

75 

75 

76 

70 

7  1 

72 

71 

73 

74 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

72 

9 

LAKE   CHARLES   WSO  AP 

MAX 

BE 

86 

90 

88 

89 

86 

81 

91 

91 

9  1 

92 

91 

9  1 

88 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

91 

91 

80 

86 

89 

86 

89 

89 

90 

89 

3 

MIN 

69 

7  0 

70 

70 

66 

66 

72 

72 

75 

74 

73 

71 

7  1 

70 

73 

74 

73 

70 

70 

74 

72 

7  1 

73 

74 

74 

76 

74 

75 

76 

76 

75 

72 

2 

OBERL IN   F IRE  TOWER 

MAX 

88 

91 

89 

93 

86 

88 

84 

84 

92 

93 

94 

97 

93 

93 

90 

94 

96 

95 

96 

96 

97 

95 

94 

92 

93 

84 

84 

90 

86 

92 

88 

91 

2 

MIN 

69 

68 

68 

69 

6  1 

63 

70 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

68 

71 

71 

73 

73 

68 

72 

70 

68 

71 

71 

71 

74 

74 

70 

72 

74 

73 

70 

5 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

90 

88 

87 

90 

87 

89 

86 

8  1 

89 

90 

90 

93 

91 

89 

90 

90 

92 

92 

89 

92 

93 

94 

90 

90 

88 

SO 

82 

89 

88 

89 

90 

89 

0 

MIN 

76 

75 

72 

73 

75 

76 

76 

70 

76 

73 

74 

72 

74 

73 

74 

74 

76 

73 

78 

77 

73 

VERMIL ION  LOCK 

MAX 

89 

90 

83 

89 

es 

88 

84 

83 

84 

84 

85 

67 

85 

84 

86 

96 

98 

96 

94 

95 

96 

94 

87 

89 

85 

87 

8  1 

87 

82 

86 

87 

66 

0 

XXX 

MIN 

68 

68 

70 

68 

66 

67 

68 

71 

64 

76 

71 

71 

71 

67 

71 

71 

76 

74 

70 

70 

74 

70 

71 

70 

7  1 

72 

71 

72 

72 

75 

78 

70 

a 

SOUTH  CENTRAL 

at 

CARVILLE  2  SW 

MAX 

90 

90 

87 

89 

90 

89 

80 

91 

92 

93 

9  3 

91 

89 

91 

93 

95 

95 

94 

93 

96 

95 

93 

93 

93 

90 

78 

91 

89 

90 

90 

91 

90 

8 

MIN 

70 

69 

71 

71 

65 

69 

72 

71 

73 

72 

74 

74 

72 

71 

70 

73 

75 

72 

69 

70 

7  1 

73 

74 

73 

75 

74 

72 

73 

72 

71 

71 

71 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  SIHTION  INDEX 


B 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
AUGUST 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

a 

0£ 

<r 

t 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKLIN   3  NU 

MAX 

90 

90 

91 

86 

90 

88 

78 

91 

92 

92 

93 

90 

88 

93 

93 

94 

93 

93 

92 

94 

94 

94 

91 

93 

62 

85 

89 

88 

90 

91 

91 

90 

3 

MIN 

71 

69 

71 

69 

68 

68 

71 

70 

73 

73 

72 

73 

68 

7  1 

73 

74 

73 

73 

69 

73 

70 

72 

72 

73 

75 

74 

71 

73 

74 

74 

73 

71 

7 

LAFAYETTE   FAA  AP 

MAX 

90 

87 

91 

89 

89 

85 

82 

91 

92 

9  1 

93 

89 

87 

90 

92 

93 

94 

94 

93 

94 

9  3 

93 

93 

92 

83 

83 

91 

84 

8  9 

91 

89 

MIN 

72 

70 

72 

73 

67 

68 

73 

73 

76 

75 

73 

74 

J  4 

73 

74 

76 

76 

72 

71 

76 

74 

73 

76 

76 

76 

75 

73 

75 

74 

73 

73 

73 

3 

MORGAN  CITY 

MAX 

94 

92 

90 

89 

96 

94 

92 

91 

92 

91 

91 

92 

91 

89 

89 

MIN 

72 

70 

7  1 

71 

70 

70 

70 

70 

7  1 

72 

73 

75 

73 

71 

73 

73 

73 

71 

71 

73 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

3 

NEW   IBERIA  5  NU 

MAX 

89 

89 

60 

91 

89 

90 

86 

86 

91 

92 

92 

90 

1 

*           x  I 

MIN 

72 

69 

69 

73 

69 

70 

71 

72 

75 

72 

71 

73 

74 

73 

71 

72 

77 

7  1 

68 

73 

72 

72 

73 

74 

7  6 

74 

72 

74 

74 

7  3 

77 

72 

5 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHV ILLE  USO 

MAX 

9  1 

86 

86 

86 

86 

87 

78 

91 

91 

88 

6 

MIN 

69 

73 

72 

74 

74 

70 

72 

74 

75 

76 

76 

75 

7  6 

74 

76 

7  7 

75 

70 

7  3 

77 

76 

76 

76 

78 

76 

76 

78 

81 

79 

78 

78 

75 

2 

DIAMOND   4  NU 

MAX 

90 

90 

86 

87 

89 

2 

MIN 

68 

70 

72 

69 

73 

69 

7  1 

72 

74 

73 

74 

76 

7  3 

76 

76 

76 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

77 

75 

7  6 

74 

76 

71 

7  3 

73 

74 

73 

0 

DONALDSONVILLE   3  E 

MAX 

92 

93 

89 

89 

88 

90 

90 

9 

MIN 

71 

70 

72 

71 

69 

71 

7  3 

72 

75 

74 

76 

74 

74 

71 

72 

76 

74 

70 

7  1 

70 

71 

72 

71 

72 

7  1 

73 

70 

72 

^4 

74 

72 

2 

GALL IANO 

MAX 

91 

90 

88 

87 

89 

91 

90 

5 

MIN 

71 

73 

71 

70 

72 

71 

73 

71 

73 

72 

74 

74 

73 

7  1 

73 

74 

75 

73 

74 

73 

73 

73 

76 

75 

74 

74 

75 

76 

75 

75 

76 

73 

3 

HOUMA 

MAX 

91 

91 

91 

91 

89 

88 

86 

76 

91 

92 

93 

93 

89 

94 

94 

86 

89 

90 

2 

MIN 

66 

71 

70 

69 

66 

69 

71 

71 

72 

72 

72 

75 

71 

70 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

72 

72 

73 

7  6 

72 

7  1 

73 

74 

73 

7  3 

71 

5 

NEU  ORLEANS   MO  I  USO 

AP 

MAX 

90 

89 

8 

MIN 

70 

70 

69 

67 

67 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

74 

70 

72 

71 

72 

72 

70 

71 

72 

70 

7  1 

71 

71 

76 

73 

71 

72 

75 

70 

70 

71 

0 

MEW  ORLEANS   AUO  USO 

CI 

MAX 

89 

90 

86 

88 

88 

90 

79 

91 

92 

93 

91 

94 

93 

92 

93 

92 

90 

90 

90 

89 

89 

91 

88 

91 

92 

92 

90 

0 

MIN 

72 

74 

73 

72 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

76 

75 

71 

73 

74 

76 

75 

73 

73 

76 

76 

75 

75 

76 

78 

76 

75 

72 

78 

73 

74 

74 

3 

PARADIS   7  S 

MAX 

9  1 

90 

87 

68 

86 

88 

78 

90 

90 

93 

94 

88 

89 

89 

90 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

39 

88 

89 

88 

68 

88 

86 

90 

94 

89 

89 

7 

MIN 

70 

66 

69 

76 

68 

68 

71 

71 

70 

72 

71 

72 

70 

71 

71 

7  1 

72 

70 

71 

74 

72 

72 

71 

71 

75 

75 

71 

73 

73 

72 

7  1 

71 

3 

QUARANTINE 

MAX 

86 

87 

69 

86 

86 

85 

88 

80 

89 

89 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

91 

91 

87 

91 

89 

88 

88 

88 

86 

88 

88 

89 

89 

89 

88 

0 

MIN 

77 

73 

77 

73 

75 

74 

72 

71 

77 

77 

77 

77 

75 

78 

78 

82 

77 

71 

79 

80 

79 

75 

76 

73 

77 

80 

81 

80 

79 

79 

76 

6 

RESE  RVE 

89 

90 

90 

87 

63 

87 

86 

79 

89 

94 

93 

90 

89 

89 

90 

91 

93 

92 

9  2 

92 

94 

92 

9  1 

89 

89 

89 

89 

90 

86 

90 

90 

MIN 

71 

7  1 

70 

69 

67 

69 

72 

71 

71 

71 

72 

7  1 

72 

69 

71 

72 

74 

69 

70 

71 

72 

72 

73 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

MIN 

SCHRIEVEH 

MAX 

91 

92 

81 

88 

89 

89 

88 

94 

92 

94 

93 

89 

91 

92 

94 

94 

94 

92 

9  1 

94 

93 

91 

92 

91 

87 

87 

89 

89 

92 

92 

91 

90 

9 

MIN 

71 

70 

71 

69 

68 

68 

71 

71 

70 

71 

72 

74 

70 

69 

71 

71 

72 

71 

69 

73 

70 

72 

71 

72 

74 

73 

71 

72 

73 

72 

71 

71 

1 
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EVAPORATION  AND  WIND  <™  >■« 


DRY  OF  MONTH 

STAT I  ON 

a  (c  O 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  0 
1  c 

1  :i 
1  J 

1  4 

15 

16 

1  7 

16 

1  9 

20 

2  l 

22 

2  3 

2  4 

25 

2  6 

2  7 

26 

2  9 

3  0 

J  1 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

08 

18 

.  i  4 

,  28 

3C 

28 

.  1  2 

.  1  6 

1  7 

.  18 

2  6 

.  2  1 

26 

28 

.  2  3 

.  25 

1  8 

16 

.  15 

.21 

.  24 

2  3 

.21 

.22 

.  24 

.  12 

.  2  1 

.  15 

.  20 

.  17 

6.316 

UINO 

16 

16 

3  1 

35 

26 

15 

16 

17 

ie 

26 

29 

18 

1  7 

30 

15 

17 

2  1 

24 

2  4 

23 

2  l 

l  7 

1  7 

17 

18 

26 

31 

22 

22 

25 

20 

666 

CENTRAL  05 

UGOOWGRTH  STATE  FOREST 

EVAP 

06 

.  1  0 

.  09 

.  22 

16 

.  24 

06 

.  03 

12 

.  i  7 

15 

-  29 

.  20 

x 

38 

1  4 

16 

.35 

.22 

.  20 

22 

19 

.  15 

.  16 

.  06 

10 

-  1  3 

.  01 

.  06 

.  10 

1.57 

W  IND 

1  0 

1  3 

IS 

1  6 

11 

1  7 

1  0 

16 

17 

24 

1  7 

15 

38 

24 

15 

19 

;  4 

141 

I  4 

15 

18 

16 

20 

24 

23 

2  1 

22 

12 

22 

515 

n6  i 

8  1 

66 

HI 

96 

69 

9  4 

8  1 

82 

92 

9  7 

96 

96 

_ 

98 

96 

98 

99 

98 

96 

96 

98 

96 

93 

97 

95 

93 

91 

90 

89 

9  1 

92 . 9 

hin 

70 

7  1 

7  1 

70 

66 

66 

'C 

73 

76 

74 

74 

76 

6  9 

7  1 

76 

76 

74 

71 

71 

72 

71 

73 

74 

73 

72 

75 

71 

71 

73 

72.6 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-MUR  EXP  STA 

EVAP 

<  4 

03 

44 

12 

.27 

.06 

19 

2  1 

3  1 

2C 

.  25 

.  08 

.  19 

15 

16 

16 

.07 

.57 

I  2 

-  1  7 

19 

.33 

1  2 

1  4 

.  1 1 

.  11 

5  .  79B 

UINO 

26 

1  2 

36 

37 

36 

2 

9 

15 

1  8 

9 

13 

16 

30 

37 

2  4 

7 

5 

1 

20 

26 

36 

27 

6 

25 

617B 

MAX 

9  1 

06 

96 

96 

9  8 

99 

9  7 

78 

97 

98 

99 

102 

9  1 

97 

99 

100 

1  02 

96 

103 

99 

9  9 

100 

100 

100 

96 

92 

83 

89 

89 

91 

94 

96.0 

HIN 

70 

6  3 

63 

63 

6  9 

86 

63 

63 

7  0 

7  1 

73 

76 

7  3 

71 

7  1 

71 

73 

72 

64 

72 

72 

72 

72 

75 

7 

73 

64 

71 

7  I 

70 
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STATION 


COUNTY 


LAFAYETTE 
LAFAYETTE  FAA  AP 
LAKE  ARTHUR  10  SW 
LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESVILLE 
LOGANSPORT  4  ENE 
LONGVILlE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAMOU  4  S 

MANSFIELD  3  WSW 

MANY 

MARION 

MARKSV  I  LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

MELVILLE 

MERMENTAU 

MINOEN 

MITTIE  2  SE 

MONROE  FAA  AP 

MONROE  CITY 

MORGAN  CITY 

NATCHI TOCHES 

NEW  IBERIA  5  NW 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO  APR 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

NEW  ORLEANS  ALGIERS  R 

NEW  ORLEANS  CITRUS  R 

NEW  ORLEANS  DUBLIN  R 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON  R 
NEW  ORLEANS  JOURDAN  R 
NEW  ORLEANS  LONDON  R 
NEW  ORLEANS  METAIRIE  R 
NEW  ROADS  5  ESE 
OAKDALE 
OAK  GROVE 
OAKNOL  IR 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

OLD  RIVER  LOCK 

OLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 

PARADIS  7  S 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  I 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

PLAIN  DEALING 

QUARANT  INE 

RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
RUSTON 

RUSTON-LR  TECH  UNIV 

SAINT  BERNARD 

ST  FRANC  I  SV I LLE  6  SE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

ST  .  LANORY 

SCHRIEVER 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

SIMMESPORT 

SIMPSON  10  ESE 

SINGER 

SLAGLE 

SL  I  DELL 

SPEARSV ILLE  FIRE  TOWER 
SPR I NGH ILL 

SPR INGV ILLE  FIRE  TOWER 


5021 
5026 
5065 
5074 
5078 
5090 
5266 
5527 
5584 
5620 

5852 
5874 
5892 
5908 
5920 
5935 
6117 
6142 
6244 
6271 

6303 
6310 
6394 
6582 
6657 
6659 
6660 
6664 
6666 
6668 

6669 
6671 
6672 
6675 
6679 
6686 
6836 
6866 
691  1 
6938 

6962 
6978 
6995 
7096 
7161 
7304 
7344 
7572 
7767 
7932 

7950 
8046 
806S 
8067 
8108 
8137 
8163 
8169 
8295 
8405 

8440 

8507 
8515 
8519 
8524 
8539 
8669 
8683 
8715 


LAFAYETTE 

LAFAYETTE 

CAMERON 

CALCASIEU 

CALCASIEU 

EAST  CARROLL 

VERNON 

DE  SOTO 

BEAUREGARD 

E  BATON  ROUG 

EVANGEL INE 

DE  SOTO 

SABINE 

UNION 

AVOYELLES 

RED  RIVER 

ST  LRNDRY 

RCAOIA 

WEBSTER 

ALLEN 

OUACHITA 

OUACHITA 

ST  MARY 

NATCHITOCHES 

IBERIA 

ORLEANS 

JEFFERSON 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

ORLEANS 

POINTE  COUPE 

ALLEN 

WEST  CARROLL 
E  FELICIANA 
ALLEN 

POINTE  COUPE 
LA  SALLE 
ST  LANDRY 
ST  CHARLES 
ST  TAMMANY 
ST  HELENA 
BOSSIER 
PLAQUEMINES 
ST  JOHN  BAPT 
CAMERON 

CADOO 

VERNON 

L INCOLN 

L INCOLN 

ST  BERNARD 

W  FELICIANA 

TENSAS 

EVANGELINE 

TERREBONNE 

WASHINGTON 

CAOOO 

AVOYELLES 

VERNON 

BEAUREGARD 

VERNON 

ST  TAMMRNY 

UNION 

WEBSTER 

LIVINGSTON 


30  13 
30  12 
30  00 
30  15 

30  07 
32  49 

31  09 

31  59 
30  36 
30  22 

30  34 

32  01 

31  34 

32  54 

31  09 

32  06 
30  41 
30  1  1 
32  36 

30  42 

32  31 
32  33 

29  41 

31  46 

30  03 
29  57 
29  S9 
29  56 

29  56 

30  03 

29  57 
29  56 
29  59 
29  59 

29  59 

30  4  1 
30  49 

32  52 
30  44 

30  36 

31  00 

31  52 
30  32 

29  47 

30  27 
30  42 

32  54 

29  13 

30  04 

29  44 

32  58 

30  57 
32  32 
32  31 

29  52 

30  43 

31  57 
30  51 

29  44 

30  51 

32  28 

30  59 

31  13 

30  39 

31  12 
30  17 

32  54 

33  00 
30  26 


92  01 

91  59 

92  48 

93  13 
93  13 
91  12 
93  16 
93  57 
93  14 

91  10 

92  26 

93  44 
93  29 
92  15 

92  02 

93  14 

91  45 

92  35 

93  18 
92  53 

92  03 

92  07 
91  11 

93  OS 
91  53 
90  04 
90  15 
90  08 
90  02 

89  59 

90  08 
90  06 
90  01 
90  04 

90  07 

91  22 

92  4  1 

91  25 

90  59 

92  47 

91  40 

92  16 

92  06 
90  26 

89  47 

90  45 

93  41 

89  16 

90  34 

92  49 

94  00 

93  17 
92  36 
92  39 

89  50 

91  18 

91  14 

92  16 

90  49 
89  59 

93  49 

91  49 

92  50 

93  25 
92  08 

89  46 

92  34 

93  27 

90  39 


37 
38 
10 
5 
9 

105 
240 
210 
114 
21 

55 
373 
260 
190 

87 
270 

30 

16 
250 
120 

78 
80 
5 

130 
25 
3 
4 
6 
2 
0 

22 
2 

10 

1  2 
0 

45 
103 
110 
130 

67 

70 
100 
65 
0 
30 
190 
291 
5 
1  3 
4 

200 
238 
300 
275 
5 
60 
78 
50 
15 
330 

254 
50 
220 
150 
300 
10 
200 
240 
32 
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STATION  INDEX 


CTQT  T  n  M 
J  1  M  1  1  U  IN 

INDEX  NO  - 

DIVISION 

r  n  1 1  m  t  y 

L  UUIN  1  I 

o 
<x 

a 

QC 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLrx  Vli\ 

a. 

PRECIP. 

Q- 

a 

UJ 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUHCH  I  T  R 

9 

32  43 

92 

05 

60 

8A 

in    n  n  m  r  n    #     i   tout    f*  n 

LH  POHfcR  »   LIGHT  CU 

SUGAR  T  OWN 

8828 

07 

nrni  i  n  r~  n  n  n  r» 

BEHUREGHR0 

4 

30  51 

93 

01 

175 

7A 

MIsS   NETA   H.  TURNER 

SULPHUR 

8831 

07 

CRLCRS I EU 

4 

30  14 

93 

23 

12 

8A 

nTTW      lift  T  CD      Dl    nil  T 

CITY  WR  t  er  plrn  r 

TRLLULRH 

8923 

03 

MR0IS0N 

3 

32  24 

91 

13 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  HATER  SERV  CO 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERM  I L I  ON 

5 

29  47 

92 

12 

14 

8fl 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  I ORL I fl  NO  Z 

9357 

05 

CONCORD  I H 

8 

31  35 

91 

26 

60 

8A 

C 

iirnni   rn    ctdc    n  c  d  t 
V  I UHL I H   r I Rfc   Utr 1 

HESTOALE  3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32  08 

93 

30 

140 

7fl 

7A 

H 

ABS0LUM  P.  DILL 

WINNF  IELD  2  W 

9803 

02 

MINN 

1 1 

31  56 

92 

41 

160 

6P 

7A 

C  H 

ESTES  B.  B02EMAN 

H I NNSBORO 

9806 

03 

FRRNKL IN 

9 

32  09 

91 

42 

80 

8A 

8A 

C  H 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

WINONA  FIRE  TOWER 

9809 

02 

MINN 

1  1 

32  02 

92 

39 

220 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

W00DW0RTH  STRTE  FOREST 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

31  08 

92 

28 

90 

9A 

9fl 

9fl 

H 

LA.  FORESTRY  C0MM 

NEW  STATIONS 

CLINTON  S  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30  48 

90 

58 

200 

8R 

C 

RAYMOND  L  CUNNINGHRM 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I  NO  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


,  •       ,K     „!■_,_»„  „f  this  c„te  „,„  hp  obtained  bv  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  oy  wining   «<  '  ,„_.,  prfp  l  pt  tat  ton  DATA"  for  this  State 

28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    HOURLY  PRECIPITATION  DATA     tor  this  Mate. 

gi_>MLJ^     Unless  otherwise  "ted    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  r~g"~^&IE'££tS$*£  W^Tt.l^t^ 

SjS.PSS  .TfZleTllT^l  ir.llrlll.^lT^l  Sl"V\£\%iTlZ  of  ,.d  directions  anS  speeds  divided  by  the  cumber  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

o^ayiigM  s'v'ing  ,,e      snow  on  g^.fV^S^-^  SK.^TO^t^S^S.^"^^ 

^JlTrl^lre'^  *"d  S"°'  °»  <*°™*"  ^ >  ih»  P"*»—«.   "«  *«  the  24 

hours  ending  at  time  of  observation.  ^ 

FV4PORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  iootnote  following  the  Evaporation  and 
§T5^SEir    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation      Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


■ATM  MuTvalTot  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet,    o*  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  leasuTementrare  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

_A1L.     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c limatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  St.   Joseph  Exp  Sta  :  Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.     Palmer  dial  type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  '  R'  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6 -LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU     8-MISSI SSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801 .       Attn :  Publications. 


ri^H^V^V^V*,??  0fiiCJuVPUbJiCati«n  °f  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 

Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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emperature  and  Precipitation  Extremes 


IGHEST  TEMPERATURE 

2  ST AT  I  DNS  9b       DATE       11  + 

TWEST  TEMPERATURE 

3  STAT  I nNS  42       DATE  30 

REATEST  TGTAL  PREC I P T T AT  I DN 

HQMER  EXP   STATION  13.95 

EAST  TOTAL  PRECIPITATION 

UCKRERRY  8  SSW  1.66 

REATEST   1  DAY  PRECIPITATION 

'APIAN  8  S  7. SO     DATE  0<* 


oaa 


NATIONAL  OCEANIC  AND 
ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


/ 


ENVIRONMENTAL  DATA  / ASHEVI LLE,  N.C. 
SERVICE  / 


SUPPLEMENTAL  DATA 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  1974 


HI  NO 

: SPEEO  -  M  .  P  .  H  . ) 


RELATIVE  HUMIDITY 
AVERAGES- 
PERCENT 


NUMBER  OF  OAYS  WITH 
PRECIPITATION 


S TQNOfiRD  OF  TIME 

CENTRAL 


00     06     12  18 


ALEXANDRIA  WSO  AP 
BATON  ROUGE  WSO  AP 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
N  0  MO  1  SAN T  WSO  AP 
SHREVEPORT  WSO  AP 


7.3 
9  .  1 
9.5 
8.6 
8.2 


30- 
32- 
3 1  h 
33- 
29- 


92 
91 
91 
83 

g  i 


65 
64 
66 
67 

70 


1  4 
1  4 

17 


6.4 
6.0 
6.0 
6.2 
7.5 
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MONTHLY   SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  lou.s.bnb 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

OBYS 

SNOW . 

SLEET 

ND  . 

OF 

DAYS 

STATION 

1 

MAX  . 

MIN. 

•;: 

1 

o 

I  1 

I 

1 ! 

1 

;i 

I  § 

1 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 
LOGBNSPORT   4  ENE 
M I NOEN 

PLAIN  DEAL  INC 

SHREVEPORT  WSO  BP  R 

77  .5 
BO. 6 
78-9 
76  -4 
79.0 

60  .8 
60. 3 
60  •  1 
60.0 
62.9 

69 
70 
69 
68 
71 

2 
5 

s 

2 
0 

-  6.7 

-  7.7 
-6.4 

89 
91 
9  0 
86 
90 

2  1 

2. 
2  1  + 
21. 

1 

46 
44 
48 
47 

SO 

30 
30 
30 
30 
30 

32 
21 
29 
40 
1  4 

0 

j 

3 
0 
! 

0 
0 
0 
0 

c 

0 

0 

0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

o 

1 1 

8  . 

9  . 
12 

6. 

1  0 
87 

Hfi 

0  3 
64 

5.23 
6-67 
8.66 
3.57 

2  .75 

3  .06 
2  .65 
3.32 
2.04 

1 
1 
1 
1 

8 

.  0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 
10 
9 

b 

5 
6 
6 
5 

5 

4 

4 

5 
3 

WESTOALE   3  SH 

80.3 

60  .6 

70 

5 

92 

2 

" 

30 

28 

3 

0 

0 

0 

6. 

02 

1  .58 

9 

.0 

0 

7 

7 

2 

DIVISION 

69 

8 

-  6-3 

9 

■  9 

5-61 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
FARMERV ILLE 
HOMER  EXP  STATION 

79  •  7 
78.6 
79.6 
79  .9 
78  .0 

61-3 
61  .2 
59.8 
61.3 
60  .0 

70 
69 
69 
70 
69 

s 

7 
E 
0 

-6.3 

9  1 
89 
90 
90 
89 

20 

2 
20* 
21* 

46 
47 
44 
48 
45 

30 
30 
30 
30* 
3  0 

2  1 
2S 
30 
1  3 

3  3 

1 

0 
1 

2 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
7 
6 
13 

35 
40 
20 
35 

9  5 

4.28 
3.19 

3.28 
1  .43 
2.61 
1  .75 
4.30 

8 
26 

9 
25 

1 

■  0 
.0 
.0 
.  0 
.0 

0 

0 
0 
0 

10 
l  : 

9 

1  2 

1 

6 
4 

8 

2 
3 
2 

4 

MONROE  FAB  BP 
MONROE  CITY 
RUSTON-LA  TECH  UNIV 
WINNFIELO  2  H 

78  .3 
80.6 
78.0 
80  .7 

61  .4 
62.4 
61-1 
60.4 

69 
71 
69 
70 

9 
5 
6 
6 

-  6  -0 

-6.1 

-  6.1 

89 
90 
89 
91 

28. 
1 

21. 
20 

47 
.1  3 
48 
42 

30 
30. 
30. 
30 

21 
12 
20 
19 

0 
1 

0 
S 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

u 

0 
0 

4 

6 
8 
8 

SO 

4  9 

80 
2  4 

I  .69 

5-10 
4  .25 

1  .66 
2.23 
2.41 
2.15 

25 
2  5 
9 
1 

.0 
.0 

0 
.0 

0 
0 
0 
0 

V 

8 
12 
7 

3 
4 
6 
9 

2 
4 
4 

DIVISION 

70 

1 

-  S  .8 

7 

o: 

4  .40 

.0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STB 

TBLLULBH 

80. 3M 

79  ■  3 
80.6 
79.3 

61  -5M 

62  .8 
62.8 
60-2 

70 

7  l 
71 
69 

9M 

1 
7 
8 

-  5-8 

-  5-8 

-  4.4 

-  S  .  1 

90 

90 
91 
90 

1 

2  1 
21 
21* 

47 

50 
45 
44 

30. 

30« 

30 

30 

1  2 
12 

14 
28 

1 

1 
: 
,i 

0 

0 
0 

o 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

o 

7 

6 
4 
4 

6  3 

45 
13 
56 

3.36 

1  .52 

2  .00 

2-42 

3.35 
1  .84 
1  .72 

2  5 

26 
26 
26 

.0 

■  0 

■  0 

0 

0 
0 
0 

10 
8 
9 

4 

3 
2 

1 
1 
1 

W I NNS80R0 

80.2 

61  .3 

70 

6 

-  5.6 

9' 

21. 

44 

30 

22 

3 

0 

0 

0 

5 

4  J 

2.47 

1  .41 

26 

.0 

0 

10 

5 

2 

DIVISION 

70 

g 

-  5-2 

6 

E  4 

2.76 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 

LEESVILLE 

MANY 

79  .8 

81  .5 

82  •  4M 
82. S 
81  .0 

60.2 
59.9 
60  .  9M 
63-1 
60-9 

70 
70 
71 
72 
71 

0 
7 

?M 
H 

0 

-  3-6 

92 
91 
92 
93 
92 

2 
2 
1 
2 
3 

4  2 
43 
48 
45 
42 

30 
30 
30 
30 
30 

33 
25 
1  1 
10 
27 

2 
5 
3 
5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 

s 

78 

47 

09 

.87 

2.25 
1  .90 
2.42 

2.30 

9 
8 
9 
9 

■  0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1  1 
6 

7 
9 

5 
4 

3 
2 

4 

2 

1 

2 

NATCHITOCHES 

83-0 

63.5 

73 

3 

-   4  .2 

94 

1 

48 

30 

3 

6 

0 

0 

0 

5 

21 

1  .31 

2.34 

8 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

7  1 

6 

-  5-0 

6 

:  4 

2  -SO 

•  0 

■       ■  ■ 

CENTRAL  05 

BLEXBNDR  IB 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

GRANO  COTEAU 

62  .6 
81.5 
81  .9 
82.9 
84  .  1M 

64  .2 
6  3.8 
63.2 
63.8 
65.  OM 

73 
72 
72 
73 
74 

4 

7 
6 
4 

6M 

-  2-8 

-  3.4 

91 
9  1 
92 
93 
93 

29* 
28* 
21* 

3 

2 

51 
49 
47 
47 

51 

30 
30 
30 
30 
30 

1 
1 

10 
5 
0 

6 
4 

5 
6 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
D 
0 

0 
0 
0 
0 

o 

4 

2 
6 
4 

5 

OS 
79 
9  4 
62 
fll 

-  .59 

.61 
1  .42 

1.18 
1  .59 

1  .47 
1.10 

2  .62 

8 
8 
1 

10 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 
8 
7 

8 

3 
1 

5 
4 
4 

1 
1 

4 

1 

2 

HINESTON  4  NNE 

JONESVILLE  LOCKS 

MAMOU  4  S 

MELV  ILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

82.6 
81  .9M 
85  ■  2 
84  .7 
84-3 

61  .9 
62. 7M 
66  .0 
64.8 
66.1 

72 
72 
75 
74 
75 

.3 
3M 
•  6 
.8 
.2 

-  2.2 

94 

92 

93 
9  1 

2 
1 

I 

22* 

46 

50 

48 

5  1 

30 
30 

30 
30 

12 
6 

2 
1 

6 
4 
1  1 
4 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
4 

s 

3 

96 
22 
89 
4? 

86 

1  .57 

1  .54 
.75 
3.85 
2.10 
1.18 

8 
26 
8 
8 
8 

.0 

■  0 

■  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

s 

B 
3 

? 

7 

4 
4 

. 

4 
' 

3 
0 
I 
1 
1 

OLD  RIVER  LOCK 
OL LA  3  SSH 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

83-3 
80.4 
83. 3M 

64.3 
61-1 
64  .6M 

73 
70 
74 

8 
8 

.OM 

93 
90 
92 

2 
29* 
3. 

4  ' 
44 
48 

30 
30 
30 

3 
21 
3 

J 

4 

5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

9 
3 

38 
25 
03 

.74 

1  .34 
3.09 
1  .36 

3 
1  4 

9 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

3 

4 

2 
4 

1 

DIVISION 

7  3 

-S 

-   3  .5 

4 

.96 

I  .00 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

BOGBLUSA 

CLINTON 

COVINGTON   4  NNW 

86.4 
85.0 
85.7 
84  .2M 
85. 7 

6S.2 
66  .5 
64. S 
65-0 
6S.8 

75 
75 
7S 
74 
75 

.8 

.6 

.1 

.6M 

.8 

-  1.4 

-  1  .7 

-  2.4 

-  1  .6 

-  1  .4 

93 
92 
95 
92 
92 

22* 

2 
1  1 

2 
21. 

49 
51 
SI 
48 
49 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
0 
0 

1 

0 

1  0 

8 
10 

s 

E 

0 
0 
0 

J 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

[1 

2 
. 
7 
1 
3 

70 
.19 
.64 

7  0 
54 

-  1  .60 
2.85 

-  .43 

-  2.24 

1  .82 
.95 
3.53 
1.14 
2. OS 

8 
25 

8 
26 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
4 

s 
J 

2 
2 

4 

3 

3 

1 

0 
2 
2 
1 

FRANKL INTON   3  SH 

GREENSBURG 

HAMMOND  3  NW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

SL IOELL 

83  .4 
8S.3 
85.3 

84  .9 
85-3 

61  .6 
62-7 
65.4 
64.6 
65.9 

72 
74 
75 
74 
75 

.5 
-0 
.4 
.6 
.6 

-  2.1 

91 
93 
92 
93 
91 

21. 

2 
22. 
22 
22. 

45 
51 
49 
49 

SO 

30 

30. 

30 

30 

30 

4 

0 
0 
0 
0 

5 
9 
5 
E 
9 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1] 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

5 
S 
4 

5 

.59 
.85 

.os 

.87 
.51 

.  4  1 

2.02 
2.00 
1  .82 
1  .77 
3  .24 

7 
9 
26 
26 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
9 
4 

7 

3 
3 
4 
4 

3 

2 
2 
2 
3 
2 

DIV ISION 

74 

.9 

-  2.2 

4 

.56 

-      .  IS 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

SEPTEMBER  1974 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  OF  OAYS 

SNOW 

SLEET 

NO 

OF 

ohys 

CTOT  mil 
3 ' H 1 [UN 

MAX  . 

MIN. 

a 

K 

° 

I 

Q 

^  z 

£  § 

r 

Ul 

± 

; 

°  1 

n 

1 

1 

£ 

1  £ 

5 

£ 

.  -• 

.  3 

,  ft 

2 

1  s 

S 

2 

Ul 

a 

g 

5 

'* 

1 

o  £ 

= 

° 

° 

° 

nS 

;' 

-  £ 

a  Is 

" 

S  £ 

° 

- 

1  o 

a 

- 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

84 

.6 

65 

.2 

74 

9 

92 

3* 

52 

30 

0 

'J 

0 

1) 

0 

5 

77 

1.31 

3  .60 

8 

.0 

0 

6 

2 

2 

OE  OUINCr  4  N 

8S 

.  1 

64 

.4 

74 

8 

93 

2 

51 

30* 

3 

1  ! 

0 

0 

0 

3 

ft  H 

.96 

2.23 

9 

.0 

0 

6 

1 

1 

OE  R I  DOER 

83 

.6 

62 

.6 

73 

1 

91 

29* 

46 

30 

6 

6 

ft 

0 

0 

4 

20 

2.31 

9 

•  0 

0 

6 

3 

1 

EL  I 2ABE  TH 

H  j 

.8 

63 

.3 

73 

6 

-  3-7 

94 

2« 

1ft 

30 

3 

7 

0 

0 

0 

4 

29 

•  10 

2  .26 

9 

.0 

0 

s 

2 

2 

HACKBERRY  8  SSW 

83 

.7M 

69 

.8M 

76 

HM 

-  1.4 

90 

3* 

58 

23 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

6E 

-  3.09 

■  92 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

JENN [NCS 

85 

.6 

68 

.  1 

76 

9 

-   1  .6 

93 

1  3 

52 

30 

0 

ft 

0 

0 

0 

6 

29 

1  .44 

4.13 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

84 

■  2M 

66 

.2M 

75 

2M 

-3-3 

92 

3 

51 

30 

0 

6 

0 

0 

ft 

4 

23 

.44 

2.85 

8 

•  0 

0 

4 

2 

1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

83 

.  Fj 

66 

.7 

75 

2 

-   3  -2 

90 

21* 

S3 

30 

0 

2 

0 

0 

ft 

3 

60 

-  .53 

1  .93 

8 

.0 

0 

3 

2 

2 

OBERL IN  FIRE  TOWER 

84 

.8 

65 

.5 

75 

2 

94 

3 

49 

30 

2 

1  D 

0 

0 

u 

4 

46 

3.05 

8 

.0 

0 

4 

2 

| 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

84 

■  6 

67 

.7 

If, 

2 

90 

22* 

57 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

2 

72 

2.22 

8 

•  0 

0 

3 

1 

1 

VERMILION  LOCK 

83 

.8M 

64 

•  6M 

74 

2M 

90 

3 

S3 

30 

0 

: 

0 

0 

0 

6 

34 

5-20 

9 

■  0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

75 

1 

-2.8 

4 

31 

-  .50 

•  0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

86 

•  2 

67 

.  7 

77 

0 

-   1  .0 

93 

2  1 

54 

30 

0 

Ei 

0 

0 

0 

3 

68 

-   1  .57 

.98 

8 

.0 

o 

7 

4 

0 

FRANKLIN  3  NW 

85 

.6 

67 

.9 

76 

7 

-   1  .6 

92 

13* 

53 

30 

0 

1  0 

0 

0 

0 

3 

96 

-  2-32 

1  -  30 

8* 

■  0 

o 

b 

3 

2 

LAFAYETTE  FAA  AP 

85 

.  1 

67 

.9 

76 

5 

-   1  .2 

92 

2* 

53 

30 

o 

7 

0 

0 

c 

4 

ft  3 

.04 

2.46 

B 

-  0 

0 

ft 

4 

] 

MORGAN  CITY 

86 

.  1 

69 

.8 

78 

0 

-  1.1 

92 

2  I 

60 

30 

o 

6 

0 

0 

0 

3 

94 

-  3-09 

2.30 

g 

.  0 

0 

5 

2 

NEW   IBERIA  5  NW 

85 

.SM 

67 

.  1M 

76 

3M 

92 

3* 

SS 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

5 

3  1 

4.19 

8 

■  0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

76 

9 

-   1  .2 

4 

30 

-    1  .39 

.0 

SOUTHEAST  09 

800THV I LLE  WSO 

85 

.OM 

74 

.8M 

79 

IM 

90 

2* 

68 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

2.36 

7 

■  0 

o 

4 

1 

I 

OIAMOND  4  NW 

65 

■  8 

72 

.3 

79 

1 

94 

1 

62 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

6 

58 

3  -00 

7 

.0 

0 

6 

3 

3 

OONALOSONVILLE  3  E 

GAL  L I ANO 

86 

.  1 

70 

.7 

78 

4 

93 

21 

60 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

8 

1  1 

4  .65 

8 

.0 

0 

ft 

2 

2 

HOUMA 

85 

■  8 

68 

.7 

77 

3 

-   1  .0 

92 

4* 

55 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

5 

27 

-  2.39 

3-60 

8 

.0 

0 

4 

3 

1 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP  R 

84 

.5 

69 

5 

77 

0 

-   1  .2 

92 

2 

61 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

7 

58 

2.00 

2.86 

7 

•  0 

0 

5 

5 

4 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  C I  R 

85 

4 

71 

2 

78 

3 

93 

2 

61 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

6 

42 

3.52 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

PARAOIS  7  S 

es 

3 

68 

7 

77. 

5 

92 

2 

54 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

6 

67 

-  .14 

2.20 

7 

•  0 

0 

7 

4 

3 

OUARANT I NE 

85 

SM 

75 

IM 

80. 

)M 

89 

21* 

68 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

79 

.0 

0 

RESERVE 

85 

6 

67 

7 

76  . 

7 

-   1  .6 

92 

22* 

56 

30 

0 

6 

0 

0 

0 

6 

09 

.07 

2.22 

26 

.0 

0 

5 

2 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 

87 

3 

68 

4 

77  . 

9 

-  .2 

94 

2 

53 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

4 

94 

-  2  .69 

2.01 

8 

.0 

0 

6 

3 

2 

OIVISION 

78  . 

2 

.7 

6. 

61 

-  .39 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


DRY   OF  MONTH 


i  o 


1 1 


1  2 


13 


:  4 


1  6 


17 


19  20 




21  22 


2  3 


24  I  25 


2  6 


27 


28 


2  9 


NORTHWEST  0 

BODCAU  FIRE  TOWER 
COTTON  VOLLEY 

CURTIS  1  SSE 
GLOSTER  I  W 
GREENWOOD  FIRE  TOWER 

HANNA    3  S 
HOUSTON 
KEITHVILLE 
KORAN 

LOGANSPORT   4  ENE 

MANSFIELD   3  USW 
MINDEN 

PLAIN  DEAL  ING 
RGDESSA 

SHREvEPQRT  WSO  AP 


NORTH  CENTRAL  0; 

ANTIQLH   FIRE  TOWER 
BIENw'LLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 

F ARMER v ILLE 
HATNESVILLE   2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 


MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
flUSTQN— L  A    TECH  UNIV 
SPEARSVILLE   f IRE  TQWtR 
STERL INGTON 


NORTHEAST  0' 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GOHUM  F IRC  TQwER 
GRANO  ECORE 
HOOGES  GARDENS 

LEESvRLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE   ExP.    STA . 
SLAGLE 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAvER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  F IRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  CQTEAU 
HINESTQN  4  NNE 
JQNESVILLE  LOCKS 

MAMOU    4  S 

MARKSV i l  le 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESE 

OLD  RIvER  LOCK 

QLLA  3  SSW 

OPELOUSAS 
SIMMESPQRT 
VIOAL IA  NO  2 
WOOOWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWO 
AMITE 

BATON   ROUGE   WSO  AP 
BOGAL  USA 
CL INTON 

CL  INTON  5  SE 

COVINGTON    4  NNW 
FRANKL INTON   3  SW 
GREENSBURG 
GREENUELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NW 

KENTWOOD 

LSl>  BEN-HUR  EXP  STA 

OAK  NOL  I A 

PEARL    RIvER  LOCK   NO  1 

PINE  GRuvE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TQWER 
SL I DELL 

SPRINGvlLLE   FIRE  TOWER 


1  .94 

2.  20 
.20  2.26 
.08  2.22 


2.  89 
.39  2.00 
89   I  20 


3.28  .49 


I  .63 
2.25 
1.90    J. 30 
.03  2 . ID 


2.55  .10 


03  2.62  .67 


.46  3.00 
.50     .93  1.02 


SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOHINQ  S'hMON  InGE* 

5 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5  6 


9     10  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SOUTHWEST  0? 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
OE  QUINCY  4  M 
OE  BIDDER 
EL IZABETH 

HACKBERRY  8  SSW 
JENNINGS 

KAPLAN  6  S 
KINDER  3  W 
LAKE  ARTHUR    10  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LONGv  ILLE 
MERMENTAU 

MITT IE  2  SE 
OAKOALE 

OBERL IN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  wl  REFUGE 
SUGARTQWN 
SULPHUR 

VERMIL ION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BAYOU    SORREL  LOCK 
CARVILLE   2  SW 
FCAHKL  IN    3  tiU 
JEANERE TTE   ExP  STA 


SOUTHEAST 
BOOThvillE  WSO 

DIAMOND    4  NW 
DONAL  DSONv I L  L  E 
GALLIANO 
HOUMA 


NEW  OR 
NEW  ORi 
NEW  OR 
NEW  ORi 
NEW  OR 

NEW  OR 

NEW  ORi 
NEW  ORI 
NEW  ORi 
NEW 


EANS  NF   WSO  CI 

CANS  MOI    WSO  AP 

EANS  AUO  WSO  CI 

EANS  ALGIERS 

EANS  CITRUS 

EANS  DUBL IN 

EANS  JEFFERSON 

EANS  JOURDAN 

EANS  LONDON 

EANS  ft  TA  IR IE 


paradis  7  s 
quarantine 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
SChRIEvER 


.20     -40  .20 


.09  .01 


3.52 

a  Be 

3  .52 
3.56 


]  36 
3.61 
3  .  40 
3.24 


5EE  REFERENCE  NOTES  FOlLOatNQ  STATION  INOEK 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

SEPTEMBER  1974 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

a: 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  4 

IS 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

2  5 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLET 

MAX 

83 

87 

85 

69 

7  1 

74 

76 

8  0 

73 

h  4 

87 

87 

80 

73 

72 

80 

86 

75 

77 

8 

M  :  N 

70 

71 

62 

SO 

50 

54 

56 

66 

69 

70 

70 

70 

7  0 

6. 

62 

65 

6' 

6  7 

63 

63 

64 

56 

49 

49 

66 

56 

60 

63 

49 

4b 

60 

8 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

9  1 

91 

75 

73 

76 

80 

8  3 

72 

83 

9  9 

89 

82 

77 

75 

81 

87 

85 

-4 

64 

62 

61 

80 

6 

m  ;  N 

67 

69 

58 

48 

49 

SO 

6  | 

66 

68 

6  9 

7  1 

68 

68 

62 

61 

65 

69 

65 

6  1 

62 

65 

6  7 

49 

52 

54 

58 

58 

66 

47 

4  4 

60 

3 

H INOEN 

MAX 

B4 

89 

87 

69 

72 

75 

77 

80 

73 

86 

90 

10 

BO 

74 

71 

8i 

85 

63 

84 

87 

90 

76 

76 

69 

74 

60 

64 

8'. 

86 

76 

76 

9 

MIN 

68 

69 

60 

51 

51 

55 

5  6 

66 

66 

69 

70 

69 

68 

61 

61 

61 

66 

65 

G3 

63 

61 

5? 

50 

50 

5  6 

56 

60 

9.' 

50 

48 

60 

1 

PLAIN  OEALING 

MAX 

81 

85 

83 

69 

70 

74 

76 

BO 

72 

83 

85 

6  6 

80 

74 

71 

79 

80 

70 

8  6 

82 

66 

74 

73 

66 

70 

60 

63 

82 

84 

76 

M  1  N 

69 

69 

58 

51 

52 

54 

55 

64 

67 

70 

'  1 

6  9 

68 

61 

6  1 

65 

65 

65 

62 

62 

65 

55 

49 

49 

53 

5-, 

59 

61 

48 

47 

60 

0 

SHREVEPORT  WSO  AP 

n»< 

90 

89 

71 

74 

76 

78 

83 

73 

61 

86 

88 

80 

74 

71 

81 

83 

77 

84 

86 

89 

77 

77 

70 

77 

62 

65 

8! 

MM 

76 

81 

79 

n 

m  i  ., 

70 

68 

57 

54 

S  6 

66 

66 

69 

70 

71 

72 

7  0 

71 

64 

66 

E  ' 

6  9 

66 

65 

66 

6  4 

'  9 

5  6 

58 

57 

61 

63 

60 

51 

50 

62 

! 

HESTOALE  3  5W 

MAX 

68 

92 

88 

66 

72 

77 

80 

89 

74 

82 

99 

30 

9  t 

77 

7  j 

84 

86 

85 

87 

9  0 

76 

77 

72 

78 

64 

82 

99 

76 

80 

3 

n :  N 

67 

71 

63 

50 

52 

54 

6  6 

65 

68 

68 

68 

68 

64 

64 

65 

66 

6  6 

62 

62 

6£ 

5  7 

50 

50 

55 

56 

60 

48 

44 

60 

6 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

88 

88 

/:) 

74 

75 

80 

8 1 

75 

85 

68 

89 

9;  4 

75 

72 

9  3 

84 

Bl 

9  4 

87 

76 

76 

70 

76 

64 

63 

79 

9  9 

87 

80 

79 

7 

MIN 

68 

69 

55 

49 

54 

54 

6  5 

[  e 

1 

70 

70 

70 

70 

62 

f  4 

65 

67 

66 

62 

64 

64 

56 

48 

54 

57 

58 

62 

62 

50 

46 

61 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MH> 

86 

9  9 

"9 

65 

7  3 

75 

74 

75 

B5 

M  | 

M ; 

75 

69 

9  □ 

83 

82 

82 

gc 

5  ^ 

78 

75 

70 

7  i 

6  i 

64 

7  7 

89 

75 

78 

6 

M  |  N 

69 

62 

52 

53 

65 

61 

66 

E  h 

6  9 

72 

6  9 

7'; 

62 

62 

63 

64 

66 

61 

6 

6  4 

57 

49 

51 

56 

69 

62 

63 

53 

47 

61 

2 

CHATHAM 

ML. 

88 

90 

69 

65 

75 

78 

74 

80 

1  4 

83 

89 

9  9 

83 

76 

73 

84 

86 

84 

86 

6  ' 

9  9 

78 

7  3 

73 

75 

64 

65 

78 

9  6 

76 

79 

6 

m  ;  N 

68 

E  B 

64 

49 

50 

64 

60 

64 

6  8 

70 

6  5 

70 

62 

61 

61 

65 

60 

66 

62 

64 

52 

47 

48 

54 

66 

61 

62 

52 

44 

59 

6 

f ARMERVILLE 

mbx 

90 

89 

76 

73 

75 

7  i 

62 

76 

8  j 

9  5 

88 

6  ! 

8  9 

74 

8 1 

83 

8 1 

82 

85 

90 

89 

75 

6,9 

72 

70 

6  7 

75 

8  8 

79 

81 

79 

9 

MIN 

68 

72 

58 

51 

54 

58 

64 

68 

71 

68 

71 

69 

60 

61 

60 

63 

66 

I  4 

61 

63 

69 

56 

48 

55 

57 

59 

61 

63 

52 

48 

61 

3 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

B! 

88 

85 

68 

70 

75 

76 

60 

7  3 

BE 

63 

-  8 

rg 

75 

70 

8 1 

h  ; 

9  1 

83 

86 

9  9 

7  7 

75 

68 

7  j 

59 

6  4 

78 

86 

75 

78 

0 

n :  n 

67 

70 

58 

5  ) 

52 

55 

'  9 

65 

67 

68 

70 

6  6 

69 

60 

59 

S  3 

65 

64 

51 

62 

68 

6  5 

46 

51 

54 

55 

59 

61 

48 

45 

60 

0 

MONROE  FAB  AP 

nnx 

87 

88 

71 

73 

74 

75 

78 

76 

82 

86 

87 

82 

79 

70 

81 

84 

7  5 

82 

86 

89 

81 

76 

7  0 

72 

63 

65 

75 

89 

74 

80 

78 

3 

MIN 

,  9 

71 

55 

51 

53 

58 

66 

69 

72 

69 

70 

68 

65 

63 

63 

60 

66 

64 

62 

64 

64 

56 

50 

56 

59 

61 

62 

6  7 

47 

61 

4 

MONROE  CITT 

MBX 

90 

89 

81 

73 

76 

76 

79 

78 

82 

8 

69 

83 

84 

75 

80 

82 

82 

86 

9  1 

B8 

76 

76 

72 

71 

64 

75 

9'l 

85 

79 

80 

6 

MIN 

68 

71 

58 

52 

49 

58 

65 

67 

72 

69 

72 

69 

70 

68 

62 

63 

67 

65 

62 

65 

70 

6  6 

49 

56 

57 

59 

61 

65 

54 

49 

62 

4 

RU5TON-LA   TECH  UN  1 V 

MAX 

68 

86 

85 

72 

74 

75 

81 

74 

84 

88 

89 

81 

73 

70 

72 

82 

72 

82 

81 

85 

89 

78 

75 

69 

73 

62 

63 

75 

87 

74 

78 

0 

MIN 

68 

59 

51 

'.  3 

56 

64 

65 

67 

69 

E  ! 

69 

70 

61 

61 

64 

5 

65 

62 

63 

65 

70 

56 

48 

55 

57 

57 

61 

6  6 

51 

48 

61 

1 

H 1 NNF  I E  L  0   2  W 

MBX 

9 1 ) 

90 

7  i 

73 

76 

77 

79 

75 

85 

69 

90 

83 

79 

74 

8 1 

85 

6  6 

85 

98 

9 1 

8  1 

,'9 

72 

78 

74 

65 

79 

9  5 

79 

79 

80 

7 

... 

MIN 

66 

66 

58 

47 

48 

S3 

63 

66 

70 

67 

68 

68 

70 

62 

63 

6! 

67 

65 

E  0 

61 

65 

57 

49 

51 

58 

59 

61 

63 

58 

42 

60 

4 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

76 

76 

78 

80 

78 

83 

68 

89 

83 

79 

75 

82 

85 

82 

66 

69 

83 

7  6 

74 

72 

7  ! 

65 

73 

88 

76 

80 

80 

3 

MIN 

7! 

50 

52 

58 

65 

68 

71 

68 

73 

70 

69 

61 

60 

62 

6  3 

60 

64 

69 

56 

47 

55 

57 

60 

62 

63 

5  i 

47 

61 

5 

EPPS  6  w 

MBX 
M  I  N 

LAKE  PROVIDENCE 

MBX 

80 

89 

86 

65 

7  6 

77 

77 

79 

9  .1 

-.6 

89 

88 

84 

80 

70 

82 

84 

78 

83 

86 

90 

82 

77 

72 

74 

63 

67 

72 

88 

75 

79 

3 

M  1  N 

69 

70 

62 

55 

56 

55 

67 

68 

72 

71 

72 

70 

73 

62 

61 

6  3 

6  7 

63 

64 

63 

69 

60 

5  0 

55 

58 

6  1 

6  5 

62 

54 

50 

62 

9 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

87 

88 

89 

67 

73 

78 

77 

73 

80 

87 

89 

89 

36 

83 

70 

83 

BE 

85 

6  3 

87 

91 

64 

77 

^4 

81 

65 

58 

76 

89 

74 

80 

6 

MIN 

69 

69 

67 

6  3 

53 

53 

67 

68 

70 

69 

72 

71 

72 

65 

6  5 

85 

66 

65 

61 

63 

67 

61 

52 

53 

59 

62 

63 

63 

55 

45 

62 

8 

TBLLULAH 

MAX 

86 

90 

89 

64 

73 

76 

75 

76 

81 

78 

90 

90 

81 

82 

70 

61 

84 

81 

81 

86 

90 

BO 

77 

73 

76 

6  5 

67 

75 

89 

73 

79 

3 

MIN 

68 

68 

62 

50 

51 

54 

65 

65 

67 

68 

68 

69 

71 

62 

61 

62 

65 

63 

59 

61 

65 

59 

47 

49 

55 

58 

60 

58 

51 

44 

60 

2 

W 1 NNSBORO 

MBX 

76 

84 

88 

86 

85 

83 

70 

8  1 

85 

84 

82 

87 

91 

6  6 

86 

72 

79 

64 

67 

75 

90 

74 

80 

2 

MIN 

68 

70 

67 

51 

51 

55 

64 

67 

68 

7  0 

72 

69 

72 

63 

62 

63 

63 

64 

60 

62 

65 

58 

49 

49 

56 

60 

61 

63 

53 

44 

61 

3 

WEST  CENTRAL 

04 

ASHLBNO  2  S 

MBX 

90 

92 

88 

88 

89 

89 

8  1 

7  4 

70 

82 

65 

63 

85 

87 

68 

87 

75 

68 

76 

66 

65 

78 

88 

74 

79 

6 

MIN 

70 

71 

62 

48 

50 

54 

60 

63 

65 

70 

70 

67 

69 

62 

62 

62 

67 

65 

62 

62 

66 

5  ' 

46 

51 

58 

57 

57 

61 

49 

42 

60 

2 

CONVERSE 

MAX 

90 

9 1 

90 

66 

89 

83 

6 1 

7  | 

83 

85 

89 

85 

68 

90 

88 

76 

74 

80 

65 

65 

83 

90 

78 

81 

5 

MIN 

67 

70 

62 

49 

49 

50 

55 

65 

66 

69 

70 

68 

7  0 

66 

64 

64 

64 

66 

62 

61 

62 

6  7 

50 

60 

52 

57 

60 

6  1 

47 

43 

59 

9 

GORUM  F I  RE  TOWER 

MBX 

92 

90 

7] 

'3 

75 

77 

Bl 

82 

88 

86 

85 

83 

78 

76 

86 

68 

85 

87 

88 

87 

78 

75 

83 

80 

81 

90 

83 

79 

82 

4 

MIN 

67 

67 

57 

50 

49 

55 

64 

63 

69 

69 

70 

6  8 

66 

63 

63 

66 

64 

62 

66 

64 

58 

51 

52 

59 

60 

63 

53 

48 

60 

9 

LEESV ILLE 

92 

93 

92 

69 

75 

78 

78 

82 

73 

87 

90 

88 

84 

84 

80 

81 

69 

89 

85 

89 

89 

88 

78 

74 

9' 

67 

66 

84 

92 

77 

82 

5 

MIN 

70 

69 

69 

54 

52 

54 

62 

66 

6B 

72 

72 

70 

72 

71 

66 

65 

67 

68 

64 

65 

66 

6  1 

53 

53 

56 

62 

62 

6  5 

54 

45 

63 

1 

MANY 

MBX 

68 

91 

92 

6  6 

73 

76 

82 

80 

75 

86 

89 

88 

84 

78 

72 

8  1 

85 

88 

83 

88 

88 

87 

82 

72 

80 

65 

65 

83 

90 

75 

81 

0 

MIN 

70 

69 

63 

60 

48 

50 

59 

62 

65 

71 

72 

68 

71 

67 

65 

6  3 

65 

67 

62 

64 

65 

60 

50 

52 

66 

59 

60 

6  4 

50 

42 

60 

9 

NHTCHI TOCHES 

MAX 

9  4 

93 

75 

76 

90 

90 

84 

60 

76 

80 

66 

8  8 

66 

87 

90 

89 

78 

77 

80 

78 

67 

64 

9^ 

64 

80 

83 

0 

MIN 

70 

61 

6  3 

54 

57 

66 

68 

71 

71 

71 

71 

71 

65 

65 

66 

69 

67 

64 

66 

70 

6? 

53 

55 

60 

60 

62 

6  5. 

54 

CENTRAL 

05 

ALEXANDRIA 

HH» 

91 

90 

91 

76 

75 

78 

79 

7B 

77 

8  3 

89 

88 

9  6 

84 

78 

79 

85 

90 

88 

89 

89 

90 

79 

76 

9. 

71 

67 

8  . 

91 

78 

82 

6 

M  1  N 

70 

69 

69 

66 

53 

57 

61 

66 

69 

70 

71 

72 

74 

69 

67 

6  7 

69 

68 

65 

67 

69 

62 

53 

56 

6  9 

63 

63 

64 

55 

51 

64 

2 

ALEXANDRIA  WSO  BP 

MAX 

91 

91 

74 

75 

77 

78 

n 

78 

83 

89 

90 

86 

9  | 

75 

79 

85 

88 

85 

88 

89 

86 

8 

75 

82 

7  0 

67 

80 

9 

76 

60 

81 

5 

H  1  N 

70 

68 

57 

55 

54 

60 

6  6 

69 

71 

70 

71 

70 

67 

67 

6  7 

69 

67 

6  3 

65 

65 

6  6 

54 

5B 

6  4 

63 

63 

66 

52 

49 

63 

8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  iNOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


crflT  i  fin 
b 1 H 1  1  UN 

DHY  OF  MONTH 

o 
s 
tc 

 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

cr 

BELAH  F IRE  TOWER 

n.i< 

— ^ 

- 

B2 

88 

89 

6  6 

84 

74 

80 

89 

89 

83 

89 

92 

84 

78 

76 

83 

65 

67 

79 

91 

76 

81  -9 

M  1  N 

66 

Is 

68 

6  3 

51 

59 

63 

68 

6B 

69 

71 

70 

74 

65 

65 

65 

68 

66 

6  3 

66 

68 

61 

51 

56 

63 

61 

62 

64 

55 

47 

63  .2 

BUNK  I E 

MAX 

84 

89 

89 

87 

87 

78 

77 

89 

9 1 

86 

88 

90 

88 

79 

75 

85 

77 

70 

61 

91 

76 

82  -  9 

M  ',  N 

70 

68 

6  9 

55 

52 

53 

63 

67 

69 

71 

72 

73 

74 

71 

68 

66 

6  9 

68 

65 

67 

68 

63 

52 

53 

57 

63 

63 

63 

66 

47 

63-8 

GRAND  COTEAU 

MAX 

76 

85 

88 

8  9 

69 

83 

85 

88 

90 

66 

68 

90 

89 

82 

76 

86 

75 

84 

90 

80 

79 

84  . 1 

n  I  n 

70 

69 

65 

56 

55 

6  1 

67 

64 

7  1 

71 

74 

69 

71 

69 

68 

69 

70 

66 

66 

69 

64 

54 

57 

65 

62 

68 

59 

51 

65  .0 

H I NES TON   4  NNE 

nox 

78 

74 

84 

67 

6  ° 

8  6 

67 

80 

78 

88 

90 

86 

89 

90 

89 

79 

74 

B3 

70 

66 

82 

92 

78 

82  . 6 

fl  [  u 

69 

67 

68 

53 

60 

60 

60 

66 

68 

70 

71 

71 

7  0 

70 

66 

65 

65 

67 

62 

62 

63 

60 

52 

51 

53 

62 

62 

62 

S3 

46 

61  .9 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

78 

80 

84 

68 

88 

8  4 

84 

77 

82 

84 

87 

84 

87 

90 

96 

78 

75 

82 

69 

68 

78 

91 

76 

81  -9 

M  1  N 

eg 

69 

68 

54 

53 

55 

60 

64 

7  0 

73 

70 

72 

69 

65 

66 

67 

66 

64 

64 

67 

63 

52 

53 

51 

62 

62 

63 

56 

50 

62  .7 

mamou  4  s 

MAX 

75 

79 

78 

79 

85 

89 

68 

69 

9 ; 

84 

8 1 

9 1 

92 

90 

90 

90 

91 

90 

78 

85 

84 

73 

63 

90 

69 

80 

85  ■  2 

M  !  N 

7  ! 

'  l 

6  6 

56 

55 

6  0 

72 

72 

72 

73 

75 

75 

74 

72 

68 

67 

70 

69 

6  0 

67 

68 

64 

54 

57 

68 

64 

61 

70 

58 

48 

66  .0 

MELVILLE 

MAX 

93 

92 

75 

77 

64 

60 

7  o 

85 

89 

69 

88 

89 

83 

83 

88 

69 

87 

9  i 

89 

90 

85 

78 

6S 

85 

83 

72 

80 

92 

76 

84  .7 

M  1  N 

70 

70 

E  4 

56 

55 

64 

67 

64 

69 

70 

70 

71 

74 

70 

68 

66 

69 

70 

64 

66 

66 

64 

54 

57 

67 

64 

6! 

67 

68 

48 

64  .8 

NEW  ROODS  5  ESE 

MAX 

90 

91 

90 

77 

76 

79 

8  ! 

75 

81 

88 

68 

69 

87 

88 

80 

84 

8  7 

88 

88 

88 

90 

91 

82 

79 

85 

83 

76 

82 

90 

77 

84.3 

M  I  N 

72 

72 

71 

57 

57 

59 

67 

69 

73 

73 

73 

73 

70 

72 

70 

69 

69 

69 

66 

68 

68 

66 

55 

56 

62 

65 

65 

67 

59 

SI 

66  .  1 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

89 

93 

91 

76 

74 

78 

8 ; 

75 

82 

86 

B9 

88 

84 

6. 

78 

82 

88 

89 

85 

89 

90 

89 

78 

78 

86 

80 

72 

80 

90 

76 

83.3 

MIN 

71 

77 

6  9 

57 

55 

55 

65 

67 

70 

70 

72 

75 

74 

73 

68 

67 

67 

68 

67 

65 

65 

64 

55 

54 

58 

60 

62 

60 

58 

47 

64  .3 

OLLfl  3  SSW 

MAX 

90 

89 

9:1 

70 

73 

76 

76 

74 

78 

83 

89 

90 

85 

80 

71 

81 

84 

65 

83 

86 

89 

79 

77 

74 

88 

64 

65 

78 

90 

76 

80.4 

MIN 

6  } 

67 

f  8 

s; 

60 

55 

60 

62 

67 

67 

71 

68 

73 

65 

63 

63 

67 

65 

60 

62 

65 

61 

50 

50 

55 

60 

61 

63 

52 

44 

61.1 

WOOOWORTH  STATE  FOREST 

MAX 

90 

o  2 

92 

7  3 

79 

78 

78 

73 

79 

66 

69 

86 

87 

66 

78 

88 

90 

87 

88 

86 

6  1 

73 

64 

72 

81 

91 

78 

83.  3 

■          ■  ■ 

MIN 

to 

68 

69 

55 

63 

63 

63 

6  7 

66 

70 

72 

74 

75 

66 

66 

69 

67 

64 

66 

65 

53 

56 

65 

62 

64 

56 

48 

64  .6 

EAST  CENTRAL  06 

Ani  te 

MA ' 

92 

93 

93 

79 

78 

83 

79 

83 

8 1 

69 

89 

87 

90 

90 

86 

88 

90 

90 

89 

90 

93 

93 

83 

82 

86 

8 1 

79 

84 

69 

81 

86  -4 

MIN 

.'I 

7  0 

6  7 

58 

66 

55 

66 

66 

71 

71 

71 

74 

73 

71 

70 

66 

68 

66 

63 

65 

70 

66 

55 

59 

63 

65 

65 

65 

60 

49 

65  .2 

BATON  ROUGE  WSO  OP 

M  R  « 

9 1 

92 

7  7 

7  7 

H  ; 

82 

72 

83 

88 

89 

90 

90 

86 

66 

88 

90 

88 

68 

90 

90 

82 

80 

87 

82 

81 

82 

89 

79 

80 

85  -0 

MIN 

71 

72 

6/ 

59 

57 

66 

6B 

70 

7; 

7  0 

70 

74 

73 

72 

71 

69 

70 

69 

6  5 

67 

70 

62 

56 

60 

69 

67 

66 

68 

56 

51 

66  .5 

BOGAL USA 

1ft' 

93 

9 1 

9  3 

8 

7  6 

83 

77 

75 

66 

87 

95 

89 

90 

92 

87 

84 

89 

90 

86 

90 

92 

92 

8 1 

80 

85 

79 

79 

84 

87 

78 

85  -7 

H  1  N 

59. 

71 

6  7 

59 

56 

59 

66 

65 

s 

69 

70 

71 

71 

70 

69 

6  7 

66 

67 

62 

63 

65 

68 

54 

54 

58 

64 

64 

65 

61 

51 

64  .5 

CL INTON 

MAX 

91 

92 

78 

76 

80 

79 

76 

80 

88 

90 

88 

88 

89 

8 1 

80 

88 

88 

87 

8B 

90 

90 

85 

78 

84 

80 

78 

82 

89 

79 

84  .2 

r  :  N 

69 

70 

68 

55 

61 

6  6 

67 

6  8 

72 

70 

67 

72 

73 

70 

69 

67 

68 

67 

62 

64 

67 

64 

53 

58 

69 

60 

66 

64 

58 

48 

65-0 

COVINGTON   4  NNW 

MAX 

9  1 

92 

8  ■ 

78 

85 

80 

76 

84 

86 

88 

89 

60 

91 

88 

86 

86 

89 

68 

69 

90 

92 

90 

80 

83 

84 

77 

83 

88 

65 

80 

85  -7 

M  :  r, 

71 

71 

5  9 

66 

6.9 

69 

61 

'.''0 

6  .. 

70 

75 

73 

69 

70 

66 

66 

68 

60 

64 

69 

68 

55 

60 

67 

66 

68 

63 

62 

49 

65  .8 

FRANKLINTON   3  5W 

MAX 

91 

6.8 

7  6 

75 

8 \ 

7  6 

72 

85 

84 

87 

85 

85 

88 

87 

86 

90 

90 

88 

89 

9 1 

91 

81 

77 

84 

77 

78 

84 

64 

75 

78 

83  . 4 

MIN 

65 

OS 

6  9 

54 

50 

65 

62 

6 ; 

68 

67 

67 

70 

68 

66 

68 

63 

62 

63 

09 

61 

64 

61 

51 

55 

61 

61 

61 

60 

59 

45 

61  .6 

GREENSBURG 

MR  * 

91 

93 

9. 

77 

76 

82 

1  9 

78 

7  5 

87 

88 

90 

89 

92 

91 

90 

89 

89 

86 

90 

91 

88 

86 

78 

86 

79 

77 

79 

87 

83 

85-3 

M  1  N 

70 

0  9 

6  6 

56 

55 

56 

65 

64 

66 

69 

69 

72 

71 

66 

67 

66 

62 

67 

63 

64 

66 

61 

54 

53 

59 

64 

64 

53 

5! 

51 

62  .7 

HAMMOND    3  NW 

MAX 

92 

91 

<. 

79 

77 

83 

78 

75 

82 

88 

89 

88 

88 

89 

88 

65 

89 

89 

86 

89 

91 

92 

82 

80 

64 

83 

78 

64 

87 

85.3 

M  !  N 

7  0 

70 

6  7 

60 

57 

65 

66 

67 

70 

70 

69 

71 

73 

69 

70 

67 

67 

67 

62 

64 

67 

68 

55 

59 

68 

66 

66 

63 

61 

49 

65  .4 

LSU   BEN-HUR   EXP  STA 

MAX 

89 

90 

6  9 

77 

77 

82 

81 

74 

82 

86 

8  9 

88 

89 

90 

65 

86 

90 

90 

66 

69 

91 

93 

82 

80 

85 

82 

78 

83 

86 

80 

84  .9 

MIN 

6  9 

69 

68 

59 

55 

59 

64 

66 

70 

70 

89 

72 

74 

70 

69 

67 

67 

68 

64 

64 

67 

64 

54 

55 

61 

66 

64 

64 

60 

49 

64  .6 

SL I  DELL 

MAX 

90 

9  1 

9 1 : 

80 

77 

82 

78 

77 

85 

86 

88 

87 

87 

90 

90 

85 

89 

8  9 

87 

90 

90 

9 1 

6  1 

80 

82 

82 

8 1 

63 

90 

81 

65-3 

MIN 

70 

72 

69 

60 

58 

60 

65 

66 

75 

70 

72 

73 

75 

70 

69 

68 

67 

68 

6  7 

64 

67 

68 

57 

57 

62 

67 

67 

65 

64 

SO 

65-9 

SOUTHWEST  07 

CROWLET   EXP  STATION 

M  '■<  i 

90 

92 

92 

77 

75 

77 

80 

76 

75 

85 

86 

88 

89 

9  0 

84 

84 

60 

90 

88 

89 

9 1 

90 

60 

78 

86 

86 

76 

84 

91 

80 

84  .6 

MIN 

72 

70 

69 

55 

65 

57 

64 

68 

70 

72 

73 

74 

74 

72 

69 

67 

70 

70 

6  6 

67 

68 

64 

54 

55 

61 

65 

59 

62 

61 

52 

65-2 

OE   OU I NC  T    4  N 

92 

9  1 

92 

73 

75 

79 

63 

83 

74 

87 

90 

88 

86 

86 

86 

64 

90 

91 

90 

91 

92 

92 

61 

86 

79 

78 

80 

85  . 1 

r  :  m 

72 

69 

68 

55 

5  1 

55 

62 

66 

68 

69 

74 

74 

74 

72 

67 

66 

68 

69 

69 

64 

68 

64 

54 

59 

61 

64 

62 

64 

54 

51 

64.4 

OE  R I OOER 

90 

9 1 

91 

7  1 

75 

79 

8 1 

80 

75 

86 

88 

8  7 

8  6 

85 

84 

84 

89 

90 

88 

9" 

88 

79 

83.6 

MIN 

7  0 

68 

67 

54 

52 

66 

61 

67 

67 

70 

7  0 

70 

72 

71 

65 

65 

69 

67 

64 

64 

61 

60 

54 

55 

56 

61 

61 

63 

54 

46 

62  .6 

E  L  I  ZA8E  TH 

M  A I 

94 

94 

9  3 

76 

7  5 

79 

78 

79 

79 

83 

88 

89 

88 

89 

8 1 

78 

90 

90 

67 

89 

91 

78 

83.8 

MIN 

70 

68 

68 

55 

53 

57 

62 

61 

60 

71 

71 

73 

73 

72 

67 

66 

68 

68 

64 

64 

65 

62 

54 

55 

58 

63 

63 

64 

57 

48 

63.3 

HACKBERRT  8  SSW 

90 

69 

9  9 

78 

74 

77 

6 1 

85 

77 

85 

86 

86 

84 

85 

84 

61 

87 

83 

79 

83.7 

M  IN 

"3 

74 

62 

67 

65 

76 

76 

73 

78 

75 

71 

72 

75 

74 

73 

74 

76 

66 

58 

62 

66 

61 

69 

63 

60 

69  .8 

JENN I NGS 

MUX 

92 

69 

79 

78 

79 

64 

6/ 

79 

86 

87 

85 

6  9 

93 

87 

83 

87 

90 

90 

79 

85.6 

m  ;  n 

72 

1 1 

67 

58 

56 

67 

71 

71 

71 

73 

74 

74 

74 

74 

69 

69 

71 

70 

69 

69 

70 

69 

56 

62 

71 

69 

70 

74 

60 

52 

68  - 1 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

68 

B8 

B2 

75 

78 

6 1 

76 

77 

8  3 

85 

85 

88 

86 

84 

86 

80 

84  .2 

n\u 

76 

76 

■  0 

59 

55 

65 

62 

69 

72 

74 

73 

76 

73 

70 

69 

70 

72 

68 

68 

70 

66 

59 

58 

63 

6  5 

61 

61 

61 

51 

66  ■  2 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

MM  * 

89 

90 

77 

76 

'6 

62 

79 

75 

85 

87 

87 

86 

87 

85 

84 

87 

89 

89 

88 

89 

90 

81 

77 

85 

86 

73 

80 

87 

80 

80 

83  .6 

M  1  N 

7S 

72 

63 

60 

55 

61 

69 

69 

71 

73 

73 

74 

75 

72 

70 

68 

71 

71 

69 

69 

70 

64 

59 

61 

67 

62 

59 

70 

56 

53 

66  -7 

OBERL IN  F IRE  TOWER 

MAX 

92 

93 

9  4 

u 

74 

78 

80 

76 

82 

83 

88 

88 

88 

89 

83 

83 

90 

92 

90 

90 

91 

91 

80 

76 

86 

88 

70 

84 

91 

79 

84  .8 

MIN 

71 

7  0 

6  9 

56 

S3 

59 

68 

67 

67 

73 

71 

74 

74 

71 

68 

66 

69 

69 

65 

66 

67 

63 

55 

57 

69 

64 

69 

68 

57 

49 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

69 

90 

90 

82 

16 

76 

80 

76 

77 

65 

86 

85 

86 

88 

89 

87 

89 

89 

90 

89 

89 

90 

80 

79 

86 

88 

74 

83 

89 

80 

84  .6 

MIN 

77 

75 

71 

59 

58 

61 

65 

64 

71 

73 

73 

75 

76 

75 

71 

70 

72 

72 

70 

71 

73 

66 

58 

59 

62 

66 

61 

66 

63 

57 

67  .7 

VERdlL ION  LOCK 

MAX 

89 

H':i 

90 

82 

76 

/  g 

79 

78 

82 

89 

82 

86 

87 

89 

68 

88 

87 

82 

79 

86 

87 

72 

78 

84 

78 

83.6 

MIN 

74 

72 

68 

61 

66 

58 

64 

69 

74 

74 

74 

6  9 

71 

68 

66 

67 

67 

65 

65 

67 

63 

55 

54 

67 

64 

56 

62 

59 

53 

64-6 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SM 

MAX 

92 

92 

19 

79 

82 

81 

79 

81 

87 

88 

89 

88 

89 

86 

86 

89 

91 

90 

89 

91 

93 

89 

61 

85 

84 

84 

85 

88 

86 

82 

86  .2 

MIN 

73 

72 

69 

60 

58 

6  8 

6  7 

70 

70 

73 

73 

75 

75 

72 

71 

69 

70 

71 

67 

68 

71 

68 

56 

60 

72 

69 

65 

62 

62 

54 

67.7 

SEf 

REFERENCE  NOTE' 

FOLLOWING  '. 

TAT  ION 

NOEl 

B 


DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

SEPTEMBER  1974 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

0 

a: 

QL 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

S 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

1  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2  8 

29 

3  0 

31 

FRANKL I N  3  NH 

MAX 

92 

92 

83 

77 

80 

80 

80 

74 

86 

87 

87 

90 

92 

85 

95 

90 

91 

89 

90 

91 

91 

81 

79 

89 

8  9 

60 

81 

90 

80 

80 

85 

5 

MIN 

77 

72 

66 

60 

59 

70 

70 

70 

70 

72 

69 

74 

72 

74 

72 

69 

71 

7  1 

69 

08 

7! 

67 

08 

62 

72 

66 

62 

68 

62 

53 

0  1 

9 

LAFAYETTE  FAA  HP 

MAX 

92 

92 

8 1 

77 

78 

80 

74 

77 

8  b 

69 

89 

88 

9  1 

84 

85 

89 

90 

89 

89 

90 

91 

82 

80 

87 

89 

79 

84 

90 

80 

80 

85 

1 

M  |  N 

74 

73 

64 

59 

59 

66 

69 

71 

73 

74 

75 

76 

74 

73 

: 

70 

72 

72 

68 

70 

72 

0  3 

0  ? 

61 

7: 

0  7 

63 

71 

58 

53 

67 

9 

MORGAN  CI TY 

MAX 

89 

91 

91 

89 

78 

82 

79 

85 

85 

85 

89 

84 

88 

89 

K9 

85 

91 

91 

89 

91 

92 

8  0 

79 

86 

8  J 

82 

8  0 

83 

8  6 

81 

8  0 

1 

MIN 

73 

76 

73 

63 

63 

6  2 

69 

69 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

74 

71 

72 

72 

6  0 

6  1 

63 

73 

70 

68 

0  7 

67 

60 

60 

8 

NEW   IBERIA  5  NW 

MAX 

91 

92 

92 

80 

74 

7  8 

80 

80 

80 

85 

88 

89 

8  9 

89 

85 

85 

90 

91 

89 

89 

89 

91 

81 

78 

86 

84 

89 

79 

8  0 

0 

■          ■  ■ 

M  1  N 

7S 

71 

71 

60 

59 

60 

60 

70 

70 

73 

73 

74 

74 

73 

71 

7  0 

7  1 

7  1 

6  9 

70 

67 

0  8 

56 

58 

63 

63 

63 

55 

6  7 

1 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHV I LLE  HSO 

nn» 

90 

90 

88 

77 

8 1 

80 

84 

68 

88 

88 

89 

89 

86 

80 

8  ■ 

84 

87 

88 

88 

81 

77 

80 

86 

83 

e3 

87 

82 

77 

85 

0 

M  1  N 

76 

77 

71 

70 

70 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

75 

77 

77 

75 

77 

77 

75 

75 

73 

71 

7  0 

7  6 

7  0 

75 

77 

72 

08 

74 

8 

DIAMOND    4  NW 

MAX 

94 

91 

85 

82 

61 

81 

78 

83 

80 

8  9 

86 

88 

89 

86 

8  J 

9  0 

89 

86 

88 

89 

89 

85 

80 

8  0 

8  4 

85 

88 

92 

6  0 

78 

85 

8 

1  1  N 

74 

75 

75 

66 

65 

73 

69 

73 

76 

74 

76 

77 

7  7 

76 

75 

73 

12 

72 

74 

71 

7  J 

72 

67 

71 

75 

74 

73 

08 

71 

62 

72 

3 

OONAL DSONV I LLE  3  E 

MAX 

MIN 

GALLIANO 

MAX 

90 

90 

92 

82 

76 

81 

82 

75 

78 

85 

88 

90 

90 

90 

9  I 

9 

90 

90 

88 

91 

93 

91 

82 

78 

85 

86 

HO 

83 

87 

62 

86 

1 

MIN 

75 

75 

74 

66 

62 

63 

68 

69 

68 

75 

75 

76 

76 

75 

72 

74 

73 

74 

72 

72 

7S 

72 

64 

63 

00 

75 

72 

70 

70 

60 

70 

7 

HOUMA 

MAX 

90 

91 

92 

92 

83 

75 

82 

78 

78 

83 

85 

77 

89 

69 

9 ; 

90 

89 

89 

88 

86 

88 

91 

9  0 

77 

7  7 

8  7 

86 

86 

85 

91 

85 

8 

M  IN 

7  1 

72 

;  i 

64 

62 

63 

68 

62 

69 

74 

73 

77 

76 

72 

74 

70 

70 

72 

69 

69 

73 

7  3 

64 

63 

0 ; 

72 

68 

67 

66 

55 

68 

7 

NEW  ORLEANS  MOI  HSO 

AP 

MAX 

91 

92 

80 

76 

83 

80 

76 

82 

86 

89 

89 

89 

89 

88 

83 

87 

88 

86 

87 

88 

90 

80 

78 

81 

83 

80 

84 

9  1 

80 

78 

84 

5 

MIN 

71 

71 

68 

63 

63 

73 

70 

73 

75 

74 

7  1 

78 

74 

71 

7  1 

69 

66 

73 

67 

67 

69 

7  0 

62 

68 

74 

72 

67 

60 

67 

61 

69 

5 

NEW  ORLEANS  ALIO  HSO 

CI 

MBX 

91 

93 

83 

76 

82 

80 

78 

84 

87 

88 

90 

88 

90 

90 

83 

88 

89 

87 

90 

9 1 

92 

8 

79 

62 

8  3 

82 

85 

9:3 

8 1 

79 

85 

4 

MIN 

76 

70 

69 

64 

63 

72 

68 

75 

7  3 

75 

75 

79 

77 

75 

75 

73 

72 

75 

71 

71 

72 

7  0 

63 

67 

75 

72 

70 

69 

69 

61 

71 

.2 

PARAD 1 5  7  S 

MAX 

89 

92 

90 

81 

80 

8 1 

79 

82 

65 

88 

88 

88 

8  9 

9  0 

89 

88 

88 

8  3 

8  g 

9  1 

9  ] 

9 1 

60 

8  1 

85 

8  j 

84 

81 

86 

.3 

MIN 

71 

72 

7  1 

64 

60 

59 

68 

64 

73 

74 

74 

76 

76 

72 

72 

69 

68 

70 

6  6 

57 

70 

71 

61 

00 

7  0' 

72 

70 

06 

65 

54 

68 

.7 

QUARANT INE 

MAX 

88 

89 

88 

85 

76 

81 

85 

85 

88 

87 

88 

88 

68 

86 

87 

88 

85 

87 

89 

86 

66 

77 

84 

84 

6  i 

80 

85 

.5 

MIN 

78 

76 

7  3 

72 

70 

72 

73 

78 

78 

78 

78 

77 

76 

77 

76 

77 

76 

76 

77 

76 

72 

72 

76 

75 

75 

66 

75 

.1 

RESERVE 

MAX 

91 

90 

92 

81 

77 

82 

86 

76 

81 

86 

89 

89 

89 

90 

88 

88 

68 

89 

8 

87 

92 

90 

81 

79 

81 

82 

82 

64 

86 

80 

85 

6 

MIN 

73 

70 

70 

62 

59 

62 

66 

68 

67 

73 

72 

74 

75 

73 

72 

73 

70 

71 

67 

68 

69 

71 

0  9 

59 

66 

70 

63 

65 

56 

0  7 

7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

MIN 

SCHR I  EVER 

MAX 

92 

94 

84 

80 

85 

81 

78 

83 

87 

91 

89 

90 

91 

91 

88 

92 

92 

91 

91 

92 

93 

87 

79 

85 

87 

84 

85 

91 

85 

80 

87 

■  3 

MIN 

71 

72 

72 

63 

62 

68 

63 

68 

72 

72 

72 

75 

75 

72 

74 

69 

7  0 

71 

68 

67 

71 

64 

60 

64 

73 

71 

69 

66 

65 

53 

68 

.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
Q 


DRILY   SOIL  TEMPERATURES 


Louisiana 

SEPTEMBER  1974 


DBY    OF  MONTH 


1        2  3 


5       6  7 


11      12      13      1 4      IS      16      17      16      19     20     21      22     23      24      2S     26      27     28     29      30  31 


SBINT   JOSEPH   EXP  STa 


85  .5 
69  .2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

10 


EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  1974 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   2B   27   26   29    30  31 


NORTH  CENTRAL  02 
CALHOJN  EXP  STATION 


CENTRAL  05 
HOODHOR  TH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 
LSU  BEN-HUR  EXP  STA 


EVAP 
HIND 


EVAP 
HI  NO 
MAX 
Ml  N 


EVAP 
HI  NO 
MAX 
MIN 


3-76 
1  104 


3.60 
852 


5  -90B 
1310 


JEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  1 


STATION  INDEX 


LOU  I S I RNR 
SEPTEMBER  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

c 
c 

2 
C 

ELEVATION 

08SERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP . 

PRECIP. 

Q_ 

cr 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

CITY  OF  ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TRMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

RLEXRNDR I R 

0098 

05 

RRPIDES 

1  1 

31 

19 

92 

28 

87 

8R 

8fl 

C 

ALEXANDRIA  POWER  PLRNT 

RLEXRNDR I R  HSO  RP 

0104 

05 

RRPIDES 

1  1 

31 

24 

92 

18 

120 

MID 

MID 

C 

H 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

R  M  I  T  E 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

i  n  in  L;  j  i   ni  lun 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8R 

8R 

H 

ROBERT  5.  MCCLENDON 

RNTIOCH  FIRE  TOWER 

"1  9  c  3 
U  6.  O  3 

U  c. 

CLAIBORNE 

■3  9 
3  c. 

O  3 

93 

00 

i  ^  n 

1  P 

u 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

RSHLRND  2  S 

0349 

04 

NATCH  I  TOCHES 

1 1 

32 

07 

93 

06 

225 

8R 

8fl 

H 

SOLOMON  G.  MRRTIN 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  BRSTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

i 

30 

08 

91 

19 

15 

8R 

H 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAVER  FIRE  TONER 

0617 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

8EEKMRN   3  NE 

0629 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

57 

91 

51 

107 

8fl 

CLOSED  1/1/73 

BELRH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SflLLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9fl 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BIENVILLE   3  NE 

080  0 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

ROSS  1 FR 

1  1 

32 

42 

93 

3  1 

260 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

BOGRLUSA 

094  5 

06 

WASHINGTON 

1  0 

3U 

A  1 

89 

52 

i  n  3 
J  U  j 

0  H 

d  H 

H 

CROWN  ZELLERBRCH  CORP 

BOOTHV I LLE  WSO 

1  157 

09 

PLRQUEM  I  NES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUNK  I  E 

1  287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8R 

8A 

H 

GILBERT  GOUX 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

8R 

8fl 

8A 

c 

H 

L  S  U  NORTH  LR  EXP  STR 

C RR V  I LLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 

CHRTHAM 

1703 

02 

JRCKSON 

1  1 

32 

19 

92 

27 

180 

8fl 

8fl 

H 

GUY  E  TRAYLOR 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

5P 

8R 

H 

KENNETH  M.  CAIN 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

48 

90 

58 

200 

8fl 

c 

RAYMOND  L  CUNNINGHAM 

COCODRIE 

1929 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8fl 

8fl 

CLOSED  7/29/66 

COLUMB I fl  LOCKS 

1979 

02 

r pi  nWF  1  1 

LnLUriLLL 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8fl 

II    c    rnppc    np    p  m n  r  m  p  p  p  c 

CONVERSE 

9fl  9  3 
c.  U  £  3 

n  a 

U  H 

SABINE 

1  9 

3  I 

A  c; 

93 

42 

9  9  n 
ecu 

0  H 

0  H 

H 

WILL  I  AM  R  .  OTT 

COTTON  VALLEY 

2121 

0  1 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

MRS  RUBY  V  RLLEN 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TRMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5P 

5P 

c 

H 

ST  JOSEPH  RBBEY 

CROWLEY   EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

H 

RICE  EXPERIMENT  STR 

CURTIS   1  SSE 

2235 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

155 

8A 

c 

LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 

DE   QUINCY   4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

LA  CORR  RND   IND  SCH 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

8R 

8A 

H 

CITY   WATER  PLANT 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

LSU  PLAO  PARISH  EXP  STA 

DONALDSONV I LLE   3  E 

2534 

09 

ASCENSION 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

CF    INDUSTRIES.  INC 

EL  I  ZRBETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

PAI -KRAFT    PPPFR  m 

EPPS  6  W 

/  1 

U  3 

WEST  CARROLL 

Q  9 
3  <L 

3  1 

91 

34 

9  9 

8  A 

8  A 

c 

H 

TRUCKL I NE  GRS  CO. 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

ROYNE  H.  FONTENOT 

FARMERV I LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

46 

92 

24 

170 

5P 

5P 

H 

H.   W.   THURSTON.  JR. 

FRANKLIN   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

FRRNKL I NTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

SOUTHERN  NAT  GAS  CO 

GALLIANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

LAFOURCHE  PARISH  SHER  0 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

1  1 

32 

12 

93 

50 

255 

7A 

MARGARET  E.  JAMISON 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

10 

c 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

31 

25 

92 

54 

360 

5P 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ct    ruQDi  cc    rni  1  PPF 
J  1     LnnKLLO  LULLluL 

GRAND  ECORE 

JOU4 

■'1 1 
u  ^ 

NATCHI TOCHES 

1  1 

J  J 

4  8 

93 

06 

1  50 

7  A 

WRLLACE  DESADIER  JR. 

GRAND   ISLE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

c 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8A 

8A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  .   LAURR  L  .  CAMPBELL 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

0  I 

CADDO 

1  1 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

LA  FORESTRY  COMM 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8R 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9R 

9A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

HRNNA  3  S 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

HRYNESV I LLE  2  WSW 

4  13  1 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

57 

93 

10 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

HINESTON  4  NNE 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

1  1 

92 

4  5 

240 

7A 

7A 

H 

I  D  i;  |  M     r         MHDD  1  CflM 

1  K  V  1  IN    L-    nUKK  I  oUN 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8R 

HODGES  GARDENS 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8R 

8A 

H 

N  LA  HILL  FARM  EXP  STR 

HOSSTON 

4398 

01 

;  MO  00 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

15 

8R 

8R 

H 

USDA-SUGRRC ANE  FLD  STR 

JEANERETTE  EXP  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8R 

H 

USDA  4  LSU 

JENN I NGS 

4700 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  4 

92 

40 

30 

SP 

5P 

H 

CLOSED  3/1/73 

JENNINGS  2 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NALT  WERTHER  SERVICE 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

13 

92 

42 

322 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

."-) 

91 

51 

70 

8R 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8R 

TRUNKL I NE  GAS  CO 

KF I T  HV 1 1  1  F 

4916 

01 

C  RDDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7R 

MRS  OLIVE  B  HILL 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

RLEX  COURVILLE 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8R 

UNI  TED  GAS  PIPEL  INE  CO . 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


LOUISIANA 
SEPTEMBER  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cn 
z 

CL 
Ct 
Q 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

LAFAYETTE 

502  1 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

01 

37 

pttv    nc    i  ncnvcTTC  iitii 

L  I  1  T    Ur    LHrHTtllt    U  1  1  L 

LAFAYETTE  F A A  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  2 

9  1 

59 

38 

M  I  D 

M  I  D 

H 

ii     c*  i —  r —  n     oi/TnTTfiM     n  p  c  m  p  v 

U   S   FEU   RVIHllUN   HOtNL  Y 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

8A 

H 

ii    c    cicu    *    1 1  r  i  n  i   t  c  c    c  c  p 
U   b   rlbn   5,   WILULlrt  btK 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

C ALCAS I EU 

4 

30 

1  5 

93 

1  3 

5 

8A 

M      C      P  P  D  D  C      Pi  C      CMP  I  MF  CDC 

U   b   LUKI  b   Ur  LNulNttKb 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

1  3 

9 

M  I  D 

M  I  0 

; 

H  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

1  05 

8A 

8A 

H 

C-   R  •  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

1  2 

31 

09 

93 

16 

240 

BA 

8A 

H 

IPiMCC     M        Mill  CD 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

0  1 

DE  SOTO 

1  2 

3 1 

59 

93 

57 

2  1  0 

5P 

5P 

L 

H 

cnnTucDM    m  n  t  i  i  D  n  i      pnc  pn 
bUUIHtKN    NHIUKHL    UHb  LU 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

3  i 

1  4 

1  1  4 

M 

JUbt'M   K  bliHW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

2  2 

9  1 

1  0 

2  1 

8A 

8A 

8A 

I    CM     nPD  I      CVD     CTQT  I  flM 
LbU    H  UK  1     t  X  r    O  1  H  1  1  UN 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

E V ANGEL  I NE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TDflMCPriMT  I  kICMTQI       P     P  P 

IKHNbLUNIlNLNIHL    I;    r  L 

MANSFIELD   3  WSW 

5874 

0  1 

DE  SOTO 

1  2 

32 

0  1 

93 

4  4 

373 

7  A 

H 

DCTKIMCTT  CTDDMPC 

dcNNcI 1    b 1 K  H  NUt 

MANY 

5892 

04 

SAB  I NE 

1  2 

3  1 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

DHQCDT     D  PCMTDV 

K  U  □  L  K  I     K  .    (jL  NIK! 

MARION 

5908 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

1  5 

1  90 

8  A 

1  UWN    Ur  rlHKJUN 

MARKSV  I  LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

3  1 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN   OF   MARKSV I LLE 

MARTIN  FIRE  TONER 

5935 

0  1 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

1  4 

270 

c 

HERSHEL  L .  CULPEPPER 

MELV I LLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

BA 

8A 

H 

MDC     DilTU     T     urnrn  t 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.    Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,   bare.     Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.'  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published, later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE;      1-ATCHAFALAYA     2- BAYOU  TECHE-VERMI LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTRAI N     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-0UACHITA     10- PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20 J  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Fedeial  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn :     Publications .   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climati 


matic  Center 


US COMM- NOAA- ASHE V I LLE ,    N.C.  11/05/74-890 


I 


U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NA1IONAI  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N  C  28801 


POJUCC    »NO    FEES  P*ID 
S     DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

COM  210 


U&MAIL 


FIRST  CLAS! 


Ictober  1974 


Volume  79 


Number  10 


limatological  Data 


.OUISIANA 


V 


c 

% 


emperature  and  Precipitation  Extremes 


I CHE  S T  TFMPERATURF 
?  STATIONS 

1WFST  TEMPFKATURE 
4  STATIONS 

1§ATEST  TOTAL  PRFC I P I  TAT  I  ON 
IRMENTAU 

i :  A  S  T  TOTAL  PRECIPITATION 
JEW  ORLEANS  NF  W?0  CI 

KEATEST  1  DAY  PRFC IPITATIQN 
It  R  MENTAL) 


90       DATE  30+ 
35       DATE  17+ 
9.65 
.04 

9.56     DATF  29 


Effective  January  1,  1975  there  will  be  a  price  increase  for 
this  publication  as  a  result  of  increased  labor,  material  and 
postage  costs.  New  prices  are:  Subscription  price  $4.50 
per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70 
additional  for  foreign  mailing;  35  cents  single  copy;  30  cents 
annual  summary. 


rT^OO    NATIONAL  OCEANIC  AND  / EN VI RONMENTAL  DATA  /aSHE VI LLE,  N.C. 

1  WQQ    ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION/    SERVICE  / 


SUPPLEMENTAL  DflTfl 


LOUISIANA 
OCTOBER  1974 


W  I  NO 

( SPEED  -  M.P .H. ] 


RELATIVE  HUMIOITY 
flVERAGES- 
PERCENT 


NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PREC IP  I TflT I  ON 


STBNOPRO  OF  TIME 

CENTRAL 


00     06     12  18 


o    o  in 


ALEXANDRIA  WSO  AP 
BATON  ROUGE  WSO  AP 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
N  0  MOISANT  WSO  AP 
SHRE VEPORT  WSO  HP 


1  .8 
3.8 
4.6 
4.2 

2.3 


4.6 
7  .  4 
8.3 
7  .  4 
5.5 


22h 
25h 
22-i 
25-- 


91 


6  i  i 


92|  50 
48 
51 
56 
60 


66 
61 

68 
76 
76 


4  .5 
3.4 
4  .0 
3.2 
5.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  I 


NDEX 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


OCTOBER  1974 


STAT  I  ON 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

<x 

o 

I 

- 

CT  C 

S  £ 

in 

; 

1 

1 

g 

i? 

Q 

NO 

.   OF  DAYS 

I  I 

S  IE 

S 
,_ 

S 

1 

SNOW.  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

MAX. 

MIN. 

a 

s  | 
I  f, 

g 

° 

g 

U  i 

--  s 

■        ■  ■ 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

76 

.  f 

50 

.  1 

63 

4 

84 

1  9 

3  9 

1  7  + 

8  1 

2.69 

•  0 

0 

2 

1 

1 

LOOANSPORT   4  ENE 

79 

-6 

50 

.3 

65 

0 

85 

1  8- 

38 

16 

54 

jj 

5.26 

2-01 

2.27 

28 

.0 

0 

4 

3 

2 

MINDEN 

78 

.6 

51 

.5 

65 

1 

-  1.1 

85 

19* 

4  1 

17. 

46 

o 

3-69 

•  70 

•  88 

3.32 

29 

2 

1 

1 

PLAIN  OEALING 

74 

.4 

51 

.0 

62 

7 

-  2.9 

81 

19 

40 

n. 

89 

3.70 

1  .92 

15 

■  ^ 

1 

2 

2 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

78 

.4 

54 

.0 

66 

2 

-  1.3 

85 

1  6 

4  3 

1  6 

32 

0 

0 

0 

0 

3  .  7g 

■  89 

2.41 

28 

n 

-\ 

1 

WESTOALE  3  SW 

78 

.6 

48 

.6 

63 

6 

85 

1  9 

36 

17. 

74 

3  . 35 

2  .65 

29 

.0 

0 

? 

1 

0, VISION 

54 

3 

-   1  .6 

3.75 

•  82 

•  0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE   3  NE 

77 

.3 

52 

.5 

64 

9 

85 

18 

39 

16 

55 

0 

0 

0 

0 

7.17 

3-00 

28 

•  0 

0 

5 

3 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

76 

.5 

49 

■  9 

63 

2 

-  3  .0 

85 

19* 

4  1 

20- 

93 

0 

0 

0 

0 

4.15 

1.18 

2.21 

15 

.  0 

2 

2 

2 

CHATHAM 

77 

.6 

48 

.  4 

63 

0 

85 

19« 

38 

16 

95 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1  .85 

29 

•  0 

0 

.' 

2 

2 

FARMERV ILLE 

78 

■  8 

5  1 

.  9 

65 

4 

86 

1  8  + 

4  1 

20  + 

49 

n 

n 

o 

o 

5-31 

2.67 

3.03 

2  9 

.0 

0 

c 

] 

HOME,!  EXP  STATION 

76 

■  5 

SO 

■  6 

63 

6 

85 

19 

40 

22 

81 

^ 

3.30 

3.05 

29 

.0 

0 

? 

1 

1 

MONROE  FAA  AP 

76 

.8 

51 

.2 

64 

0 

-   1  .8 

85 

12 

42 

17 

81 

n 

g 

2.92 

.36 

1  .54 

1  4 

4 

2 

1 

MONROE  CITY 

73 

.  1 

52 

.7 

65 

4 

8  5 

18* 

4  3 

1  6 

62 

0 

0 

0 

0 

2  .75 

1  .86 

1  5 

'  ^ 

3 

2 

1 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

76 

.2 

51 

.  1 

63 

7 

-   1  .9 

85 

1  9 

4  1 

1  6 

77 

0 

0 

0 

0 

3.51 

.  46 

2  .98 

29 

0 

2 

1 

W I NNF I ELO  2  W 

78 

.3 

48 

.  7 

63 

S 

-  3.1 

85 

1  8  + 

38 

1  7  + 

68 

0 

0 

0 

0 

2  .93 

■  26 

1  -62 

29 

■  0 

0 

2 

2 

2 

DIVISION 

64 

1 

-  2  -0 

3.92 

1.17 

■  0 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

77 

0 

5  1 

4 

64 

2 

-  2-9 

85 

1  6 

40 

4 

75 

o 

q 

Q 

o 

3.84 

1.20 

I  .85 

1 5 

.0 

0 

2 

2 

EPPS  6  W 

76 

1 

50 

7 

63 

4 

85 

15« 

42 

16 

89 

n 

o 

o 

Q 

3.96 

1  .99 

29 

.0 

0 

3 

2 

2 

LAKE  PROVIDENCE 

76 

1 

52 

H 

64 

8 

-  2  .0 

85 

19* 

44 

16 

62 

4  .73 

2.28 

2.45 

29 

3 

2 

2 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

77 

3 

49 

.3 

63 

! 

-  2.8 

86 

1  3 

39 

16 

94 

o 

Q 

Q 

Q 

1  .24 

-    1  .22 

.78 

29 

■  f"! 

2 

1 

0 

TALLULAH 

76 

5M 

46 

9M 

61 

>fl 

-  3.0 

86 

1  3 

38 

1  6 

1  29 

0 

0 

0 

0 

2.76 

.08 

2  .36 

1  5 

•  0 

1 

1 

W I NNSBORO 

76 

9 

49 

9 

63 

4 

-  3.1 

66 

1  2 

42 

20. 

92 

0 

0 

0 

0 

5-64 

3  . 59 

3-65 

1  5 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIV ISION 

63 

'. 

-  2.6 

3.73 

1  .25 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLANO  2  S 

76 

2 

49 

9 

63 

1 

84 

1  3 

35 

16 

93 

o 

o 

o 

4.31 

3.40 

29 

.0 

0 

2 

2 

CONVERSE 

78 

9 

46 

.7 

63 

8 

85 

13. 

35 

16 

78 

Q 

o 

Q 

n 

3-28 

2.48 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

GORUM  F IRE  TOWER 

79 

2 

54 

0 

66 

6 

85 

31' 

42 

16 

42 

o 

n 

o 

o 

5.00 

3.01 

IS 

3 

2 

2 

LEESVILLE 

79 

1 

51 

4 

65 

3 

-   1  .8 

86 

15 

4  1 

1  7 

62 

o 

Q 

o 

g 

3.83 

.62 

2.21 

15 

'  ^ 

j? 

2 

2 

2 

MANY 

77 

B 

49 

4 

63 

6 

85 

1  6 

36 

16 

88 

0 

0 

0 

a 

5.12 

3  .60 

29 

n 

2 

2 

2 

NATCHITOCHES 

80 

7 

54 

0 

67 

4 

.2 

87 

18* 

4  3 

1  6 

26 

o 

o 

o 

o 

5  .00 

2  .09 

1  .70 

28 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISION 

65 

0 

-  2.1 

4  .42 

1  .50 

•  0 

CENTRAL  OS 

ALEXANDR  IA 

78 

8 

53 

6 

66 

2 

85 

1  9* 

42 

1  6 

37 

fl 

n 

Q 

o 

1  .23 

•  68 

29 

.0 

0 

3 

0 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

78 

7 

51 

4 

65 

I 

-  .7 

86 

1  4* 

4  1 

17 

54 

0 

0 

0 

0 

.87 

-  2-40 

•  57 

28 

.  0 

o 

3 

1 

0 

BELAH  FIRE  TOWER 

78 

4 

52 

9 

65 

86 

1  9 

4  1 

I  6 

48 

0 

0 

0 

0 

2  .83 

1  .85 

15 

•  0 

2 

1 

BUNK  IE 

79 

5 

51 

0 

65 

3 

-2.2 

87 

15 

42 

26* 

52 

0 

0 

0 

0 

•  56 

-   3  -26 

.56 

29 

.0 

0 

1 

o 

GRAND  COTEAU 

80 

8M 

53 

»" 

67 

jM 

87 

1  4 

43 

17 

24 

1] 

Q 

o 

c 

2  .00 

-  1.42 

1  .57 

29 

•  0 

0 

2 

I 

HINESTON  4  NNE 

78 

6 

48 

9 

63 

8 

85 

19* 

38 

17. 

82 

0 

0 

0 

G 

1  .49 

.87 

29 

.  0 

o 

3 

0 

JONESVILLE  LOCKS 

78 

:  - 

51 

0  M 

64 

6M 

86 

13 

39 

17. 

65 

0 

0 

0 

0 

1.19 

1  .02 

29 

■  0 

0 

2 

1 

MAMOU  4  S 

82 

8 

54 

3 

68 

6 

90 

30 

42 

16 

14 

1 

o 

n 

3.72 

3  -30 

29 

.0 

0 

1 

MELVILLE 

79 

7 

52 

(■ 

66 

2 

-   1  .8 

86 

14. 

4  1 

17 

37 

0 

n 

o 

o 

4  .02 

1.12 

3.85 

29 

.0 

0 

i 

1 

NEW  ROADS  S  ESE 

79 

a 

S3 

1 

66 

; 

86 

12 

4  1 

17 

43 

Q 

o 

o 

0 

2.49 

2.21 

29 

.  0 

o 

2 

| 

1 

OLD  RIVER  LOCK 

78 

7 

52 

4 

65 

6 

85 

3  1  • 

42 

1  7 

44 

0 

0 

0 

0 

.0 

o 

i 

2 

1 

OLLA  3  SSH 

76 

9 

48 

H 

62 

9 

85 

15 

35 

16 

99 

0 

0 

0 

0 

6-96 

4  .90 

15 

3 

? 

2 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

78 

qp 

53 

CM 

66 

3M 

8C. 

19* 

43 

17 

40 

o 

o 

o 

0 

.76 

-  2  .73 

.52 

29 

.0 

0 

? 

! 

0 

DIVISION 

65 

' 

-  2.0 

2.34 

-  .78 

-  0 

C  no  1    LtnlirinL  UD 

AMITE 

8  1 

2 

52 

2 

66 

7 

-   1  .2 

88 

13 

4  ! 

1  7 

37 

0 

0 

0 

0 

1.19 

•  63 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

80 

I 

54 

2 

67 

.' 

-1.3 

8  5 

31. 

4  1 

17 

27 

0 

a 

0 

0 

1  -61 

-   1  .04 

1  .06 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

BOGALUSA 

79 

4 

49 

1 

64 

3 

-   3  .8 

86 

13* 

4  1 

5' 

71 

0 

0 

0 

0 

1  .00 

-   1  .69 

.70 

16 

.0 

0 

'/ 

! 

0 

CLINTON 

78 

9 

50 

J 

64 

E 

-  2  .2 

85 

12 

98 

17 

66 

0 

0 

0 

0 

3.73 

•  75 

3.19 

29 

.0 

0 

2 

1 

COVINGTON   4  NNH 

79 

5 

51 

i 

65 

-3-1 

85 

1  3. 

4  0 

17 

SO 

0 

0 

0 

0 

2.99 

•  1  3 

2-30 

15 

.0 

0 

2 

} 

1 

FRANKL I NTON  3  SH 

76 

3 

47 

0 

61 

7 

83 

: . 

36 

4 

120 

0 

0 

0 

0 

2.53 

1  .68 

15 

.0 

0 

3 

7 

1 

GREENSBURG 

79 

0 

47 

4 

63 

87 

14 

35 

17 

88 

0 

0 

0 

0 

4.24 

2.70 

29 

•  0 

0 

3 

2 

2 

HAMMOND  3  NH 

79 

2 

51 

0 

65 

: 

-3.3 

85 

15. 

4  9 

17 

62 

0 

0 

0 

0 

4.21 

1  .43 

3.29 

15 

•  0 

0 

i 

/ 

1 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

79 

9 

49 

7 

64 

H 

86 

37 

17 

60 

0 

0 

0 

0 

.55 

.4  1 

29 

.0 

0 

? 

0 

0 

SLIDELL 

79 

6 

50 

5 

65 

1 

89 

28 

39 

17 

S3 

0 

0 

0 

0 

•  13 

•  07 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64 

8 

-  3-2 

2.22 

-  .60 

•  0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOW  I  NO  STRT 1  ON  1N0EX 


3 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 

OCTOBER  1974 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

m 

.  OF  OATS 

SNOW 

.  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

STRTION 

 i 

V 

MAX  . 

MI  N  . 

u, 

u 

IE  J 

~  o 

a 

a 

* 

a  o 

ft 

° 

> 

> 

£j  ° 

r 
" 

UJ 

o 

uj 

a 

°> 

a  »= 

£)  £ 

UJ 

s  * 

s 

2 

s 

"J 

g 

| 

o 

"r 

is 

1 

2 

° 

mm* 

SOUTHWEST  07 

ronui fy  f ip  ctqt i nu 

LfUULt  1     t*r     olrll  1  U  rt 

8  1 

54 

67  9 

88 

1  5 

40 

26 

0 

g 

□ 

n 

4  3  1 

■  98 

4.20 

29 

.  0 

0 

1 

80 

.7 

S3 

.7 

67  .2 

87 

12 

39 

!  / 

36 

0 

0 

0 

0 

1  .57 

-  2.02 

1.14 

29 

.0 

0 

2 

} 

[ 

79 

.8 

SI 

.3 

65  .6 

86 

2 

4  1 

17 

SO 

o 

o 

Q 

o 

2. IS 

1  .53 

,'9 

.0 

0 

2 

EL IZABE  TH 

80 

.2 

51 

.5 

65.9 

-  2.3 

88 

20* 

3  9 

16 

45 

0 

n 

0 

0 

1  .26 

-  2.23 

1  .05 

29 

.0 

0 

2 

[ 

HACKBERRY  8  SSH 

77 

J" 

59 

.4M 

68. 7M 

-   1  .5 

84 

20 

48 

18 

19 

0 

0 

0 

0 

4.35 

.91 

4.16 

29 

■  0 

0 

2 

1 

JENNINGS 

83 

.6 

58 

.2 

70.9 

.7 

88 

29 

44 

16 

6 

0 

0 

0 

0 

6-05 

2.51 

6.00 

29 

.0 

0 

1 

i 

1 

LAKE  ARTHUR   10  SH 

80 

.  0 

56 

•  8 

68  . 4 

-   1  .6 

86 

20 

45 

I  8* 

22 

0 

0 

0 

0 

5-31 

1  . 75 

S  .20 

29 

.  0 

0 

1 

LAKE  CHARLES  HSO  AP 

81 

.2 

56 

.5 

68  .9 

-  1.1 

86 

12 

A  t 

16 

16 

0 

0 

0 

0 

4.15 

.67 

2.70 

28 

.0 

0 

3 

3 

| 

(1QCPI   FM    C  1  DC  TflUCD 
UtJtKL  I  N    r  1  Kt  lUHtK 

81 

.  1 

S3 

.5 

67.3 

88 

:  s 

42 

17 

30 

0 

0 

o 

0 

2.48 

1  .86 

29 

.0 

0 

3 

? 

1 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

80 

57 

'  ° 

69  .  1 

H.-< 

20 

4  7 

1  8* 

1 5 

0 

0 

0 

0 

1.81 

1.63 

29 

.  0 

0 

2 

1 

VERMILION  LOCK 

78 

54 

RR 

66  .2 

86 

1  3  ♦ 

4  1 

1  8 

53 

0 

0 

0 

.  1 2 

.  1  2 

29 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

67  .8 

-   I  -5 

3  .05 

.44 

.0 

SOJTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SH 

80 

5 

55 

2 

67  .9 

-   1  .7 

89 

1 

43 

17 

18 

it 

0 

0 

0 

•  27 

-  2.42 

.22 

29 

.0 

0 

: 

0 

o 

FRANKLIN  3  NW 

80 

4 

54 

6 

67  .5 

-  2.4 

87 

12* 

43 

17 

18 

0 

p 

(1 

0 

•  32 

-  2.92 

.19 

29 

.0 

0 

2 

0 
1 

0 

LAFAYETTE  FAA  flP 

': 

'  j 

30* 

1  7 

1 5 

0 

0 

0 

0 

1-15 

-  2.20 

-90 

29 

•  0 

0 

2 

0 

MORGAN  CIU 

fln 

RQ 

rq  a 

I.I 

RR 

1  2 

50 

1  6  • 

6 

Q 

o 

Q 

q 

2  . 39 

-  1-28 

2  .07 

1  5 

•  0 

0 

2 

1 

1 

NEW   IBERIA  5  NN 

pn 

RM 

RR 

Rfi  RM 

68  .5M 

87 

15 

42 

1 7 

22 

'■J 

0 

0 

0 

1  . 52 

1-10 

1  5 

■  G 

0 

2 

1 

1 

0 1 V  I S I  ON 

68-5 

-   1  .0 

1.13 

-2.16 

.0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  HSO 

77 

64 

70  7 

8  3 

1  4 

56 

I  6 

3 

0 

0 

0 

0 

1  .03 

•  83 

2  9 

.  0 

0 

? 

! 

0 

DIAMOND  4  NU 

78 

1 

61 

0 

69.6 

82 

31. 

so 

18. 

7 

0 

0 

C 

0 

.76 

•  59 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

DONALDSONV ILLE   3  E 

80 

9 

58 

7 

69.8 

.4 

90 

2 

45 

17 

15 

1 

0 

0 

0 

.94 

•  59 

IS 

.0 

o 

3 

1 

0 

GALL  I ANO 

4  2 

1  7 

1  7 

0 

0 

a 

0 

•  57 

.53 

29 

■  0 

0 

1 

I 

0 

HOUMA 

79 

2 

56 

3 

67  .8 

-  2.5 

85 

12 

43 

I  7 

1  7 

0 

0 

0 

0 

-66 

-  2.66 

■  32 

1  6 

-  0 

0 

NEH  ORLEANS  MO  I   HSO  AP  R 

79 

0 

54 

8 

66.9 

-  2.9 

86 

45 

17 

24 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.00 

1  .15 

28 

.0 

0 

i 

? 

1 

NEW  ORLEANS  AUO  HSO  C I  R 

78 

8 

60 

0 

69.4 

as 

14. 

49 

17 

8 

0 

0 

0 

0 

•  69 

.47 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARADIS  7  S 

79 

6 

54 

7 

67  .2 

84 

13* 

43 

17 

24 

0 

0 

0 

0 

.52 

-  2.33 

■  30 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

QUARANT INE 

77 

;  m 

65 

8M 

71  .5M 

84 

13 

SB 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

.77 

.32 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

RESERVE 

78 

s 

55 

3 

66  .9 

-  2  .8 

84 

15. 

46 

17 

24 

0 

D 

0 

0 

2.03 

-  .73 

1  -34 

16 

•  0 

0 

J 

1 

1 

SAINT  BERNARD 

79 

6 

57 

9 

68  .8 

85 

1  3. 

45 

17 

13 

0 

0 

0 

0 

.OS 

•  03 

IS 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SCHR IEVER 

DIVISION 

68  .9 

-  2.1 

.93 

-    1  .94 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0HIN0  STATION  INDEX 


4 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DRY   OF  MONTH 


5  6 




10  1112    13  14  15    16  17  1 


9  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


NORTHWEST 

BODCAU  f IRE  TOUER 
CQTT0N  VALLEY 
CURTIS  1  SSE 
GLOSTER  1  U 
GREENWOOD  F  IRE  TOWER 


LOGANSPORT  *.  ENE 
MANSFIELD   3  WSW 

nINDEN 

PLAIN  OEAL ING 
RODESSA 

SURE vE PORT  USO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  ME 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 

FARMEBVILLE 
HAYNESVILLE  2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JQNESBORO  F IRE  TOWER 
MARION 

MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTQN-L  A  TECH  UNIV 
SPEARSVlLLE  FIRE  TOWER 
STERL  INGTON 


NORTHEAST 

BASTROP 

EPPS  6  W 

L ARE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT   JOSEPH  EXP 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND    2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP-  STA. 
SLAGLE 


ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 


EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 


NEW  ROADS  5  ESE 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLA   3  SSW 

OPELOUSAS 
SIMMESPORT 
VIDALIA  NO  2 
WODDWORTH  STATE 


EAST  CENTRAL 

ABITA  SPRINGS  FIRE 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

BOGALUSA 

CL IN TON 

CL INTON  5  S£ 
COVINGTON    4  NNW 
FHANKL INTON  3  SW 
GREENS6URG 
GREENWELL  SPRINGS 

HAMMJND  3  NW 
KENTwGOD 

LSU  BEN-HUR  EXP  ST 
OAKNOL IA 

PEARL   RIVER  LOCK  Ni 


PINE  GROvE 
SHERIDAN  FI 
SL I DEL L 
SPRINGvILLE 


IRE  TOWER 


IRE  TOWER 


1 .85 
2.08 
2.00 


SEE  REFERENCE  NOT E 5  fOlLOMlNO  STATION  INOEX 


5 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST  07 
ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
OE  OUIHCT  *  N 
OC  RIODCR 
EL IZABE  TH 

MACKBERRT  8  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN  8  S 

KINDER  3  U 

LAKE  ARTHUR    Id  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LONGVILLE 
MERMENTAU 
MITT  IE  2  SE 

OAK  DALE 

OBERLIN  FIRE  TQUER 
ROCKEFELLER  UL  REFUGE 
SUGARTOUN 
SULPHUR 

vERMIL ION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

6AY0U  SORREL  LOCK 
CARvKLE  2  SU 
FRANKL IN   3  NW 
JEANERETTE  EXP  STH 
LAFAYETTE    FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

BO0THVILLE  USD 
OIAMONO  4  NW 
DONAL DSONV ILLE    3  E 
GALL IANO 

NEW  ORLEANS  Nf  WSO  CI 
NEW   ORLEANS    MOI    WSO  AP 
NEU  ORLEANS  AUO  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEU  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOURDAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  ME  TAIR IE 

PABAD IS    7  5 
QUARANTINE 
RESERVE 
SAINT  BERNARD 
SCHRIEvER 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.01    1.05  .02 
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6 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

OCTOBER  1974 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

O 
<E 
0= 

CE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

80 

83 

74 

74 

75 

80 

81 

66 

71 

77 

8  0 

81 

30 

6  1 

79 

65 

7 1 

79 

84 

79 

73 

12 

77 

76 

76 

70 

76 

79 

70 

30 

6  3 

76 

6 

M  1  N 

46 

50 

48 

48 

SO 

52 

52 

54 

58 

50 

50 

51 

53 

59 

53 

39 

39 

42 

48 

42 

42 

43 

43 

49 

49 

54 

4  4 

44 

65 

67 

68 

50 

.1 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

85 

84 

79 

78 

B2 

82 

81 

79 

84 

82 

84 

84 

3  3 

80 

72 

70 

60 

85 

32 

75 

73 

78 

30 

7  6 

75 

79 

7  9 

74 

63 

82 

78 

79 

6 

MIN 

47 

50 

48 

49 

52 

51 

49 

60 

S7 

52 

53 

51 

62 

54 

52 

38 

39 

45 

49 

«2 

39 

40 

50 

49 

6  3 

43 

42 

54 

6  1 

66 

61 

50 

3 

M1NDEN 

MAX 

81 

85 

79 

76 

78 

83 

82 

71 

82 

80 

81 

3  4 

85 

62 

80 

68 

70 

81 

85 

74 

76 

74 

.'8 

80 

77 

72 

3  ! 

80 

70 

81 

82 

78 

6 

6  1  N 

46 

5? 

46 

46 

49 

52 

55 

56 

52 

52 

52 

55 

58 

58 

51 

41 

41 

4  4 

5  1 

45 

45 

48 

4  0 

52 

52 

52 

48 

52 

62 

65 

59 

51 

5 

PLAIN  DEALING 

MAX 

78 

80 

n 

72 

73 

78 

;8 

67 

72 

76 

77 

79 

80 

79 

76 

64 

67 

77 

81 

7  0 

70 

70 

74 

76 

73 

68 

75 

77 

68 

79 

80 

74 

4 

MIN 

SO 

49 

4  b 

47 

48 

53 

55 

08 

57 

51 

51 

53 

53 

66 

52 

40 

40 

44 

48 

45 

4  5 

46 

46 

SI 

5  1 

54 

47 

47 

62 

66 

68 

51 

0 

SHREVEPORT   WSO  BP 

MAX 

83 

77 

75 

77 

81 

82 

79 

74 

79 

81 

82 

83 

83 

8  1 

67 

71 

6! 

65 

75 

75 

75 

77 

79 

77 

72 

78 

81 

72 

6  3 

84 

81 

78 

.4 

M  I  N 

51 

SS 

51 

50 

54 

54 

57 

60 

58 

52 

56 

56 

60 

S9 

50 

43 

44 

51 

53 

47 

4  6 

46 

59 

SI 

59 

51 

46 

61 

66 

67 

61 

54 

0 

HESTDALE  3  SW 

MAX 

80 

84 

77 

76 

78 

82 

83 

80 

72 

60 

82 

84 

83 

8  3 

82 

62 

70 

79 

65 

75 

75 

77 

78 

81 

76 

77 

80 

8 1 

69 

8 1 

84 

78 

6 

M  I  N 

45 

48 

47 

47 

49 

4  9 

49 

50 

58 

50 

50 

52 

55 

54 

6  3 

3  8 

38 

40 

47 

42 

40 

41 

42 

48 

48 

47 

43 

46 

62 

64 

66 

48 

6 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

84 

76 

74 

77 

81 

80 

7S 

7  1 

78 

82 

83 

84 

82 

84 

66 

68 

79 

85 

73 

74 

70 

72 

7  8 

75 

74 

79 

BO 

7  0 

82 

83 

78 

77 

.3 

M  I  N 

49 

S4 

49 

48 

5  S 

55 

54 

56 

57 

49 

49 

54 

62 

60 

46 

39 

42 

48 

6  4 

46 

49 

46 

S3 

47 

62 

53 

45 

62 

66 

67 

62 

52 

.5 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

79 

82 

1  I 

72 

77 

81 

80 

70 

6  9 

78 

80 

84 

85 

83 

82 

63 

68 

78 

85 

72 

72 

69 

75 

77 

75 

69 

79 

80 

69 

82 

34 

76 

.5 

M  1  N 

47 

51 

46 

44 

45 

49 

51 

S3 

56 

49 

49 

51 

53 

60 

55 

41 

42 

4  4 

51 

4  1 

43 

42 

4  4 

4  6 

4  | 

62 

4  6 

6  1 

f,.: 

67 

69 

49 

9 

CHATHAM 

MAX 

B2 

85 

75 

73 

76 

82 

82 

78 

77 

80 

81 

83 

84 

83 

84 

60 

69 

79 

85 

73 

74 

6  9 

77 

7  9 

75 

69 

79 

80 

69 

81 

8  3 

77 

.6 

MIN 

47 

SO 

45 

42 

4S 

48 

48 

52 

56 

48 

48 

49 

54 

57 

54 

33 

40 

41 

49 

40 

40 

40 

4  2 

45 

4  b 

51 

4  4 

48 

63 

63 

67 

48 

.4 

FARMERV ILLE 

MAX 

83 

8  1 

72 

76 

80 

86 

78 

71 

7  9 

80 

81 

B4 

82 

83 

81 

70 

8  0 

86 

34 

73 

7  0 

77 

78 

76 

78 

80 

78 

7  2 

62 

82 

79 

78 

6 

MIN 

51 

52 

4  b 

48 

54 

54 

S3 

56 

54 

51 

51 

5  3 

60 

60 

52 

41 

43 

49 

55 

41 

47 

43 

60 

46 

54 

46 

49 

60 

68 

63 

60 

51 

.9 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

80 

83 

73 

73 

78 

81 

8  1 

65 

70 

75 

82 

83 

80 

84 

79 

66 

66 

79 

85 

72 

72 

7  1 

78 

78 

7  5 

7  0 

^3 

80 

7  0 

80 

8  3 

76 

5 

MIN 

46 

52 

4  ' 

46 

48 

51 

S3 

56 

54 

56 

58 

53 

51 

50 

50 

41 

42 

47 

49 

42 

4  5 

40 

43 

49 

50 

50 

47 

60 

61 

65 

67 

50 

.6 

MONROE  FAA  AP 

MAX 

82 

72 

72 

76 

80 

8  0 

76 

Oh 

82 

81 

83 

85 

83 

82 

65 

68 

79 

84 

71 

73 

68 

76 

76 

75 

68 

79 

80 

68 

84 

84 

82 

76 

.8 

MIN 

SI 

54 

47 

44 

48 

48 

51 

54 

54 

50 

49 

53 

61 

61 

4  6 

43 

42 

49 

49 

44 

48 

43 

4  0 

45 

50 

51 

46 

57 

67 

68 

6  4 

51 

.2 

MONROE  CITY 

MAX 

81 

80 

72 

76 

no 

79 

78 

70 

77 

80 

83 

85 

3  3 

34 

82 

68 

7  9 

8  0 

83 

72 

70 

76 

77 

75 

69 

79 

79 

74 

82 

82 

81 

78 

.  l 

MIN 

52 

55 

47 

46 

SO 

51 

54 

56 

56 

52 

50 

54 

63 

62 

50 

43 

45 

51 

55 

4  4 

46 

44 

50 

48 

51 

54 

48 

60 

64 

67 

67 

52 

.7 

RUS  TON-LA   TECH  UNIV 

MAX 

79 

82 

72 

71 

75 

80 

80 

68 

69 

78 

BO 

82 

83 

82 

82 

63 

68 

7  9 

85 

72 

71 

68 

74 

76 

74 

78 

60 

79 

69 

80 

82 

76 

.2 

H  1  N 

51 

55 

48 

47 

47 

48 

48 

57 

55 

51 

52 

54 

55 

56 

51 

41 

42 

49 

54 

48 

4  4 

45 

44 

49 

S3 

52 

50 

47 

62 

52 

67 

51 

.  1 

WINNFIELD  2  H 

MAX 

85 

75 

7  3 

77 

80 

80 

82 

71 

76 

61 

84 

84 

81 

86 

81 

70 

78 

85 

84 

73 

68 

74 

77 

74 

74 

77 

79 

7  0 

82 

83 

61 

78 

3 

MIN 

55 

49 

4  4 

41 

45 

45 

46 

54 

56 

46 

47 

51 

56 

55 

52 

38 

38 

45 

50 

40 

39 

40 

48 

44 

49 

46 

43 

56 

65 

64 

62 

46 

.7 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

80 

78 

12 

76 

60 

80 

78 

70 

75 

61 

83 

34 

62 

84 

63 

66 

78 

85 

75 

72 

71 

76 

77 

76 

70 

7  9 

3': 

69 

80 

83 

82 

77 

0 

MIN 

53 

53 

46 

40 

50 

50 

50 

S3 

56 

52 

51 

S3 

63 

63 

52 

42 

42 

0? 

52 

42 

45 

42 

45 

46 

51 

66 

48 

58 

62 

62 

66 

SI 

4 

EPPS  6  U 

MAX 

78 

79 

70 

71 

76 

81 

78 

74 

7  1 

75 

81 

84 

85 

64 

85 

56 

67 

.8 

84 

71 

71 

69 

7  2 

76 

75 

72 

78 

60 

71 

81 

64 

76 

1 

MIN 

SI 

S3 

46 

44 

48 

47 

SO 

52 

6  4 

49 

49 

S  3 

56 

59 

54 

42 

44 

50 

54 

4  4 

46 

46 

4S 

45 

49 

5  3 

47 

47 

63 

68 

64 

SO 

7 

LAKE  PROVIOENCE 

MAX 

80 

79 

72 

72 

75 

78 

SO 

75 

72 

76 

6  i 

83 

66 

82 

85 

56 

69 

79 

35 

72 

73 

70 

76 

'6 

77 

74 

3  j 

30 

72 

80 

84 

76 

7 

MIN 

55 

55 

48 

47 

48 

50 

S4 

52 

57 

50 

5  1 

57 

61 

60 

55 

44 

45 

49 

54 

45 

48 

48 

52 

46 

SI 

55 

51 

50 

64 

68 

64 

52 

8 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

78 

81 

7  3 

72 

76 

80 

80 

81 

76 

76 

80 

84 

86 

83 

84 

57 

67 

76 

83 

73 

72 

73 

76 

77 

76 

74 

80 

81 

76 

82 

34 

77 

3 

HIN 

50 

54 

48 

46 

48 

48 

45 

47 

54 

46 

48 

51 

57 

57 

57 

39 

40 

42 

49 

41 

46 

48 

48 

43 

43 

51 

44 

45 

61 

67 

6  4 

49 

3 

TALLULAH 

MAX 

77 

78 

72 

72 

76 

78 

79 

78 

74 

74 

8  0 

85 

86 

84 

8  3 

56 

66 

77 

84 

71 

74 

68 

7  6 

76 

75 

73 

79 

81 

82 

32 

76 

S 

MIN 

48 

48 

43 

40 

42 

46 

45 

4H 

52 

46 

46 

52 

52 

56 

54 

38 

40 

42 

42 

4  1 

4  4 

43 

47 

4  3 

45 

51 

45 

45 

61 

62 

46 

9 

H INNSBORO 

MAX 

78 

82 

78 

75 

77 

81 

60 

79 

73 

76 

82 

86 

85 

83 

85 

56 

67 

78 

80 

72 

72 

70 

77 

7  6 

71 

68 

8  0 

80 

71 

81 

84 

76 

9 

MIN 

46 

51 

46 

42 

45 

46 

47 

49 

53 

46 

50 

52 

60 

58 

55 

42 

43 

45 

50 

42 

4  6 

46 

60 

45 

46 

51 

46 

54 

62 

67 

64 

49 

9 

HEST  CENTRAL 

04 

ASHLAND  2  S 

MAX 

75 

75 

78 

79 

60 

70 

75 

82 

8 1 

84 

83 

83 

6  7 

65 

78 

82 

72 

71 

69 

74 

76 

73 

76 

75 

7  j 

69 

80 

82 

76 

2 

MIN 

45 

4H 

47 

45 

48 

50 

50 

54 

56 

48 

SO 

5  4 

60 

57 

62 

35 

<» 

38 

46 

44 

47 

47 

45 

4  6 

50 

49 

62 

56 

69 

64 

6  8 

49 

9 

CONVERSE 

MAX 

80 

84 

79 

78 

79 

83 

82 
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2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

ST  CHARLES  COLLEGE 

3804 

04 

NRTCH I TOCHES 

1  1 

31 

48 

93 

06 

1  50 

7R 

WALLACE  DESADIER  JR. 

3815 

09 

IFFFFRSRN 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

C 

TOWN  OF  GRAND  ISLE 

3864 

U  D 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

225 

8R 

8A 

H 

TOWN  OF  GREENSBURG 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

MRS  .   LAURA  L.  CAMPBELL 

3877 

01 

CRDOO 

1  1 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

LA  FORESTRY  COMM 

3979 

07 

CRMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8R 

8A 

H 

U  S  WILDLIFE  SERVICE 

4034 

06 

T  RNG I PRHOR 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9R 

9A 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

CHARLES  D  WOOD 

4131 

02 

CLR I  BORNE 

9 

32 

57 

93 

1  0 

330 

7A 

MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

1  1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

IRVIN  C.  MORRISON 

4288 

04 

SABINE 

12 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HODGES  GARDENS 

4355 

02 

f  1  A  I RORNF 

1  1 

32 

45 

93 

04 

380 

8R 

8A 

H 

N  LR  HILL  FARM  EXP  STA 

4398 

01 

CADDO 

1  1 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

THOMAS  C  GRAVES 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

44 

1  5 

8A 

8A 

H 

USDA-SUGARC ANE  FLD  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

8A 

H 

USDA  4  LSU 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

15 

92 

40 

30 

c 

NALT  WEATHER  SERVICE 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COM 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8R 

8A 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

16 

7 

8A 

TRUNKLINE  GAS  CO 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

MRS  OLIVE  B  HILL 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

ARCHIE  L  MIXON 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

ALEX  COURVILLE 

4931 

01 

BOSS  I ER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

8A 

UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

01 

37 

c 

CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

3  0 

12 

9! 

59 

38 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

5065 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8R 

8A 

H 

U  S  FISH  t  WILOLIFE  SER 

STATION 


ABBEVILLE 

ABITA  SPRINGS  FIRE 
ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
AMI  TE 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 
ASHLAND  2  S 
BASTROP 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BAYOU  SORREL  LOCK 

BEARER  FIRE  TOWER 
BELRH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
BODCAU  FIRE  TOWER 
BOGALUSA 
BOOTHV I LLE  WSO 
BUNK  I  E 

CALHOUN  EXP  STATION 
CARVILLE  2  SW 
CHATHAM 

CLINTON 
CLINTON  5  SE 
COLUMBIA  LOCKS 
CONVERSE 
COTTON  VALLEY 
COVINGTON   4  NNW 
CROWLEY  EXP  STATION 
CURTIS   1  SSE 
DE   QUINCY   4  N 
DE  RIDDER 


TWR 


DIAMOND   4  NW 
DONALDSONV I LLE 
EL IZABETH 
EPPS  6  W 
EUNICE 
FARMERV  I  LLE 
FRANKLIN  3  NW 
FRANKL I NTON  3 
GALL  I ANO 
GLOSTER   1  W 


3  E 


GONZALES 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  COTEAU 
GRAND  ECORE 
GRAND   ISLE  NO  2 
GREENSBURG 
GREENWELL  SPRINGS 
GREENWOOD  FIRE  TOWER 
HACKBERRY  8  SSW 
HAMMOND  3  NW 

HANNA  3  S 
HAYNESV I LLE  2  WSW 
HINESTON  4  NNE 
HODGES  GARDENS 
HOMER  EXP  STATION 
HOSSTON 
HOUMA 

JEANERETTE  EXP  STA 
JENNINGS  2 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

JONESVILLE  LOCKS 

KAPLAN  8  S 

KEITHVILLE 

KENTWOOO 

KINDER  3  W 

KORAN 

LAFAYETTE 

LAFAYETTE  FAA  AP 

LAKE  ARTHUR   10  SW 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  1  ON  INOEX 
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p  t  n  T  T  n  M 
O  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  i  m  T  v 

UJ 

O 
cr 
z 

cr 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nDCCDWCD 

UDbbKVtK 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 

SPECIPL 

ISEE  NOTES  1 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

1 5 

93 

1  3 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

1  3 

g 

M  I  D 

M I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

9  1 

1  2 

105 

8h 

8A 

H 

C   R  .  EVANS 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

3  1 

09 

93 

1  6 

240 

8A 

8A 

c 

H 

JAMES  M.  MILLER 

LOGANSPORT  4  ENE 

5527 

01 

DE  SOTO 

12 

3  1 

59 

93 

57 

2 1  0 

5P 

5P 

c 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGVILLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  1  4 

7A 

JOSEPH  R  SHAW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

06 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

1  0 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

0  1 

93 

4  4 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

3  1 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT   R.  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

1  5 

1  90 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV  I  LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

3  1 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN   OF   MARKSV  I  LLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

1  4 

270 

c 

HERSHEL   L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

9  1 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAL) 

6  142 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  l 

92 

35 

1  6 

8A 

MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 

MINDEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

C 

H 

W.   G-  SPARKMAN 

MITTIE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

7A 

THOMAS  V.  BURNITT 

MONROE  FA A  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

3  1 

92 

03 

78 

M  I  D 

M  I  D 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

631  0 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

4  1 

9  1 

1  l 

5 

8A 

8A 

c 

U.S.  CORPS  OF  ENGRS. 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

3  1 

46 

93 

05 

1  30 

5P 

5P 

c 

H 

MUNICIPAL   POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

9  1 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF  S.   RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

M  I  D 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

9 

59 

90 

1  5 

4 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6  6  6  4 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

M  I  D 

M  I  D 

; 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

R 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARO 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

P 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

r 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

- 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

0  1 

1  0 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

P 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

1  2 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

2  9 

59 

90 

07 

0 

MID 

N.   0.   SWG.   AND  WTR.  BD. 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

9  1 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

103 

7A 

LEONARD  A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

9  1 

25 

1  1  0 

8A 

J  D  SANFORD 

OAKNOL I  A 

691  1 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

1  30 

7A 

0  r-  n     w     f—        n  n  r  u  r  o 

PERCY   E  •  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

3  6 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

3  1 

00 

9  1 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

3  1 

52 

92 

1  6 

1  00 

8A 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HAROLD  L  •  BAQUE 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

0 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

1  90 

1  P 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

0 1 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

4  1 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS.  JR. 

QUARANTINE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

1  3 

89 

1  6 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA  NAT  WILDLIFE  REF  . 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

LA  WLDLF  4  FISH  COMM 

RODESSA 

7950 

0  1 

CADDO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS  .   JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

0  4 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

LSU  WEST  LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY   OF  RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

L INCOLN 

9 

32 

3  1 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA   TECH  UNIVERSITY 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

SOUTHERN  NATL  GAS  CO. 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

8137 

06 

W  FELICIANA 

8 

30 

4  3 

9  1 

1  8 

60 

5P 

5P 

INACTIVE  9/14/73 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

0  3 

TENSAS 

8 

3  1 

57 

9  1 

1  4 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE  LA  EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGELINE 

2 

30 

51 

92 

1  6 

50 

c 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

SCHR  I  EVER 

8295 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

15 

6P 

6P 

H 

LUNKHU   M.  LtBLANL 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MRS  CARMEN  R  RABALAIS 

SINGER 

8519 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

39 

93 

2  5 

1  50 

8A 

INACTIVE  5/31/74 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

92 

08 

300 

8A 

JOSEPH  R  HUDGENS 

SEIDELL 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

46 

10 

8A 

8A 

H 

NOAA-NATL  WEATHER  SERV 

SPE ARSV I LLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

IP 

c 

JACK  N.  HOLLIS 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

240 

8A 

c 

ALTON  D  MATLOCK 

SPR I NGV I LLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER  A  LIGHT  CO 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

1  3 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT I  ON  INDEX 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


VERMILION  LOCK 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

WESTDALE  3  SW 

WINNF IELD  2  W 

W I NNSBORO 

WINONh  FIRE  TOWER 

WOODWORTH  STATE  FOREST 


9319 
9357 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 


VERMILION 
CONCORD  I  A 
RED  RIVER 
W  I  NN 

FRANKL IN 
WINN 
RAP  I DES 


29  47 

31  35 

32  08 
3  1  56 
32  09 
32  02 
31  08 


92  12 

91  26 

93  30 

92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 


1  4 

60 
140 
160 

80 
220 

90 


H 

C 

H 

C  H 
C  H 


9fl 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 
ABSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMAN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.   FORESTRY  COMM 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  " F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken   from  different   points  for  successive  observations;   consequently,    occasional   drifting  and  other  causes  of   local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:   St.    Joseph  Exp  Sta  :   Sharkey  clay  soil,    bare.     Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record   in   the   "Supplemental  Data"   table,    "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures "  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in   the   "Monthly  Summarized  Data"  table  and   the   "Daily  Temperature"  table   is   indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a   full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published   later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed   for  special   purposes,    and  are  published   later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMI LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRAIN     7-MERMENTAU  8-MISSISSIPPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State     price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreig  n  mailing ;   20?  single  "f  -   JO?  annual 
summary        Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  N0AA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801 .       Attn :     Publications .   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,  North  Carolina  28801. 
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2  .05 

2.98 

2  0 

.0 

0 

6 

3 

2 

HAMMOND   3  NW 

69.9 

46.7 

58 

.3 

-  .8 

83 

20* 

28 

27 

240 

0 

0 

s 

0 

6 

.38 

1  .85 

1  1 
30 

■  0 

0 

9 

9 

3 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

70. 6M 

42  .4M 

S6 

.5M 

86 

4 

21 

27 

27  1 

0 

1 

4 

0 

S 

■  16 

1  .40 

■  0 

0 

9 

4 

2 

SL IDELL 

69-9 

4S.9 

57 

.9 

82 

5- 

29 

27 

247 

0 

0 

3 

0 

6 

.99 

2.66 

18 

■  0 

0 

9 

S 

2 

DIVISION 

57 

.  4 

-  .9 

6 

.21 

2.  10 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL   DATA  Louisiana 

NOVEMBER  1974 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  OF  DAYS 

SNOW 

SLEET 

NO 

OF 

OAYS 

STAT 1  ON 

MAX  . 

MIN. 

E 

a 

g 

z 

2  ? 

g 

g 

°  I 

K 

S 

S 

,. 

2 

° 

J  S 

2 

2 

Q 

,j 

g 

1 

= 

° 

g 

;*; 

■  * 

~:  £ 

" 

S  J 

° 

S 

a  z 
z  o 

tx 
a 

~ 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

69 

.9 

49 

.6 

59 

8 

84 

4. 

34 

27 

207 

0 

0 

0 

0 

6 

78 

3.28 

1  .70 

8 

.0 

a 

H 

4 

4 

OE  OUINCY  4  N 

70 

-0 

46 

.9 

58 

5 

83 

4  + 

29 

30* 

244 

0 

0 

5 

U 

5 

84 

1  .6S 

1  -24 

S 

.0 

0 

8 

5 

3 

DE  BIDDER 

69 

.9H 

4S 

.2 

S7 

6M 

83 

1 

32 

30 

224 

0 

0 

0 

4 

98 

1  .00 

1  1 

.0 

0 

1 1 

4 

1 

EL IZABETH 

69 

.7M 

44 

57 

3M 

-  .8 

83 

1 

26 

30 

270 

n 

0 

6 

Q 

5 

87 

1  .28 

1  .83 

1  1 

.0 

o 

9 

E 

1 

HACKBERRr  8  SSW 

68 

.9M 

53 

■  3M 

61 

1M 

.8 

80 

4. 

35 

30 

188 

0 

0 

(J 

0 

e 

14 

3.87 

2.96 

6 

•  0 

0 

8 

6 

2 

JENN INOS 

71 

.3 

52 

.6 

62 

0 

1  .7 

86 

3* 

35 

30 

175 

0 

0 

0 

0 

7 

28 

3.42 

1  -95 

C 

.0 

0 

8 

5 

4 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

69 

■  6M 

51 

,8M 

60 

7M 

.8 

62 

3» 

36 

30 

178 

0 

0 

0 

0 

4 

42 

.57 

1  .78 

1  7 

.0 

o 

7 

J 

1 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

66 

.9 

50 

.8 

59 

g 

-  .3 

83 

2 

34 

30 

206 

0 

0 

0 

0 

7 

30 

3.22 

1  .93 

17 

.0 

o 

10 

E 

2 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

70 

.7 

4  6 

.8 

59 

8 

8  3 

4  ♦ 

33 

30  + 

209 

n 

0 

0 

0 

s 

27 

1.2  1 

Q 

.  0 

o 

1  1 

4 

j 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

70 

.  3M 

SO 

.  IM 

60 

5M 

82 

3 

36 

30 

1  79 

n 

0 

0 

0 

6 

|7 

2.16 

1  7 

.  0 

o 

g 

J 

3 

VERMILION  LOCK 

67 

.9 

48 

-5 

58 

2 

8  I 

1 

30 

26 

2  33 

0 

2 

(] 

5 

6  ! 

1  -76 

30 

.  0 

0 

7 

^ 

3 

DIVISION 

59 

6 

.0 

6 

15 

2  .06 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

CARVILLE  2  SW 

;n 

■  8 

49 

6 

60 

2 

.  1 

85 

2  + 

32 

27 

188 

0 

0 

1 

0 

5 

46 

1  .37 

1  .78 

1  1 

.0 

o 

rJ 

4 

2 

FRANKLIN  3  NW 

7  1 

.2 

5  I 

.5 

61 

4 

-6 

8S 

1 

36 

30 

1  63 

0 

0 

0 

ft 

7 

07 

3.14 

1  -66 

1  0 

-  0 

o 

5 

4 

LAFAYETTE  FAA  AP 

70 

.  4 

50 

s 

60 

5 

1  . 2 

85 

2 

35 

30  + 

1  98 

0 

1") 

'1 

0 

5 

28 

1-84 

1.24 

1  7 

-  0 

o 

MORGAN  CITY 

7  1 

.7 

5  1 

0 

61 

4 

.0 

86 

22 

37 

27 

1  60 

0 

0 

0 

0 

g 

64 

4  . 50 

3  -33 

1  7 

■  0 

0 

7 

2 

NEW   IBERIA  5  NW 

71 

.6M 

46 

.3M 

60 

OM 

85 

3* 

28 

30 

2  1  0 

0 

0 

2 

0 

3  . 

B 1 

1.00 

1  J 

.  0 

0 

7 

] 

I 

DIVISION 

60 

7 

.6 

6 

OS 

2.34 

.0 

SOUTHEAST  09 

BOOTHV 1 LLE  WSO 

71 

.0 

56 

.3 

63 

7 

62 

2  + 

40 

30 

97 

o 

o 

o 

o 

3. 

16 

1  .08 

1  7 

.0 

3 

1 

DIAMOND  4  NW 

71 

.2 

52 

8 

62 

0 

84 

4 

35 

27 

146 

0 

0 

0 

0 

5. 

36 

1  .96 

6 

.0 

0 

8 

4 

1 

OONALDSONV ILLE   3  E 

72 

■  9M 

50 

1 M 

61 

5M 

.  8 

86 

2 

35 

27 

1  7  1 

0 

0 

0 

0 

6 1 

1  .68 

1  1 

.0 

0 

GAL  L I ANO 

71 

3 

51 

4 

61 

4 

83 

2 

38 

1  3 

160 

; 

0 

0 

0 

5. 

12 

1  .30 

18 

.0 

0 

8 

5 

2 

HOUMA 

71 

S 

50 

■  5 

61 

0 

-  .6 

84 

2 

33 

27 

175 

0 

0 

0 

0 

7. 

99 

4.10 

1  -68 

18 

.0 

0 

10 

6 

3 

NEW  ORLEANS  MO  1   WSO  AP  R 

70 

2 

49 

4 

59 

8 

-  .3 

83 

2  + 

29 

27 

194 

0 

0 

1 

0 

5. 

88 

2  .00 

1  .40 

17 

.0 

0 

9 

5 

2 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI  R 

69 

7M 

52 

1  M 

60 

9M 

84 

1 

37 

30  + 

1  74 

0 

0 

0 

0 

6. 

30 

1  .52 

17 

•  0 

0 

9 

6 

3 

PARADIS  7  S 

71 

7 

50 

5 

6! 

1 

82 

19^ 

32 

27 

166 

0 

0 

! 

0 

7. 

20 

3  .26 

1  .SS 

30 

-0 

0 

1  0 

6 

3 

OUARANT I NE 

70 

6M 

58 

2H 

64 

4M 

82 

1 

48 

15 

87 

0 

0 

0 

0 

3. 

17 

1  .01 

18 

.0 

0 

4 

3 

1 

RESERVE 

70 

OM 

49 

6M 

59 

en 

.2 

84 

2 

33 

27 

199 

0 

0 

0 

0 

7  . 

00 

3-14 

3.07 

17 

.0 

0 

8 

3 

2 

SAINT  BERNARO 

71 

3 

SI 

6 

61 

5 

85 

4 

36 

1  3 

162 

0 

0 

0 

0 

7 . 

72 

1  .96 

1  7 

-0 

0 

8 

S 

3 

SCHR IEVER 

DIVISION 

61 

6 

•  0 

5  ■ 

77 

1  .98 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


ICUISIANA 
NOVEMBER  1974 


STflT  I  ON 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


5  6 


1  0 


I  1 


1  4 


15 


1  6 


1  ci 


20 


21 


22 


23 


25 


26  27 



28  29  30  31 


NORTHWEST  0 

BQOCAU  FIRE  TOWER 
COTTON  VALLET 
CURTIS   1  55E 
GL05TER   1  U 
GREENWOOD  FIRE  TQUER 

HANNA  3  S 
HQSSTQN 
KE  ITHvRLE 
KORAN 

LQGANSPGOT   4  ENE 

MANSFIELD  3  USW 
MINDEN 

PLAIN  DEALING 
RODESSA 

SHSEVEPQRT  USO  AP 


NORTH  CENTRAL  02 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  HE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 

FARMER  V  IL  L£ 
HAVNESWLLE  2  wsw 
HOMER  EXP  STATION 
JQNES60RQ  FIRE  TOWER 
MARION 

MONROE   FAA  AP 
MONROE  CITY 
RUSTON-LA  tech  univ 
SPEASSvILLE   FIRE  TOWER 
STEAL  IMG TON 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  W 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  ExP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECQRE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 
MAN  T 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  STA. 
SLAGLE 


CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH  FIRE  TOWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  CQTEAU 

HINESTON    4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMGU   4  S 

MARKS-ILLE 

MELVILLE 

NEW  ROADS  5  ESC 

0LO  RIvER  LOCK 

OLLA   3  SSW 

OPELOUSAS 
SIMME SPORT 
vIOALIA  NO  2 
WOODWORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE   USO  AP 

60GALUSA 

CL INTON 

CL INTON  5  SE 
COVINGTON   4  NNW 
FRANK L  INTON    3  SW 

GREEHSBUftG 
GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND    3  NW 
KENTWOOD 

LSU  BCN-HL'R  EXP  STA 
OAKNOL  tA 

PEARL    RIvER  LOCK   NO  I 

PINE  GROvE  FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SL IDELL 

SPRINGvlLLE  FIRE  TOWER 


6.94 

6.73 
5.91 
5  B2 


6.62 
6.30 
5.25 
5  .66 


6  .  26 

6  63 

3.81 


6.22 
6  .59 
4  .  29 


5  .  62 
5  .95 
5  .82 


5.  16 
5.  36 
6  .64 

4.99 
8.  46 

6.99 


SEE   REFERENCE   nO'ES  fOLLOwlNG  STAIIO*  I«OE« 
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DRILY  PRECIPITATION 


LOUISIANA 


STATION 


SOUTHWEST  07 

ABBE v  IL  L  E 

CRQulEt  EXP  STATION 
OE  QuINCr  4  N 
OE  0 1  DOES 
El izabetm 

hmckbebhy  e  ssw 

JENNINGS 

KAPLAN  6  S 

KINDER  3  u 

LAKE   ARTHUR    10  Sw 

LAKE  CHARLES  Z  N 
LAKE  CHARLES  USO  AP 
LONGVILLE 
MERnENTAU 
HITTIE   2  SE 

OAKOALE 

OBERL IN  F IRE  TOWER 
ROCKEFELLER  wl  REFUGE 


vERMIL ION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BATOU  SORREL  LOCK 
CARvILLE   2  SU 
FBANKL IN    3  NW 
JE  ArtCBETTE    CXP  STA 
LAFATETTE   F  A  A  AP 


SOUTHEAST  09 

BOQTHV  IL  L  E  WSG 
DIAMOND    4  NH 

OONALOSONvILLE  3  E 

gall iano 
houha 

new  orleans  nf  wso  ci 
new  orleans  noi  uso  ap 
new  orleans  auo  wso  ci 
new  orleans  algiers 

NEW  ORLEANS  C  ITflUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

NEW  ORLEANS  JOUROAN 

NEW   ORLEANS  LONDON 

NEW  ORLEANS  ~C  TA  IR IE 


DAY   OF  MONTH 


9     10  1112    13  14  15    16  17  1 


9  20  21 



22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


3  1 


SEE  »E*E»£NCE  SQIES  fOlLOHlhO  SrfiUON  UOEx 
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DAILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 

NOVEMBER  1974 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

rr 
tt 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

17 

I  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■           a  ■ 

NORTHHEST 

01 

COTTON  VALLEY 

MAX 

78 

74 

79 

79 

69 

64 

67 

48 

56 

61 

63 

0  4 

61 

69 

04 

57 

46 

52 

68 

78 

6  9 

74 

7  5 

77 

61 

56 

61 

60 

00 

58 

64 

5 

M  1  N 

62 

65 

67 

68 

39 

39 

39 

46 

46 

52 

50 

42 

37 

30 

28 

28 

44 

46 

52 

49 

33 

33 

39 

60 

32 

29 

29 

29 

29 

31 

42 

LOGANSPORT  4  ENE 

MAX 

76 

80 

81 

75 

65 

70 

61 

54 

60 

65 

68 

63 

72 

67 

68 

51 

57 

64 

78 

73 

76 

77 

78 

72 

59 

62 

65 

64 

65 

42 

66 

9 

MIN 

59 

65 

66 

54 

38 

38 

4  4 

44 

4  6 

55 

48 

98 

34 

43 

25 

4  1 

4  4 

49 

58 

48 

32 

38 

60 

4H 

30 

29 

32 

31 

40 

28 

43 

5 

M INDEN 

MAX 

61 

77 

81 

81 

70 

66 

69 

48 

58 

61 

63 

67 

58 

71 

57 

58 

48 

57 

67 

80 

70 

75 

78 

80 

61 

58 

64 

62 

65 

64 

66 

5 

MIN 

6  1 

64 

64 

67 

40 

4  1 

45 

45 

46 

52 

49 

40 

38 

4  1 

30 

32 

42 

45 

52 

47 

36 

37 

4  0 

60 

33 

31 

31 

34 

36 

30 

43 

8 

PLAIN  OEALING 

MAX 

75 

74 

78 

79 

69 

64 

65 

4H 

56 

61 

63 

63 

59 

70 

52 

56 

46 

51 

67 

78 

6  8 

74 

75 

74 

61 

56 

60 

60 

63 

55 

64 

0 

MIN 

60 

63 

66 

63 

38 

40 

46 

44 

45 

52 

47 

38 

35 

36 

26 

28 

4  0 

45 

50 

45 

33 

33 

41 

59 

32 

30 

31 

31 

33 

28 

42 

I 

SHREVEPORT  HSO  AP 

MAX 

77 

8 1 

g  ] 

70 

67 

68 

42 

65 

7 

M  1  N 

61 

67 

68 

SO 

42 

42 

48 

47 

54 

59 

4  7 

4  0 

40 

3  3 

29 

45 

47 

52 

62 

43 

37 

43 

0  1 

4  0 

35 

3  3 

35 

33 

35 

30 

45 

5 

MESTDALE  3  SH 

MAX 

82 

76 

81 

81 

71 

65 

69 

49 

56 

62 

65 

65 

62 

70 

57 

58 

50 

58 

66 

78 

69 

75 

77 

in 

60 

58 

63 

63 

64 

60 

66 

3 

■          ■  ■ 

62 

64 

66 

64 

40 

39 

40 

45 

41 

55 

50 

40 

36 

4  0 

27 

28 

4  4 

47 

52 

48 

34 

35 

42 

59 

35 

29 

32 

29 

34 

30 

42 

9 

NORTH  CENTRAL 

02 

BIENVILLE  3  NE 

MAX 

76 

79 

80 

72 

67 

68 

49 

57 

60 

67 

66 

61 

69 

56 

57 

48 

60 

64 

78 

70 

74 

76 

78 

63 

60 

62 

62 

64 

67 

40 

65 

1 

61 

63 

64 

47 

40 

40 

45 

45 

51 

57 

43 

38 

37 

33 

29 

42 

41 

51 

62 

42 

38 

4  4 

57 

45 

32 

30 

32 

30 

37 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

81 

79 

79 

BO 

74 

65 

67 

4':) 

58 

66 

72 

65 

61 

70 

54 

55 

48 

55 

68 

8  1 

69 

75 

77 

78 

64 

56 

63 

61 

0  4 

68 

66 

7 

61 

62 

64 

66 

42 

41 

44 

46 

47 

51 

54 

44 

39 

4  4 

28 

30 

43 

48 

S3 

51 

36 

40 

4  0 

55 

33 

28 

31 

28 

30 

CHATHAM 

MAX 

80 

78 

79 

81 

74 

6  4 

68 

51 

58 

65 

72 

66 

62 

69 

55 

56 

49 

54 

68 

79 

70 

73 

75 

77 

63 

57 

61 

62 

63 

69 

66 

6 

59 

58 

61 

6  4 

4  1 

39 

40 

45 

47 

54 

52 

38 

34 

42 

27 

30 

4 : 

48 

52 

50 

32 

35 

40 

59 

32 

28 

30 

26 

29 

FARHERV ILLE 

MAX 

75 

65 

66 

64 

59 

62 

68 

67 

63 

69 

68 

56 

52 

60 

75 

76 

78 

74 

60 

61 

62 

66 

63 

65 

6 

58 

42 

4  11 

44 

45 

42 

58 

52 

41 

39 

4  4 

29 

38 

44 

36 

42 

55 

43 

29 

36 

29 

39 

32 

HOMER   EXP  STATION 

MAX 

79 

75 

79 

79 

69 

61 

61 

47 

57 

60 

64 

61 

60 

69 

55 

58 

46 

54 

69 

80 

69 

74 

76 

77 

62 

57 

62 

62 

65 

64 

65 

n 

MIN 

61 

63 

65 

63 

38 

4  0 

43 

44 

4  5 

50 

48 

40 

37 

4  6 

27 

36 

41 

44 

53 

45 

43 

45 

4H 

5  9 

30 

29 

34 

30 

42 

29 

43 

9 

MONROE   FAR  AP 

MAX 

81 

80 

81 

76 

64 

66 

50 

58 

65 

72 

67 

62 

70 

57 

5  4 

46 

55 

63 

84 

71 

75 

76 

79 

62 

55 

59 

61 

61 

66 

48 

65 

5 

M  1  N 

64 

61 

62 

52 

44 

42 

46 

46 

44 

60 

41 

39 

35 

32 

;  s 

37 

45 

52 

58 

43 

37 

4  1 

51 

45 

33 

29 

32 

27 

37 

33 

43 

2 

MONROE  C I T r 

MAX 

80 

79 

80 

77 

64 

67 

60 

59 

65 

76 

66 

62 

70 

66 

55 

50 

56 

65 

81 

77 

74 

76 

78 

74 

56 

59 

61 

61 

66 

63 

67 

4 

MIN 

61 

64 

63 

63 

44 

43 

46 

45 

45 

59 

53 

42 

39 

34 

31 

39 

44 

52 

60 

51 

38 

43 

65 

49 

36 

31 

37 

30 

39 

33 

4S 

6 

RUSTON-LA    TECH  UNIV 

MAX 

66 

66 

1 

61 

61 

65 

65 

4  1 

43 

45 

45 

43 

SO 

54 

39 

35 

4  4 

29 

26 

36 

4  1 

52 

50 

35 

41 

49 

61 

33 

31 

34 

30 

41 

H  1  NNF IELO   2  H 

MAX 

78 

80 

81 

73 

65 

69 

53 

55 

63 

71 

68 

63 

70 

56 

57 

47 

'  4 

62 

82 

72 

74 

77 

79 

70 

58 

62 

66 

64 

71 

59 

66 

6 

hin 

59 

62 

62 

56 

4  1 

39 

4  4 

44 

SO 

57 

51 

37 

32 

41 

25 

33 

45 

5  1 

59 

49 

32 

36 

52 

47 

3  0 

26 

29 

25 

37 

NORTHEAST 

03 

BASTROP 

MAX 

82 

79 

80 

76 

68 

67 

60 

59 

65 

71 

65 

61 

70 

55 

55 

61 

64 

81 

BO 

75 

75 

78 

73 

56 

60 

60 

63 

66 

61 

67 

6 

MIN 

61 

65 

64 

61 

42 

42 

43 

45 

43 

58 

54 

42 

4  0 

43 

30 

43 

4  4 

59 

52 

4  1 

43 

54 

47 

34 

29 

37 

31 

39 

EPPS  6  H 

MAX 

81 

81 

81 

80 

74 

62 

65 

50 

60 

65 

75 

65 

62 

68 

50 

54 

4  8 

55 

6B 

80 

08 

73 

78 

IS 

0  0 

57 

60 

58 

63 

62 

66 

1 

MIN 

63 

64 

63 

67 

44 

42 

43 

46 

48 

52 

55 

40 

37 

40 

28 

38 

43 

48 

54 

54 

40 

43 

52 

62 

34 

31 

3  4 

31 

31 

34 

45 

4 

LAKE  PROVIDENCE 

MAX 

82 

81 

81 

81 

74 

63 

67 

50 

60 

68 

75 

67 

62 

67 

51 

55 

52 

57 

68 

80 

69 

74 

73 

76 

63 

0.4 

60 

58 

62 

65 

66 

5 

MIN 

65 

63 

64 

64 

47 

43 

45 

47 

45 

54 

55 

40 

37 

4 ; 

29 

34 

42 

45 

53 

55 

40 

45 

51 

58 

37 

35 

35 

32 

37 

35 

45 

8 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MAX 

83 

82 

83 

82 

75 

62 

69 

52 

57 

67 

76 

67 

65 

68 

50 

56 

52 

57 

69 

78 

68 

72 

75 

78 

76 

54 

62 

61 

64 

70 

67 

7 

MIN 

66 

65 

60 

66 

50 

47 

44 

47 

48 

56 

57 

40 

39 

4  5 

28 

39 

43 

50 

56 

58 

40 

46 

53 

57 

36 

31 

32 

29 

30 

38 

46 

5 

TALLULAH 

MAX 

55 

4  9 

56 

68 

78 

69 

73 

75 

76 

73 

53 

60 

59 

63 

66 

67 

1 

M  I  N 

65 

62 

60 

65 

46 

41 

42 

4  4 

42 

53 

55 

40 

34 

44 

25 

34 

40 

47 

54 

56 

35 

38 

46 

50 

35 

28 

29 

26 

33 

H INNSBORO 

MAX 

82 

82 

82 

80 

75 

63 

67 

51 

58 

65 

73 

66 

67 

0  6 

48 

56 

49 

64 

69 

81 

68 

74 

74 

76 

78 

6  4 

60 

60 

62 

68 

67 

3 

M  I  N 

65 

61 

64 

66 

45 

43 

43 

45 

47 

53 

54 

40 

4S 

4  4 

28 

30 

42 

46 

53 

55 

38 

42 

4B 

56 

36 

28 

32 

30 

32 

HE  ST  CENTRAL 

04 

ASHLANO  2  S 

MAX 

80 

75 

79 

80 

72 

62 

66 

49 

55 

66 

67 

65 

60 

68 

56 

56 

6  0 

60 

68 

78 

68 

72 

75 

79 

50 

56 

60 

61 

61 

60 

65 

8 

M  I  N 

60 

62 

60 

61 

38 

38 

43 

44 

45 

50 

50 

34 

32 

4  0 

24 

26 

40 

4  5 

51 

45 

30 

33 

38 

60 

30 

28 

29 

30 

34 

CONVERSE 

MAX 

82 

73 

83 

82 

70 

65 

70 

SO 

53 

64 

65 

68 

63 

71 

59 

58 

55 

59 

69 

80 

71 

74 

78 

78 

60 

59 

63 

66 

65 

71 

67 

5 

HIN 

63 

63 

63 

6  b 

40 

40 

42 

4  4 

45 

51 

49 

40 

3  4 

31 

27 

28 

44 

51 

52 

48 

33 

33 

41 

59 

30 

29 

29 

28 

29 

29 

42 

0 

GORUH  F IRE  TOHER 

MAX 

78 

BO 

80 

75 

68 

61 

53 

62 

68 

59 

68 

63 

55 

50 

69 

64 

82 

77 

70 

76 

78 

68 

55 

63 

63 

63 

70 

60 

67 

1 

MIN 

63 

64 

63 

41 

46 

4  5 

43 

49 

52 

40 

37 

45 

31 

40 

46 

51 

58 

5  1 

43 

45 

54 

49 

35 

33 

39 

37 

42 

30 

45 

LEESV ILLE 

MAX 

83 

79 

83 

83 

75 

63 

69 

53 

53 

66 

70 

67 

62 

72 

58 

59 

56 

68 

70 

8  1 

70 

74 

75 

77 

63 

58 

6  4 

66 

65 

71 

68 

4 

MIN 

66 

65 

69 

66 

44 

45 

48 

4  6 

47 

53 

55 

42 

35 

42 

30 

37 

45 

56 

56 

55 

35 

39 

41 

45 

38 

31 

32 

31 

44 

33 

45 

8 

BANT 

MAX 

83 

75 

83 

BQ 

70 

6  3 

58 

6 1 

69 

79 

09 

7  i 

78 

7  6 

60 

56 

6  3 

64 

64 

69 

67 

2 

MIN 

63 

65 

65 

67 

41 

41 

4  6 

45 

46 

52 

51 

3  7 

32 

42 

27 

32 

4  0 

53 

51 

49 

31 

35 

37 

08 

32 

27 

30 

28 

37 

NATCHITOCHES 

MAX 

76 

82 

82 

78 

75 

70 

65 

54 

61 

69 

67 

62 

72 

68 

57 

57 

59 

61 

81 

77 

70 

78 

80 

73 

58 

61 

65 

62 

70 

6S 

68 

5 

64 

64 

67 

58 

44 

46 

47 

45 

S3 

60 

53 

43 

39 

4R 

31 

34 

4H 

S3 

59 

53 

38 

4  3 

56 

50 

35 

32 

34 

32 

46 

32 

46 

9 

CENTRAL 

OS 

ALEXANORIA 

MAX 

B2 

80 

82 

83 

74 

64 

69 

55 

57 

65 

74 

69 

63 

69 

56 

59 

57 

71 

74 

83 

71 

74 

75 

78 

66 

59 

61 

67 

63 

70 

69 

0 

MIN 

68 

65 

64 

69 

45 

48 

46 

46 

48 

47 

57 

43 

38 

45 

34 

40 

4  3 

54 

55 

56 

40 

45 

52 

59 

37 

36 

34 

35 

39 

33 

47 

4 

ALEXANDRIA  HSO  AP 

MAX 

82 

82 

83 

74 

63 

69 

55 

54 

66 

73 

67 

62 

69 

56 

57 

51 

65 

72 

83 

74 

73 

76 

78 

67 

57 

61 

66 

63 

69 

45 

67 

1 

MIN 

63 

62 

62 

65 

46 

49 

45 

47 

52 

57 

4  4 

39 

35 

34 

30 

39 

50 

54 

66 

41 

36 

40 

o; 

47 

33 

29 

31 

30 

40 

33 

44 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  1N0EX 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DAY   OF  MONTH 

o 
(t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(X 

BELAH  FIRE  TOHER 

MAX 

BZ 

81 

80 

80 

72 

63 

1 1 

54 

56 

66 

73 

67 

63 

69 

54 

59 

52 

61 

68 

82 

71 

76 

76 

78 

66 

58 

64 

67 

65 

70 

68 

1 

M  I  N 

65 

66 

S2 

66 

45 

47 

44 

4  6 

48 

54 

56 

4  1 

35 

49 

30 

37 

42 

52 

55 

55 

49 

40 

54 

57 

36 

30 

34 

30 

38 

33 

46 

5 

BUNK IE 

MAX 

84 

83 

83 

82 

'8 

63 

70 

56 

56 

68 

76 

68 

62 

69 

SS 

58 

63 

73 

76 

83 

70 

70 

75 

78 

71 

57 

64 

66 

65 

71 

69 

8 

ri  i  n 

69 

65 

63 

6S 

48 

49 

46 

47 

49 

55 

57 

44 

37 

42 

31 

34 

46 

55 

55 

59 

40 

42 

46 

57 

39 

34 

33 

33 

37 

35 

47 

1 

GRBND  COTEBU 

MAX 

83 

89 

H  j 

79 

68 

67 

61 

69 

77 

68 

63 

67 

61 

59 

65 

80 

75 

82 

72 

74 

74 

76 

77 

62 

66 

67 

65 

69 

61 

71 

0 

a  ;  N 

67 

.;  b 

61 

66 

50 

51 

47 

53 

62 

'■1 

4  6 

37 

43 

33 

43 

59 

57 

66 

S3 

55 

43 

57 

54 

40 

34 

32 

37 

40 

35 

49 

8 

H I NES TON  4  NNE 

MAX 

81 

78 

82 

8  1 

73 

62 

69 

53 

53 

6  1 

72 

66 

62 

70 

57 

58 

57 

73 

73 

84 

70 

75 

76 

78 

64 

57 

63 

65 

63 

70 

68 

4 

65 

62 

62 

66 

44 

44 

46 

45 

46 

52 

55 

38 

33 

36 

27 

38 

42 

54 

53 

54 

34 

34 

40 

58 

36 

28 

29 

30 

32 

32 

43 

8 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

84 

82 

83 

B2 

76 

6: 

68 

5  4 

54 

64 

67 

66 

57 

68 

51 

52 

54 

64 

72 

83 

67 

74 

75 

78 

72 

58 

63 

66 

63 

70 

67 

6 

a  !  N 

67 

66 

63 

65 

IB 

48 

43 

4  4 

4  6 

50 

54 

43 

39 

42 

32 

33 

44 

52 

54 

59 

41 

41 

44 

56 

39 

34 

34 

36 

37 

37 

46 

4 

MfitlOU   4  S 

83 

83 

83 

82 

69 

71 

66 

54 

68 

75 

70 

71 

70 

65 

60 

64 

76 

80 

80 

77 

7S 

75 

79 

73 

64 

64 

68 

65 

69 

68 

71 

6 

M1N 

hH 

68 

66 

53 

4  9 

50 

49 

47 

52 

62 

58 

4  5 

40 

47 

35 

35 

61 

57 

68 

59 

44 

43 

56 

60 

42 

36 

36 

37 

47 

35 

50 

2 

MELVILLE 

M  H  < 

84 

83 

83 

82 

75 

69 

67 

63 

72 

74 

73 

66 

67 

62 

58 

63 

80 

80 

80 

76 

73 

75 

78 

76 

73 

63 

67 

66 

70 

67 

72 

2 

MIN 

56 

64 

59 

59 

50 

50 

48 

46 

51 

52 

56 

4  1 

35 

45 

31 

41 

57 

57 

64 

63 

37 

39 

41 

61 

39 

33 

30 

34 

42 

37 

47 

6 

NEW  ROODS  S  ESE 

MAX 

8  1 

8. 

83 

«: 

80 

66 

68 

62 

56 

70 

75 

6  8 

62 

68 

60 

58 

62 

73 

80 

83 

70 

72 

71 

78 

76 

58 

60 

63 

62 

67 

69 

9 

MIN 

66 

64 

63 

65 

52 

52 

47 

48 

4  9 

55 

58 

4  6 

31 

45 

34 

37 

49 

57 

60 

61 

39 

39 

49 

56 

41 

35 

29 

37 

42 

40 

48 

i 

OLO  RIVER  LOCK 

MAX 

84 

82 

a. 

62 

77 

64 

7  0 

62 

55 

69 

75 

68 

63 

70 

62 

60 

65 

73 

78 

82 

77 

73 

74 

78 

77 

57 

62 

66 

69 

70 

70 

9 

MIN 

66 

50 

62 

62 

51 

49 

45 

47 

50 

54 

58 

45 

34 

36 

32 

36 

45 

56 

56 

62 

38 

38 

46 

48 

39 

34 

31 

33 

40 

38 

46 

4 

OLLB  3  SSW 

MAX 

65 

6  6 

62 

70 

'■.6 

57 

5 1 

58 

68 

82 

68 

73 

76 

77 

65 

57 

62 

69 

63 

70 

67 

4 

MIN 

63 

50 

60 

66 

43 

47 

44 

45 

4  ' 

54 

55 

38 

34 

39 

27 

34 

43 

48 

50 

54 

35 

39 

45 

55 

34 

27 

29 

28 

34 

33 

43 

7 

HOOOHORTH  STATE  FOREST 

MAX 

81 

80 

82 

83 

73 

63 

69 

54 

5  7 

68 

74 

67 

62 

'■8 

56 

57 

59 

70 

72 

82 

70 

73 

72 

74 

63 

57 

60 

64 

62 

70 

68 

1 

■ 

MIN 

6g 

65 

6  i 

70 

46 

48 

46 

46 

60 

57 

56 

4  4 

38 

42 

31 

40 

40 

SO 

SO 

SS 

40 

43 

44 

60 

37 

33 

34 

35 

44 

34 

47 

0 

EAST  CENTRAL  06 

BM !  TE 

MBX 

82 

86 

80 

83 

8.' 

66 

68 

64 

58 

76 

71 

68 

64 

67 

59 

57 

66 

70 

80 

81 

70 

74 

74 

77 

77 

59 

62 

68 

64 

68 

70 

7 

52 

53 

57 

63 

51 

51 

4  4 

42 

49 

57 

61.1 

41 

31 

45 

30 

39 

53 

59 

62 

63 

37 

33 

42 

44 

42 

32 

29 

30 

37 

4  3 

45 

7 

BATON   ROUGE    HSO  AP 

MAX 

35 

84 

82 

82 

66 

68 

64 

56 

72 

77 

69 

63 

68 

61 

59 

62 

73 

79 

82 

75 

72 

73 

77 

78 

58 

62 

65 

63 

68 

55 

69 

9 

64 

63 

62 

62 

52 

52 

47 

48 

5  3 

61 

52 

43 

36 

37 

31 

43 

56 

58 

64 

46 

40 

40 

46 

50 

38 

33 

30 

32 

40 

47 

1 

90GALUSA 

MAX 

85 

83 

82 

83 

65 

67 

60 

5  t 

72 

78 

67 

62 

5  1 

60 

57 

67 

64 

78 

81 

69 

72 

74 

77 

79 

57 

62 

65 

63 

67 

69 

3 

64 

65 

bi 

5  1 

54 

50 

43 

4.' 

47 

49 

54 

4  0 

34 

36 

30 

31 

41 

55 

60 

61 

40 

38 

39 

4  1 

42 

32 

28 

30 

30 

44 

6 

CLINTON 

«  q . 

83 

82 

a: 

77 

69 

66 

62 

56 

6  7 

75 

i.B 

61 

65 

58 

55 

61 

69 

76 

77 

72 

70 

71 

74 

75 

63 

58 

64 

60 

66 

57 

67 

g 

68 

63 

66 

65 

51 

48 

43 

47 

6  3 

60 

69 

41 

32 

44 

30 

37 

52 

59 

61 

49 

35 

36 

42 

54 

39 

30 

28 

28 

35 

46 

4 

COVINGTON  4  NNH 

MA) 

82 

81 

81 

81 

74 

6  .' 

64 

58 

7  0 

7  6 

fO 

62 

63 

68 

57 

68 

68 

76 

80 

74 

72 

72 

73 

77 

70 

60 

65 

62 

68 

58 

69 

g 

63 

67 

61 

58 

55 

51 

44 

48 

■.•4 

51 

60 

4  0 

31 

43 

32 

35 

53 

60 

59 

57 

36 

35 

40 

49 

43 

31 

28 

31 

37 

46 

2 

FRANKL INTON   3  SH 

MAX 

81 

79 

Bll 

B2 

67 

68 

57 

6: 

6  1 

73 

65 

6.4 

67 

63 

53 

63 

71 

75 

82 

71 

72 

73 

76 

63 

58 

63 

62 

63 

58 

67 

8 

M :  N 

61 

62 

60 

59 

47 

45 

40 

44 

4  9 

47 

48 

32 

27 

31 

SI 

56 

57 

35 

34 

37 

45 

32 

27 

26 

27 

32 

34 

42 

4 

GREENSBURG 

MBX 

84 

83 

B2 

84 

80 

65 

66 

63 

62 

61 

75 

68 

60 

68 

59 

69 

68 

67 

80 

78 

69 

74 

76 

73 

72 

57 

62 

67 

60 

62 

69 

8 

MIN 

61 

59 

60 

65 

50 

49 

44 

44 

43 

44 

46 

4  i 

32 

35 

30 

31 

45 

52 

60 

63 

38 

36 

39 

38 

40 

31 

28 

32 

36 

40 

43 

8 

HBMMONO    3  NW 

MAX 

BO 

82 

83 

81 

83 

65 

66 

64 

66 

70 

76 

68 

63 

65 

60 

64 

65 

70 

75 

83 

70 

71 

70 

75 

76 

58 

60 

66 

62 

61 

69 

9 

MIN 

64 

67 

6  ! 

6  6 

53 

50 

4  4 

48 

51 

58 

60 

40 

32 

42 

29 

35 

52 

59 

62 

63 

37 

36 

40 

50 

42 

29 

28 

29 

37 

42 

46 

7 

LSU  BEN-HUR  EXP  STB 

1(4  < 

75 

78 

83 

70 

72 

76 

72 

65 

63 

65 

64 

69 

70 

6 

59 

53 

49 

41 

46 

48 

48 

48 

4  4 

32 

40 

29 

33 

46 

46 

59 

61 

36 

36 

42 

42 

42 

33 

27 

30 

37 

39 

42 

4 

SLIOELL 

MBX 

82 

82 

B  1 

82 

B, 

64 

63 

66 

66 

71 

75 

70 

64 

65 

71 

58 

67 

70 

70 

80 

70 

72 

72 

74 

76 

58 

63 

66 

62 

65 

69 

9 

*            "  ■ 

M  |  ^ 

64 

64 

5  7 

59 

5B 

5.' 

45 

4B 

49 

51 

59 

39 

33 

37 

33 

35 

43 

60 

5  9 

62 

40 

38 

40 

40 

44 

31 

29 

31 

36 

42 

45 

9 

SOUTHWEST  07 

CROHLET  EXP  STATION 

MAX 

82 

84 

83 

84 

78 

63 

66 

58 

56 

66 

74 

68 

62 

6  8 

62 

58 

67 

74 

81 

80 

69 

72 

74 

76 

75 

56 

63 

65 

64 

68 

69 

a  [  N 

67 

67 

64 

66 

51 

5  1 

51 

46 

48 

5'., 

56 

46 

39 

50 

36 

40 

51 

59 

60 

60 

42 

45 

52 

59 

40 

36 

34 

39 

42 

35 

49 

6 

OE  OUINCr  4  N 

MAX 

83 

79 

83 

83 

74 

64 

69 

57 

55 

67 

74 

69 

64 

71 

63 

60 

66 

70 

77 

81 

72 

74 

76 

78 

66 

58 

63 

69 

65 

70 

MIN 

68 

69 

69 

69 

48 

49 

50 

4  6 

49 

54 

54 

37 

39 

42 

32 

35 

48 

57 

59 

56 

38 

42 

47 

63 

38 

30 

33 

29 

29 

29 

46 

9 

BE  RIOOER 

HS. 

B3 

77 

a,' 

82 

74 

66 

74 

5B 

66 

70 

67 

70 

69 

69 

62 

60 

62 

66 

70 

71 

70 

70 

69 

a ;  n 

66 

55 

67 

66 

44 

46 

48 

4  a 

4  6 

52 

54 

4  1 

35 

40 

33 

38 

42 

45 

55 

53 

35 

39 

47 

47 

37 

33 

33 

34 

40 

32 

45 

2 

EL  1 2BBETH 

MBX 

83 

82 

81 

81 

73 

6  1 

69 

54 

54 

64 

73 

68 

63 

70 

60 

58 

63 

75 

76 

82 

70 

76 

74 

68 

65 

68 

66 

72 

71 

M  1  N 

6 

hi. 

65 

65 

48 

48 

48 

46 

46 

48 

57 

40 

33 

46 

31 

40 

43 

43 

57 

57 

34 

37 

46 

31 

29 

31 

31 

39 

26 

44 

8 

HACK8ERRY  e  SSH 

MAX 

RD 

80 

80 

80 

77 

52 

63 

55 

75 

68 

62 

69 

63 

56 

66 

74 

74 

78 

70 

70 

78 

69 

58 

60 

65 

64 

65 

MIN 

73 

72 

73 

73 

51 

53 

46 

48 

49 

50 

47 

6  4 

43 

40 

51 

60 

63 

62 

50 

54 

63 

44 

4  1 

44 

47 

52 

35 

53 

3 

jENN I NGS 

MBX 

B4 

Bi 

86 

84 

73 

71 

68 

60 

68 

82 

7  6 

74 

60 

58 

60 

70 

76 

81 

82 

79 

68 

73 

76 

73 

6  4 

57 

56 

62 

66 

65 

M  I  N 

68 

71! 

V 

6  8 

50 

54 

50 

6  1 

54 

61 

58 

45 

50 

42 

38 

44 

54 

70 

71 

57 

43 

51 

56 

62 

4  1 

36 

38 

42 

46 

35 

52 

6 

LAKE    ARTHUR    10  SH 

Ml'< 

80 

82 

a/ 

81 

77 

63 

66 

56 

66 

66 

75 

69 

64 

68 

6  4 

66 

66 

73 

76 

78 

70 

72 

75 

72 

62 

55 

66 

61 

66 

MIN 

70 

61 

69 

72 

6  1 

53 

53 

48 

52 

63 

58 

4.' 

45 

S3 

39 

40 

50 

61 

66 

61 

46 

47 

54 

42 

39 

40 

43 

4B 

36 

SI 

8 

LAKE   CHARLES  MSO  AP 

afi. 

82 

83 

82 

77 

65 

67 

59 

54 

6  4 

77 

69 

65 

69 

6  4 

58 

66 

73 

78 

80 

72 

72 

75 

76 

68 

59 

61 

68 

65 

68 

49 

MIN 

6B 

69 

'.,6 

50 

54 

49 

49 

53 

53 

51 

44 

42 

43 

39 

49 

61 

62 

70 

49 

44 

48 

59 

50 

41 

36 

38 

41 

43 

34 

50 

8 

OBERL IN  F IRE  TOHER 

MAX 

B2 

82 

8  i 

63 

73 

6  J 

69 

54 

58 

69 

75 

70 

67 

70 

63 

59 

6  4 

77 

78 

82 

72 

77 

75 

78 

68 

59 

65 

69 

69 

70 

7 

MIN 

66 

68 

64 

67 

47 

49 

49 

46 

49 

52 

56 

40 

37 

50 

34 

42 

51 

58 

8  4 

56 

40 

42 

58 

61 

38 

33 

33 

36 

46 

33 

48 

8 

ROCKEFELLER  HL  REFUGE 

MAX 

6 1 

'0 

8 1 

82 

a  i 

65 

64 

58 

58 

72 

78 

69 

65 

70 

66 

59 

58 

74 

78 

80 

70 

73 

74 

76 

74 

58 

63 

66 

66 

68 

70 

3 

a :  u 

68 

69 

52 

52 

S3 

48 

49 

SI 

57 

4  6 

41 

44 

38 

44 

53 

61 

62 

62 

47 

49 

54 

52 

4  4 

37 

39 

46 

47 

36 

50 

7 

VERMIL ION  COCK 

MAX 

81 

75 

77 

75 

30 

66 

62 

63 

5  9 

67 

74 

70 

70 

69 

66 

60 

68 

73 

77 

74 

74 

65 

73 

69 

68 

50 

S3 

57 

55 

66 

67 

9 

M  1  N 

67 

66 

6  8 

68 

60 

53 

52 

48 

50 

56 

57 

45 

4  1 

43 

33 

35 

48 

56 

58 

62 

43 

40 

52 

59 

38 

30 

31 

33 

37 

35 

48 

5 

SOUTH  CENTRAL  08 

CBRVILLE  2  Sk 

MAX 

3  5 

85 

82 

80 

75 

64 

66 

63 

70 

75 

70 

64 

67 

63 

68 

65 

71 

77 

82 

75 

73 

73 

77 

78 

64 

62 

65 

65 

68 

63 

70 

8 

M  IN 

67 

66 

t..> 

66 

55 

52 

48 

48 

52 

61 

59 

44 

37 

51 

36 

4  1 

57 

57 

61 

62 

40 

42 

49 

SI 

42 

35 

32 

39 

45 

37 

49 

6 

SEE 

REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  i 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
NOVEMBER 


STRT ION 

FRANKLIN    3  NM 
LAFAYETTE  FAA  BP 
MORGAN  CITT 
NEH   IBERIA  5  NH 

SOUTHEAST  09 
BOOTHV I LLE  HSO 
0  1AM0N0    4  NH 
OONALOSONVILLE  3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEH  ORLEANS  MOI   HSO  AP 

NEH  ORLEANS  AUQ  HSO  C I 

PARAOIS  7  S 

QUARANT INE 

RESERVE 

SAINT    BE  RNARO 

SCMR I  EVER 


MAX 
M  I  N 


MAX 
M  I  N 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


m  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Mfl  ■ 
M  I  N 


DAY  OF  MONTH 


85     84  80 

68     67  63 


84     85  83 

70     68  65 


82  83  82 
66     66  63 


81  85  85 
68     68  65 


83  81  82 
68     65  65 


85  86 

70  68 


82  83  81 
69     67  6S 


69     69  67 


82     84  82 


82  68 
66  S3 


80  65  67 
61     53  54 


80  82 
64  58 


83  60 

67  S3 


81  75 
66  65 


84     75  64 

66     61  53 


84     85  66 

66     56  53 


82  82  63 
64     63  58 


80  78  72 
68     70  65 


83     82  64 


85  80  63 
75     59  S8 


66  57  69 
52     50  55 


61  55  69 
SI     50  54 


62  64  58 
54     50  55 


65  62  59 
50     46  50 


65  67 
59  61 


67  60 
54  55 


68  66  72 
52     52  55 


68  70  70 
62     61  60 


62  65  62 
49     51  50 


67  62  72 
S3     S3  55 


10    11  12 


75  70  65 
63     56  42 


77     69  6S 


70  76 
56  62 


76  71  65 
62     60  54 


76  71 
60  63 


72  77 
59  59 


76  70  68 
60     62  46 


70  75  67 
50     62  46 


46     62  42 


13     14  lb 


68  66  62 
39     43  38 


67  64 
38  40 


64  66  66 
41     42  41 


35     53  37 


75  58 
52  48 


76  56 
49  43 


69  65 
49  36 


67  75 
45  39 


73  55 
44  36 


64     67  65 


69  77  56 
36     46  40 


58  71  73 
42     49  58 


58  69 
42  54 


57     59  59 


71  72 
49  61 


69  72 
40  53 


58  75 
44  52 


84  75  73 
58     50  43 


83  71 
70  48 


83  81 

62  62 


79  73  70 
63     58  S2 


84  70 

63  43 


22   23  24 


74     78  78 

52     53  55 


78  78 
56     5  ! 


86  70 
4S  49 


73     69  70 


67  76 
49  SO 


39     49  59 


73  79  76 
43     52  54 


73  73  78 
42     SO  SO 


75  73  78 
42     48  52 


71      75  79 


71      75  78 


72  77  79 
38     46  56 


74     77  78 


25    26  27 


43     37  45 


59     64  67 


70  72  63 
42     40  37 


78  67  64 
43     37  32 


59  62 
48  45 


79     60  63 


80  60  62 
44     37  35 


48     40  39 


78  56  59 
45     34  33 


58  65 
33  29 


57  59  62 
45     38  37 


73  61  65 
46     38  32 


76     S8  61 


78  S8  58 
45     36  33 


73  59  52 
48      42  40 


28    29    30  31 


66  70 
50  51 


65  65 
42  47 


69  70 
37  28 


63  66  66 
48     56  40 


66  69  68 
38     37  43 


63  68  61 
4  1     45  36 


61  66  61 
45     49  37 


65  66  65 
35     45  44 


61  64  62 
50     51  58 


63  67  62 
49     45  41 


71  .2 
51  .5 


70  .4 
60  .5 


71  .7 
SI  .0 


71  .6 
48  .3 


71  .0 
56-3 


72  .9 
SO  ■  1 


71  .5 
50  -5 


70.2 
49.4 


69.7 
52  .  I 


71  .7 
SO. 5 


70.6 
58  .2 


70  .0 
49  .6 


71  .3 
51  .6 


SEE  REFERENCE  NOTES  F  OL  L  OH  I NG  STATION  INDEX 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1974 


OBY    OF  MONTH 


1        2  3 


S        6  1 


9       10      11       12      13      14       IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30  31 


SPIN!    JOSEPH  EXP  STB 


2  MAX 
MIN 


66  .6 
SO  .9 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

10 


EVAPORATION  AND  WIND 


J  1  H  1  I  U  IN 

DRY  OF  MONTH 

o  °  g 

1 

? 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

lb 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

23 

30 

31 

■        ■  a 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.07 

.05 

.0  ' 

.08 

.  1  8 

.  1  7 

.  1  1 

.01 

.06 

.1)4 

.  D6 

.  l  7 

.13 

-  1  3 

B 

.  1  6 

.0  1 

.03 

a 

.  i  i 

.  1  7 

.  1  Q 

.08 

.09 

.06 

■  1  5 

■ 

16 

.  1  1 

2  .55 

HIND 

34 

IS 

20 

re 

60 

1  1 

28 

1  3 

8 

!  9 

40 

6.' 

4  5 

50 

16 

6 

8 

1  0 

1  4 

66 

3.' 

.'1 

27 

46 

67 

25 

15 

25 

1  7 

HH 

887 

CENTRAL  OS 

HOODHORTH  STATE  FOREST 

EVAP 

.09 

.07 

.07 

.06 

.  1  1 

.06 

.10 

.04 

.  :  4 

.02 

.0  ' 

00 

.06 

.'16 

.06 

02 

.  1  i 

.02 

.08 

.  1  2 

.0  1 

.  1  0 

.  1  ? 

.0  / 

.07 

.03 

.04 

.04 

116 

2 . 1  9B 

MHX^ 

3b 

20 

23 

36 

30 

1  9 

34 

14 

1  6 

16 

27 

31 

25 

4  0 

25 

i  g 

1  6 

24 

.'7 

4  i 

27 

1  4 

30 

,61 

6  ) 

0  4 

1  1 

1  6 

17 

46 

61 1 

e. 

Ml 

79 

76 

71 

61 

66 

52 

69 

68 

-  h 

6  9 

61 

6  6 

65 

64 

65 

65 

6  1 

79 

KB 

6? 

66 

;o 

58 

66 

52 

65 

54 

69 

65 . 1 

M1N 

661 

66 

6  4 

66 

51 

SO 

4M 

46 

4  5 

61 

66 

45 

41 

41 

17 

3  1 

12 

6  3 

51 

6  9 

45 

4  5 

56 

56 

40 

3 ; 

37 

36 

40 

19 

48.3 

■      ■  ■ 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  S T A 

EVAP 

.  1  4 

.11 1 

.19 

.  |  i 

.03 

,23 

.  1  5 

,08 

.09 

.  ?0 

.21 

.0? 

.05 

.23 

.  1  9 

.  0  7 

1  .' 

HIND 

7  9 

S2 

64 

61 

•  9 

49 

61 

'6 

4  4 

48 

74 

60 

58 

3 

4  0 

99 

6  4 

1  6 

18 

34 

14 

i  ,"i 

20 

34 

28 

87 

16626 

MAX 

n: 

•  ' 

6  6 

6  j 

60 

6  4 

6  9 

71 

6  9 

6  5 

65 

55 

56 

6  6 

69 

78 

HO 

1 1 

69 

7? 

72 

12 

59 

6  0 

6/ 

63 

64 

67.1 

niN 

6  i 

66 

52 

4  6 

46 

46 

IB 

48 

46 

4  1 

42 

16 

38 

16 

i  1 

59 

6  4 

4  5 

4  6 

49 

4  9 

f, 

37 

37 

3  8 

40 

4? 

45-8 

SEE  REFERENCE 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
NOVEMBER  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

CD 

cr 
cr 

Q: 

o 

LATITUDE 

1  

LONGITUDE 

o 
cr 

UJ 

_j 

UJ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP  . 

PRECIP  . 

0- 

j> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES ) 

ABBEVILLE 

0007 

0  7 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

1  0 

8A 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

IP 

ALEXANDRIA 

0098 

05 

RAP  I OES 

1  1 

31 

1  9 

92 

28 

87 

8A 

8A 

c 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAP  I DES 

1  1 

31 

24 

92 

1  8 

1  20 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H 

AMI  TE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

8A 

8A 

H 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

1  P 

H 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8A 

8A 

H 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

9  1 

54 

1  40 

5P 

5P 

H 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

i  J  G 

E  BATON  R0UG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

MID 

MID 

r 

HJ 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

I  BERV  I  LLE 

1 

30 

08 

91 

19 

1  5 

8A 

H 

BEAVER  FIRE  TOWER 

06  1  7 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

47 

92 

34 

1  05 

1  P 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

38 

92 

1  1 

200 

9A 

1  P 

H 

B I ENV I LLE   3  NE 

0800 

02 

BIENVILLE 

1  1 

32 

22 

92 

56 

307 

MID 

MID 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

42 

93 

31 

260 

1  P 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

1  0 

30 

47 

89 

52 

103 

8A 

8A 

H 

BOOTHV  I  LLE  WSO 

1  1  57 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

M  I  D 

M  I  0 

c 

H  J 

BUNK  I E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

80 

8A 

8A 

H 

CALHOUN  EXP  STATION 

14  11 

02 

OUACH  I  T A 

9 

32 

31 

92 

20 

1  80 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CARV1LLE  2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

5P 

5P 

H 

CHATHAM 

1  703 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  9 

92 

27 

180 

8A 

8A 

H 

CL I NTON 

1891 

06 

E  FEL I C I  ANA 

6 

30 

52 

91 

01 

1  80 

5P 

8A 

H 

CLINTON  5  SE 

1  899 

06 

E  FEL I C I ANfl 

6 

30 

48 

9  0 

58 

200 

8A 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

1  0 

92 

06 

80 

8A 

CONVERSE 

2023 

04 

SAB  I NE 

1  2 

3  1 

45 

93 

42 

220 

8A 

8A 

H 

COTTON  VALLEY 

2121 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

49 

93 

25 

230 

7A 

7A 

H 

COVINGTON   4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

40 

5  P 

5P 

r 

H 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

8A 

8A 

H 

CURTIS   1  SSE 

2235 

01 

BOSS  I ER 

1  1 

32 

25 

93 

38 

1  55 

8A 

r 

DE   QU I NC Y   4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

31 

93 

26 

95 

8A 

8A 

H 

UL    K I UUER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

1  80 

8A 

8A 

H 

DIAMOND   4  NW 

2478 

09 

PL AQUEM I NES 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

5P 

5P 

DONALOSONV I LLE   3  E 

2534 

09 

ASCENS I  ON 

8 

30 

06 

90 

56 

20 

8A 

8A 

H 

tr  i    i  i  n  n  r~  t  i  i 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

8A 

8A 

H 

EPP5  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

8A 

8A 

C 

H 

EUNICE 

298  1 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

7A 

F ARMERV I LLE 

3079 

02 

UNION 

9 

32 

4  6 

92 

24 

170 

5P 

5P 

u 

FRANKL I N   3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

MID 

MID 

H 

FRANKLINTON   3  SW 

3327 

06 

WASH  I NGTON 

10 

30 

49 

90 

1  1 

145 

MID 

MID 

H 

GALL  I ANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

8A 

8A 

H 

uL  US  1 1 K    1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

1  1 

32 

1  2 

93 

50 

255 

7A 

GONZALES 

3695 

09 

ASCENSION 

8 

30 

1  4 

90 

54 

10 

C 

GORUM  FIRE  TOWER 

374  1 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

31 

25 

92 

54 

360 

5P 

1  P 

H 

GRHNU  LOTEHU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

26 

92 

02 

55 

7P 

7P 

H 

nDniin     c  c  f>  D  c 
GKHNU  t-UKt 

3804 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

31 

48 

93 

06 

150 

7A 

GRAND   ISlE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

C 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

on 

J  u 

a  n 

225 

OH 

o  H 

H 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E  BATON  ROUG 

6 

30 

34 

90 

59 

60 

7A 

UKttNWUUU   r IRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

1  1 

32 

25 

94 

00 

350 

IP 

Ufiri/DCDDv       Q  Cr~ii 

nHLttbtKKY    o  bbW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

53 

93 

25 

6 

8A 

8A 

H 

nHnnuND    3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

9A 

9A 

H 

n  H  IN  fN  H    j  o 

4050 

01 

RED  RIVER 

1  1 

31 

54 

93 

21 

125 

8A 

nHYNtSVILLt    2  W5W 

4  131 

02 

CL A  I  BORNE 

9 

32 

57 

93 

1  0 

330 

7A 

n I  Neb  i  UN   4  NNE 

4260 

05 

RAP  I DES 

4 

31 

1 1 

92 

45 

240 

7A 

7A 

H 

nuUlitb  L/HKUENS 

4288 

0  4 

SAB  I NE 

1  2 

31 

23 

93 

24 

362 

8A 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLA  I  BORNE 

1  i 

32 

45 

93 

04 

380 

8A 

8A 

H 

HOSSTQN 

4398 

01 

CADDO 

;  : 

32 

53 

93 

53 

200 

4P 

m  n  M  M  Q 

JU  H 

4  4  07 

n  q 

U  j 

TERREBONNE 

5 

29 

35 

90 

4  4 

15 

8A 

8A 

H 

JtHNtNtl It    EXP  SIA 

4674 

08 

I BER  I  A 

2 

29 

57 

91 

43 

20 

80 

H 

IFMIJ  I  wrc  o 
Jl  NIN  I  INuo  £ 

4702 

07 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

1  5 

92 

40 

30 

C 

JUlNtODUKU    r  IKt  'UWtK 

4732 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

1  3 

92 

42 

322 

IP 

JUNtbVlLLc  LUCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

70 

8A 

8A 

c 

LfQDi    DM      Q  C 

ft  Hr  |_  H  N    o  b 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

1  6 

7 

8A 

n  t  1  1 HV I  LLC 

4816 

01 

CADDO 

1  1 

32 

21 

93 

50 

200 

7A 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

5P 

KINDER  3  W 

4884 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

7A 

KORAN 

493  1 

01 

ROSS  1 FR 

U  U  J  J  1  [_  l\ 

1  1 

32 

25 

93 

28 

1  75 

8A 

LAFAYETTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  3 

92 

01 

37 

c 

LAFAYETTE  FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

1  2 

91 

59 

38 

MID 
8A 

MID 

H 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

506S 

07 

CAMERON 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

8A 

H 

OBSERVER 


CITY  OF  ABBEVILLE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ALEXANDRIA  POWER  PLANT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ROBERT  S.  MCCLENDON 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOLOMON  G .  MARTIN 
CITY  OF  BASTROP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
CROWN  ZELLERBACH  CORP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GILBERT  GOUX 
L  S  U  NORTH  LA  EXP  STA 
U  S  PUBLIC  HEALTH  HOSP 
GUY   E  TRAYLOR 

KENNETH  M.  CAIN 
RAYMOND  L  CUNNINGHAM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM   R.  OTT 
MRS  RUBY  V  ALLEN 
ST   JOSEPH  ABBEY 
RICE  EXPERIMENT  STA 
LSU  RED  RIVER  VLY  EXP 
LA  CORR  AND   IND  SCH 
CITY  WATER  PLANT 

LSU  PL AQ  PARISH  EXP  STA 
CF    INDUSTRIES.  INC 
CAL-KRAFT   PAPER  CO 
TRUCKLINE  GAS  CO. 
ROYNE  H.  FONTENOT 
H.    W.    THURSTON.  JR. 
CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 
SOUTHERN  NAT  GAS  CO 
LAFOURCHE  PARISH  SHER  D 
MARGARET   E.  JAMISON 

NATIONAL  WEATHER  SERV 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
ST  CHARLES  COLLEGE 
WALLACE  DESADIER  JR. 
TOWN  OF  GRAND  ISLE 
TOWN  OF  GREENSBURG 
MRS  .   LAURA  L  .  CAMPBELL 
LA  FORESTRY  COMM 
U  S  WILDLIFE  SERVICE 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

CHARLES  D  WOOD 
MID-VALLEY  PIPELINE  CO. 
IRVIN  C  .  MORRISON 
HODGES  GARDENS 
N   LA  HILL   FARM   EXP  STA 
THOMAS  C.  GRAVES 
USDA-SUGARCANE  FLD  STA 
USDA  4  LSU 

NALT  WEATHER  SERVICE 
LOUISIANA  FORESTRY  COM 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 
TRUNKLINE  GAS  CO 
MRS  OLIVE  B  HILL 
ARCHIE  L  MIXON 
ALEX  COURVILLE 
UNITED  GAS  PIPELINE  CO. 
CITY  OF  LAFAYETTE  UTIL 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  FISH  i  WILDLIFE  SER 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIAL 

[SEE  NOTES  1 

LAKE  CHARLES  2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

1  3 

5 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LRKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALC AS  I  EU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

8A 

8A 

H 

C  .   R  .  EVANS 

LEESV I LLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

16 

240 

8A 

8A 

C 

H 

JAMES  M.  MILLER 

LOGANSPORT   4  ENE 

5527 

0  1 

DE  SOTO 

1  2 

3  1 

59 

93 

57 

2  1  0 

5P 

5P 

f 

H 

SOUTHERN  NATURAL  GAS  CO 

LONGV I LLE 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

1  4 

1  1  4 

7A 

JOSEPH  R  SHAW 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

5620 

0  6 

E  BATON  ROUG 

8 

30 

22 

91 

10 

21 

8A 

8A 

8A 

LSU  AGRI   EXP  STATION 

MAMOU  4  S 

5852 

05 

EVANGEL  I NE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

5P 

5P 

TRANSCONTINENTAL  G  P  C 

MANSFIELD  3  WSW 

5874 

01 

DE  SOTO 

1  2 

32 

01 

93 

44 

373 

7A 

H 

BENNETT  STRANGE 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

1  2 

31 

34 

93 

29 

260 

8A 

8A 

H 

ROBERT   R  .  GENTRY 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

8A 

TOWN  OF  MARION 

MARKSV  I  LLE 

5920 

05 

AVOYELLES 

2 

31 

09 

92 

02 

87 

8A 

TOWN  OF  MARKSVILLE 

MARTIN  FIRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

06 

93 

1  4 

270 

c 

HERSHEL  L.  CULPEPPER 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

4  1 

91 

45 

30 

8A 

8A 

H 

MRS  RUTH  T  HEBERT 

MERMENTAU 

6  1  42 

07 

ACADIA 

7 

30 

1  1 

92 

35 

1  6 

8A 

MISS  PEGGY  L  BROUSSARD 

MINOEN 

6244 

01 

WEBSTER 

1  1 

32 

36 

93 

18 

250 

8A 

8A 

c 

H 

W .    G •  SPARKMAN 

MI TT  IE  2  SE 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

7A 

THOMAS  V.  BURNITT 

MONROE  FAA  AP 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

MONROE  CITY 

6310 

02 

OUACH I T A 

9 

32 

3  3 

92 

07 

80 

5P 

5P 

c 

CITY   OF  MONROE 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

1  1 

5 

8A 

8A 

c 

U.S.   CORPS  OF  ENGRS . 

NATCHITOCHES 

6582 

04 

NATCH  I TOCHES 

1  1 

31 

46 

93 

05 

130 

5P 

5P 

L 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

08 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

53 

25 

8A 

8A 

H 

GULF   S.   RESEARCH  INST. 

NEW  ORLEANS  NF   WSO  CI 

6659 

0  9 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

04 

3 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  APR 

66  60 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

09 

ORLEANS 

g 

29 

56 

90 

08 

6 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

NEW  ORLEANS  ALGIERS 

6666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

02 

2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  CITRUS 

- 

5668 

09 

ORLEANS 

6 

30 

03 

89 

59 

0 

M  I  D 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 

R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

08 

22 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 

R 

6671 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

06 

2 

MID 

SWG  AND   WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  JOURDAN 

p 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

1  0 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  LONDON 

R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

04 

1  2 

MID 

SWG  AND  WATER  BOARD 

NEW  ORLEANS  METAIRIE 

R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

MID 

N.   0.   SWG.   AND  WTR.   BD . 

NEW  ROADS  5  E SE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

91 

22 

45 

8A 

8A 

H 

CAJUN  ELEC  PWR  COOP  INC 

OAKDALE 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

4  1 

103 

7A 

LEONARD  A.  RICHMOND 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

9  1 

25 

1  1  0 

8A 

J  D  SANFORD 

OAKNOL  I  A 

691  1 

06 

E  FEL  I  C I  ANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

7A 

PERCY  E .  DREHER 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

30 

36 

92 

47 

67 

9A 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OLLA  3  SSW 

6978 

05 

LA  SALLE 

1  1 

31 

52 

92 

16 

1  00 

HH 

8A 

c 

UNITED  GAS  PIPE  LINE  CO 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

7A 

HAROLD  L •  BAOUE 

PAR AD  I  S  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

0 

4P 

4P 

H 

RUDOLPH  MELANCAN 

PEARL   RIVER  LOCK  NO  1 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

10 

30 

27 

89 

47 

30 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

1  90 

IP 

LOUISIANA   FORESTRY  COMM 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

54 

93 

4  1 

291 

8A 

8A 

H 

LEON  SANDERS.  JR. 

QUARANT I NE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

g 

29 

1  3 

89 

1  6 

5 

8A 

8A 

H 

DELTA  NAT  WILDLIFE   REF . 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

1  3 

8A 

8A 

H 

GODCHAUX  SUGAR  REF  CO 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

8A 

8A 

c 

LA  WLDLF   4  FISH  COMM 

RODESSA 

7950 

01 

C  AODO 

1  1 

32 

58 

94 

00 

200 

7A 

MRS.   JO  B.  HARTSELL 

ROSEPINE  EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

1  7 

238 

8A 

LSU  WESI    LA  EXP  STA 

RUSTON 

8065 

02 

L I NCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

CITY  OF  RUSTON 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

8067 

02 

L  I  NCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

8A 

8A 

H 

LA  TECH  UN  I  VERS  1  T  Y 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

52 

89 

50 

5 

5P 

5P 

bUUIHLKN  NAIL   GAS  CO. 

ST  FRANC  I  SV  I  LLE  6  SE 

8137 

06 

W  FEL  I  C  I  ANA 

8 

30 

43 

91 

18 

60 

5P 

5P 

t  unr  t  I  i/r     1*1/1  a  /  ~i  i 

1NALIIVE  9/14//3 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

14 

78 

8A 

8A 

8A 

GH 

NE   LA  EXPERIMENT  STA 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGEL INE 

2 

30 

5  1 

92 

1  6 

50 

c 

CENTRAL  LA.   ELECTRIC  CO 

SCHR I  EVER 

8295 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

4  4 

90 

49 

1  5 

6P 

6P 

H 

CONRAD   M.  LEBLANC 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASH  I NGTON 

10 

30 

51 

89 

59 

330 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY  COMM 

SHREVEPORT  WSO  AP 

R 

8440 

01 

CADDO 

1  1 

32 

28 

93 

49 

254 

MID 

MID 

c 

HJ 

MDTi      nr  n  Turn  cr?DMTi~r 

NH 1 L    WEHIHER  SERVILE 

SIMMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

8A 

MKb   LHKntN   K  KHoALAIS 

SINGER 

8519 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

39 

93 

25 

150 

8A 

1NHLI1VE  0/31//4 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

3  1 

12 

92 

08 

300 

8A 

JOSEPH  R  HUDGENS 

SL  IDELL 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

1  7 

89 

46 

10 

8A 

8A 

H 

NOAA-NATL   WEATHER  SERV 

SPEARSV  I  LLE  FIRE  TOWER 

8669 

02 

UN  I  ON 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

1  P 

c 

JACK  N.  HOLLIS 

SPR I NGH ILL 

8683 

01 

WEBSTER 

1  1 

33 

00 

93 

27 

240 

8A 

c 

ALTON  D  MATLOCK 

SPR I NGV I LLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

i  :  w  i  m  r  ^  t  n  w 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

IP 

H 

LOUISIANA   FORESTRY  COMM 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

8A 

LA  POWER   4   LIGHT  CO 

SUGAR  TOWN 

8828 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

51 

93 

01 

170 

7A 

MRS  PEARL  M  MCDONALD 

SULPHUR 

8831 

07 

CALCAS I EU 

4 

30 

1  4 

93 

23 

12 

8A 

CITY   WATER  PLANT 

TALLULAH 

8923 

03 

MAD  I  SON 

3 

32 

24 

9! 

1  3 

85 

8A 

8A 

H 

PEOPLES  WATER  SERV  CO 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STHTION  INDEX 
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VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

5 

29 

47 

92  12 

14 

8A 

8A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  I  DAL  I  A  NO  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

31 

35 

91  26 

60 

8A 

c 

V  I  DAL  I  A  FIRE  DEPT 

WESTDALE  3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

1  1 

32 

08 

93  30 

1  40 

7A 

7A 

H 

ABSOLUM   P.  DILL 

WINNFIELD  2  N 

9803 

02 

WINN 

1  1 

31 

56 

92  4  1 

160 

6P 

7A 

f 

H 

ESTES  B  •  BOHEMAN 

W I NNSBORO 

9806 

03 

FRANKLIN 

9 

32 

09 

91  42 

80 

8A 

8A 

c 

H 

LOUISIANA  FORESTRY 

COMM 

WINONA  FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

1  1 

32 

02 

92  39 

220 

IP 

LOUISIANA  FORESTRY 

COMM 

WOOOWORTH  STATE  FOREST 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

31 

08 

92  28 

90 

9A 

9A 

9A 

H 

LA.   FORESTRY  COMM 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  ST HT ION  INDEX 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65&F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FA A  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken   from  different  points   for  successive  observations;   consequently,    occasional  drifting  and  other  causes  of   local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  1?  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   In   the   "Monthly  Summarized  Data"   table,    the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,   and   in   the   "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snuw  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE ;   St.    Joseph   Exp  Sta  ■   Sharkey  clay  soil,    bare.     Slope,   0-1   percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  mm  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES   for  monthly   precipitation  totals  may  be  found  in   the  annual   issue  of  this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


4     And  also  on  an  earlier  date  or  dates 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 


*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B     Adjusted  to  a   full  month 


D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.      If  daily  amounts  are  published   in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,    except   where  indicated 
by  reference   'R'.      Such   amounts  may  differ   from  amounts  published   from  the  recording  gage   in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


"Soi 1  Temperature"   table . 

"Snowfall   and   Snow  on  Ground"   table       Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J     "Supplemental  Data"  table. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR     This  entry   in  time  of   observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:     1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6 -LAKE  PONTCHARTR A I N     7-MERMENTAU     8-MISSISSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing   in   the  tables  with   no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be   included  in   this  issue. 
General  weather  conditions   In   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data     price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4 . 70  additional  for                                rlnl  ^"w^^LSS^^1 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Fedeial  Building, 
Asheville,   N.   C.    28801.        Attn:  Publications.   


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Center 
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TEMPERRTURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST   TEMPERATURE  : 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1    DAY  PRECIPITATION: 
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1 

3 
10 

456 
428 
410 
404 
404 

9 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1  4 
14 

12 

1  2 
II 

' 

9 

9 
9 

0 

3.91 
6.52 
4.31 
4  .20 
5.12 

-    1  .42 

1  .40 
3  .42 
1  .97 
1  .72 
1  .80 

• 

7 
7 
7 
IS 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

b 

6 
) 
6 

3 

3 

3 
' 

1 

1 
1 

3 

DIVISION 

52.3 

-      .  3 

4.42 

-    1  .44 

! 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  f OL LOW  1  NO  STATION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Louisiana 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW. 

SLEET 

NO  . 

OF 

OAYS 

STAT ION 

MAX. 

M  I  N  . 

° 

r 

UJ 

UJ 

1 

UJ  E 

UJ  t 

a-  Z 

a 
11 

a 

UJ 

UJ 

UJ 

%  O 

u. 

%  o 

o  o 

i 

r 

a 

t 

£  Z 

UJ 

it 

_j 

«  5 

a 

° 

1 

; 

| 

I 

a.  Q 

o 

ou 

S  g 

t  1 

1 

a 

2 

□ 

_o_u_ 

ti 
-2- 

:  \. 

fj  J 
1 

?  o 

a 

a      «  ■ 

— 

— — 

— 

— — 

— - 

— - 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY  EXP  STATION 

62 

.6 

43 

■  1 

52  .9 

76 

31* 

28 

4 

383 

0 

0 

5 

J 

7  .34 

1  .86 

2.71 

7 

■  0 

0 

2 

OE  QUINCY   4  N 

fa  3 

.  -i 

4Q 

52.0 

78 

3 1 

2  4 

0 

0 

8 

0 

6.92 

1  .26 

1  .66 

27 

•  0 

o 

, 

7 

1 

OE  RIDOER 

M 

38 

.0 

M 

78 

31 

26 

4  • 

0 

0 

1 1 

0 

6  .03 

1  .60 

.0 

0 

9 

9 

3 

ELIZABETH 

63 

.0 

36 

i  M 

5  Q  .  6  M 

-  1.2 

76 

3  ] 

2  3 

4 

4  55 

0 

0 

1 1 

0 

8  .66 

2.38 

2.1] 

7 

. 

0 

1  0 

6 

4 

HACKBERRY  8  SSW 

61 

.DM 

4S 

.gn 

53. 5M 

.4 

74 

31* 

31 

1 

367 

0 

0 

1 

0 

7  .69 

2.98 

2  .82 

7 

.'J 

0 

7 

5 

3 

JENNINOS 

63 

.8 

45 

.8 

54  .8 

.2 

76 

31* 

30 

4. 

334 

a 

0 

4 

0 

6  .75 

.92 

2  .00 

IS 

.0 

CI 

:  o 

4 

2 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

61 

45 

53. 6M 

-  .3 

75 

31* 

31 

2* 

358 

0 

0 

3 

0 

6.79 

1  .78 

2.35 

7 

•  0 

0 

9 

4 

2 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

63 

.  g 

45 

; 

54.5 

.  2 

78 

4 

3  J 

34  8 

0 

a 

4 

0 

7.77 

2  .07 

2.19 

6 

■  0 

0 

B 

5 

2 

OBERLIN  FIRE  TOWER 

63 

■  2 

42 

. : 

52.7 

79 

)0 

26 

1 

393 

0 

0 

7 

0 

7  .32 

1  .69 

27 

.0 

0 

10 

fa 

3 

ROCKEFELLER  WL  REFUCt 

62 

-H 

45 

■  i 

54  .  1 

76 

i 

30 

1 

345 

0 

0 

4 

D 

6-12 

1  .24 

20 

.0 

8 

fa 

2 

VERM IL ION  LOCK 

63 

.6 

42 

52.9 

78 

i :  • 

26 

S* 

382 

0 

0 

5 

0 

3.51 

1.10 

7 

.a 

J 

5 

3 

1 

D  I  V  I S I  ON 

S3  .2 

6.99 

1  .53 

.  u 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  06 

CARVILLE  2  SW 

F.  J 

.  g 

4  4 

.  q 

54.9 

.  6 

79 

27 

28 

3 

329 

0 

4 

0 

4  .46 

.87 

1.40 

7 

•  0 

0 

7 

4 

2 

FRANKLIN  3  NW 

fat 

.6 

46 

.  3 

56.5 

.9 

80 

31* 

29 

1 

297 

D 

0 

4 

0 

4  .86 

.18 

2  .07 

20 

.0 

0 

1 

3 

2 

LAFAYETTE  FAA  AP 

65 

.8 

46 

.5 

56.2 

2.2 

81 

31 

32 

1 

307 

0 

0 

1 

0 

5.95 

.81 

1  .90 

6 

.0 

0 

6 

4 

3 

MORGAN  CITY 

64 

.8 

46 

.  7 

55  .6 

-  .3 

79 

31* 

32 

2* 

323 

0 

0 

2' 

0 

3.53 

-  1.71 

1  .52 

7 

•  0 

0 

4 

3 

1 

NEW   IBERIA  5  NW 

64 

.0 

43 

.5 

53.8 

79 

31 

28 

1 

362 

a 

0 

5 

0 

4  .40 

.90 

7 

.0 

0 

8 

4 

0 

DIVISION 

55  . 4 

.  7 

4.64 

.46 

-  0 

*         a  • 

SOUTHEAST  09 

BOOTHVILLE  WSO 

65 

.0 

SO 

.5 

57  .8 

78 

29* 

34 

1 

249 

0 

0 

a 

Ij 

1  .01 

.33 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

OIAMONO  4  NW 

6  b 

.2 

47 

.  i 

56.6 

8 1 

2  H, 

30 

3  + 

289 

0 

0 

0 

2  .24 

.74 

I  5 

■  0 

0 

4 

3 

0 

OONALOSONV ILLE   3  E 

65 

IM 

45 

.6M 

55.  SM 

-      .  1 

31 

1 

322 

0 

0 

i 

0 

4  .09 

1  .60 

20 

.0 

o 

5 

4 

2 

GALL  I ANO 

67 

HH 

47 

.  4 

57  -6M 

79 

31  * 

30 

2 

239 

0 

0 

3 

0 

3  .79 

1  .80 

1  5 

•  0 

0 

3 

2 

2 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  MOI   WSO  AP  R 

65 

2 

45 

.3 

55.3 

.5 

82 

28 

25 

3 

341 

0 

0 

6 

0 

4  .89 

-  .24 

1  .67 

20 

•  0 

0 

5 

4 

3 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  C I  R 

64 

.9 

48 

56.9 

80 

28 

33 

1 

287 

0 

0 

0 

0 

5  .60 

1  .65 

20 

.0 

0 

5 

4 

4 

PARAOIS  7  S 

67 

-  ) 

47 

.0 

57.2 

80 

31  » 

29 

5* 

282 

0 

0 

4 

0 

5.08 

-  .05 

1  .55 

20 

.0 

0 

5 

4 

3 

QUARANTINE 

S3 

■  1M 

49 

.SM 

56.  3M 

75 

26 

36 

1 

267 

0 

0 

0 

0 

1  .02 

.38 

20 

•  0 

0 

4 

0 

0 

RESERVE 

fab 

.  1  M 

44 

.  1  M 

54  .6M 

1  .0 

80 

31 

31 

6* 

343 

0 

0 

5 

0 

5  .63 

-  .05 

2  .70 

IS 

.0 

0 

3 

3 

SHINT  BERNARD 

THIBOOAUX 

66 

.  1 

4! 

.8 

56  .0 

.0 

81 

31  ♦ 

30 

1 

302 

0 

0 

■ 

0 

1  -80 

20 

.0 

0 

3 

3 

DIVISION 

56.4 

.2 

3.71 

-    1  .35 

•  0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


NORTHWEST  0 

BODCAU  FIRE  TOWER 
COTTON  vfiL LEY 
CURTIS  1  SSE 
GLOSTER   1  U 
GREENWOOD  FIRE  TOWER 


HOSSTQN 

KEITHVILLE 

KORAN 

LQGANSPQRT  *  ENE 

MANSF  IEL0  3  wsu 
MINOEN 

PLAIN  DEALING 
RODESSA 

SHREVEPORT  WSO  AP 


N9RTH  CENTRAL  02 

ANTIGCH  FIRE  TOUER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCUS 

FARMEftVlLLE 
HATNESviLLE  2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 
HAD I ON 

MONROE    FAA  AP 
MONROE  CITT 
RUSTQN-LA   TECH  UNIv 
SPEAR5VILLE  FIRE  TOWER 
STERL INGTQN 


NORTHEAST  0 

BASTROP 

EPPS  6  U 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT   JOSEPH  EXP  STA 


WEST  CENTRAL 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GORUM  F IRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

LEESVILLE 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  STA. 
SLAGLE 


ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER  FIRE  TOWER 
BEL  AH   FIRE  TDWER 
BUNK  IE 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTQN  ■»  NNE 
JONESVJLLE  LOCKS 
MAMOU   A  S 

MARKSv  ILLE 

MELVILLE 

NEW  HOAOS  6  ESE 

OLD  RIVER  LOCK 

DLL  A   3  SSW 

OPELOUSAS 
SIHMESPQRT 
vIDAL IA  NO  2 
UOODWOHTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TUB 
AMITE 

BATON  ROUGE  WSO  AP 
BOGAL  USA 
CL  INT0N 

CL  INTON  5  SE 
COVINGTON    4  NNW 
FRANKL INTON   3  SW 
GREENS6URG 
GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND   3  NW 
KENTW00D 

LSU  BEN-HUB  EXP  STA 
OAKNOL IA 

PEARL   RIVER  L OCX  N0  1 

PINE  GROVE  F IRE  TOWER 
SHERIOAN  F  IRE  TQWCR 
SL  IDELL   WSO  RFC 
SPRINGWLLE  FIRE  TOWER 


DRY   OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  SEFESENCE 


NOTES  fOLLOMlNG 
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5  TBI | UN  1NDE 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


SOUTHWEST  0? 

ABBEVILLE 

CROULEr  EXP  STATION 
OE  QUINCY  4  M 
OE  RIDOER 
EL IZABETH 

HACKBERRr  8  SSU 

JENNINGS 

KAPLAN  a  s 

KINDER  3  W 

LAKE   ARTHUR    JO  SW 

LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE   CHARLES  WSO  AP 
LONGVILLE 
rtflMENTAU 
MITTIE  2  SE 

OAKDALE 

OBERL IN  FIRE  TOWER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

SUGARTOWN 
SULPHUR 

VERMIL ION  LOCK 


SOUTH  CENTRAL 

BATQU  SORREL  LOCK 
CARWLLE  2  SW 

FRftNKLIN    3  NW 
JEANERETTE  EXP  STA 
L  AfATETTE    FAA  AP 


SOUTHEAST  09 

BQQTHWLLE  WSO 
OIAMONO   4  NW 
DONAL  OSONV IL  LE  3  E 
GALL  IANO 
HOUnA 

NEW  ORLEANS  NF    WSO  CI 
NEW  ORLEANS  MOI    WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  C ITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JQUROAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METAIRIE 

PARADIS    7  S 

OUARAN  TINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

THIBQOAUX 


2.24 
4.09 
3.79 


DAY  OF  MONTH 


5  6 


:  d 


1 1 


l  ? 


:  -1 


I  5 


16 


1  7 


:  3 


20 


22 


24 


25  26 


27 


28 


29 


30 


31 


.02     .01  .01 


SEE  REFERENCE  WES  fOLLOWlNO 
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STATION  INOE 


DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 


STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

K 

tr 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

Mfl) 

40 

»: 

5  1 

5  1 

57 

5  7 

60 

52 

49 

47 

52 

45 

56 

6  0 

6  6 

56 

51 

55 

63 

59 

66 

65 

74 

69 

7  3 

44 

4  3 

49 

S3 

6  3 

65 

65 

9 

34 

50 

77 

7  2 

7  2 

26 

3  j 

3 1 

3  6 

32 

29 

29 

29 

31 

31 

28 

28 

38 

68 

41 

3  8 

38 

43 

46 

53 

59 

34 

9 

LOGRNSPORT  4  ENE 

MAX 

48 

55 

57 

58 

57 

67 

61 

5  3 

SI 

52 

SO 

62 

52 

58 

59 

56 

61 

65 

6  7 

6  i 

66 

76 

'  3 

74 

69 

45 

52 

55 

66 

73 

77 

60 

7 

* :  N 

<  ( 

48 

7  ; 

33 

26 

4  3 

3 1 

3  6 

39 

37 

3  3 

26 

34 

32 

3  7 

7' 6 

33 

66 

68 

40 

39 

42 

48 

54 

6  2 

58 

38 

.5 

M INOEN 

MAX 

41 

45 

53 

56 

57 

78 

59 

5  3 

52 

4  6 

6  3 

46 

58 

6  0 

65 

76 

52 

5  7 

56 

6  0 

63 

67 

73 

70 

72 

46 

43 

50 

55 

63 

67 

56 

.6 

MIN 

27 

26 

.'5 

26 

27 

4  1 

50 

27 

22 

22 

31 

32 

32 

41 

S3 

32 

2  7 

27 

34 

34 

30 

30 

41 

57 

40 

37 

37 

42 

47 

54 

60 

35 

2 

PLAIN  OEALING 

MA ' 

36 

42 

51 

52 

•  6 

54 

59 

52 

46 

46 

50 

45 

57 

61 

5  7 

54 

49 

56 

6  2 

5  9 

60 

66 

74 

69 

74 

43 

42 

48 

54 

63 

65 

55 

.  1 

MIN 

28 

26 

24 

25 

26 

40 

50 

33 

20 

2  1 

30 

3  0 

30 

35 

)0 

3  0 

26 

2  6 

26 

29 

27 

30 

36 

57 

39 

36 

36 

41 

44 

52 

57 

33 

6 

SHREVEPORT  WSO  AP 

MAX 

45 

5  3 

51 

55 

57 

64 

57 

47 

49 

50 

47 

68 

58 

62 

67 

51 

78 

63 

5  9 

61 

67 

76 

72 

74 

45 

43 

51 

52 

65 

67 

71 

57 

.7 

26 

29 

2  / 

2  7 

3  7 

51 

40 

34 

2  3 

27 

40 

31 

36 

37 

33 

32 

26 

35 

31 

34 

28 

35 

57 

44 

39 

38 

42 

46 

5  7 

56 

47 

36 

■  8 

WESTDALE  3  SW 

43 

48 

5  i 

55 

36 

55 

6. 

7  3 

52 

50 

52 

50 

6  0 

6  0 

6  3 

59 

53 

5  9 

6  5 

5  9 

61 

6  7 

74 

69 

75 

44 

45 

50 

56 

63 

74 

57 

■  6 

29 

28 

;  ■  4 

23 

23 

42 

50 

33 

23 

24 

34 

32 

3  7 

38 

35 

31 

28 

2  '3 

34 

36 

7  7 

2B 

39 

58 

4  1 

39 

39 

44 

49 

55 

55 

35 

-5 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

MA» 

44 

5  3 

5  5 

58 

60 

58 

=  6 

54 

4  9 

5  2 

46 

60 

60 

65 

58 

5  3 

57 

66 

64 

64 

66 

74 

74 

73 

54 

44 

50 

54 

64 

69 

77 

59 

.3 

7  8 

?7 

26 

24 

3 1 

4  7 

46 

29 

72 

24 

40 

32 

34 

37 

34 

3 1 

29 

35 

37 

39 

29 

37 

57 

52 

40 

38 

4  1 

48 

52 

61 

51 

37 

.  3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

li. 

4 

51 

51 

56 

5  4 

5  7 

5  5 

54 

49 

5  2 

51 

60 

56 

58 

57 

53 

55 

65 

60 

62 

65 

73 

73 

74 

44 

44 

5  0 

54 

65 

65 

57 

.  1 

M  [  -, 

32 

;  h 

27 

23 

27 

34 

4B 

46 

7  4 

22 

25 

3  6 

32 

37 

39 

31 

30 

32 

36 

3  6 

28 

30 

4  1 

50 

43 

39 

39 

44 

SO 

54 

60 

36 

.2 

CHATHAM 

MRU 

42 

40 

52 

54 

58 

62 

38 

55 

56 

49 

52 

54 

59 

60 

68 

59 

54 

5  5 

63 

59 

64 

65 

72 

6  9 

75 

45 

45 

SO 

54 

71 

66 

57 

.6 

29 

26 

7  4 

22 

2  4 

34 

48 

44 

72 

23 

2  9 

32 

33 

33 

35 

29 

30 

30 

36 

36 

26 

27 

37 

54 

42 

38 

38 

4  4 

49 

53 

57 

34 

.9 

FARMERV ILLE 

MAX 

44 

5  3 

53 

55 

6  3 

59 

6  6 

54 

48 

5  2 

60 

57 

58 

68 

59 

64 

55 

69 

69 

63 

68 

72 

66 

74 

72 

42 

49 

52 

61 

64 

78 

59 

.6 

MIN 

33 

2  g 

27 

7  6 

3  0 

4  5 

49 

4  4 

24 

2  4 

43 

34 

33 

36 

3  4 

32 

3 1 

3  4 

38 

36 

34 

37 

48 

62 

40 

37 

4  1 

47 

50 

59 

59 

36 

•  8 

HOMER  EXP  STATION 

MAX 

39 

42 

52 

53 

6  4 

61 

51 

5  3 

50 

48 

54 

58 

59 

52 

68 

57 

50 

56 

61 

60 

6  7 

65 

71 

73 

73 

43 

43 

50 

55 

65 

55 

56 

.3 

M : 

27 

2  7 

26 

23 

7  9 

44 

33 

39 

2  1 

24 

30 

30 

29 

40 

3  4 

29 

28 

34 

32 

34 

39 

34 

48 

50 

39 

36 

36 

43 

42 

54 

56 

16 

.2 

MONROE  FAA  AP 

-i:  . 

44 

5  1 

52 

55 

6  3 

56 

55 

56 

46 

52 

56 

57 

59 

68 

58 

54 

55 

63 

56 

61 

63 

70 

68 

75 

63 

44 

49 

5  7 

67 

64 

77 

58 

.4 

M :  n 

32 

29 

2  5 

25 

28 

4  6 

49 

33 

26 

24 

41 

33 

33 

37 

37 

32 

31 

33 

40 

36 

29 

37 

48 

63 

41 

39 

42 

46 

51 

57 

59 

38 

.2 

MONROE  CITY 

MB . 

4  4 

51 

5  2 

55 

63 

59 

57 

54 

48 

52 

55 

57 

58 

58 

63 

53 

54 

63 

60 

62 

65 

71 

69 

75 

73 

44 

59 

52 

63 

64 

76 

59 

.3 

- :  n 

33 

5  J 

3  0 

2  7 

3 1 

46 

50 

45 

26 

26 

44 

36 

35 

37 

39 

43 

30 

35 

3  9 

39 

3  0 

40 

50 

63 

42 

36 

42 

48 

50 

59 

58 

40 

.0 

RUSTON-LA   TECH  UNIV 

MAX 

41 

43 

5  2 

52 

56 

62 

57 

55 

62 

49 

52 

48 

59 

59 

62 

57 

53 

56 

63 

58 

62 

65 

72 

70 

73 

44 

44 

SO 

55 

64 

65 

56 

.5 

M :  n 

29 

:-h 

76 

25 

30 

4  0 

35 

39 

23 

24 

30 

32 

34 

40 

3  7 

32 

29 

32 

37 

37 

28 

34 

46 

5  0 

40 

37 

37 

43 

48 

54 

59 

36 

.  0 

HINNF IELO  2  W 

MA) 

43 

55 

5  5 

57 

6  1 

5  7 

58 

58 

'7  0 

50 

56 

62 

60 

6  2 

60 

55 

55 

63 

59 

64 

66 

74 

8  9 

74 

69 

45 

SO 

55 

72 

74 

78 

60 

.3 

■          ■  ■ 

M :  N 

:e 

27 

7  3 

21 

7  7 

4  4 

49 

43 

2  3 

26 

j  4 

32 

3 1 

32 

38 

28 

76 

27 

36 

39 

25 

3 1 

47 

64 

4  L 

38 

4  3 

4  6 

67 

63 

58 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

44 

5  1 

5  2 

56 

64 

56 

57 

54 

46 

53 

54 

58 

5  8 

68 

64 

S3 

54 

63 

59 

62 

65 

72 

68 

73 

70 

43 

49 

52 

62 

63 

78 

66 

.9 

"  [  N 

34 

29 

7' 6 

26 

30 

4  6 

5  1 

44 

73 

25 

43 

37 

35 

39 

40 

32 

32 

36 

38 

36 

32 

43 

48 

62 

4  1 

38 

42 

4  8 

5 1 

59 

58 

EPPS  6  W 

MA> 

37 

4  4 

50 

54 

56 

6  3 

56 

54 

6  3 

45 

52 

58 

58 

60 

64 

68 

53 

58 

60 

64 

S9 

52 

71 

70 

74 

45 

46 

50 

56 

67 

65 

5  6 

.9 

m  :  n 

33 

28 

75 

7  7 

3  7 

34 

46 

4  4 

26 

25 

3  | 

37 

3  4 

34 

3  3 

32 

3 1 

35 

36 

39 

3 1 

34 

52 

37 

■  1 

LAKE  PROVIDENCE 

"H  ■ 

37 

40 

50 

50 

55 

62 

56 

59 

4  6 

5  2 

60 

56 

68 

60 

61 

55 

53 

50 

63 

6  6 

62 

62 

70 

71 

75 

44 

50 

6  0 

6  5 

64 

64 

56 

.5 

MIN 

31 

30 

26 

27 

31 

4  0 

50 

46 

26 

2  5 

38 

35 

40 

41 

43 

34 

32 

35 

42 

39 

32 

37 

52 

58 

42 

39 

40 

45 

SO 

55 

59 

39 

.4 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

MA  > 

38 

43 

50 

54 

6  6 

66 

57 

57 

6  3 

46 

66 

64 

56 

63 

70 

57 

54 

53 

65 

5  9 

60 

63 

72 

71 

76 

47 

54 

53 

6  6 

77 

74 

59 

.1 

MIN 

33 

28 

26 

24 

26 

3  1 

57 

4  6 

2  9 

26 

33 

38 

33 

39 

45 

32 

30 

36 

44 

43 

31 

30 

46 

52 

47 

41 

4  1 

49 

51 

65 

60 

38 

.9 

TALLULAH 

MM  . 

37 

42 

49 

4  4 

55 

65 

57 

58 

52 

4  5 

55 

63 

58 

62 

70 

57 

53 

52 

65 

7  9 

62 

65 

73 

6  9 

77 

44 

52 

51 

60 

74 

70 

58 

.0 

M  !  '1 

(2 

27 

2  5 

26 

34 

46 

45 

24 

23 

29 

36 

31 

33 

42 

30 

30 

31 

37 

38 

28 

30 

43 

5  5 

43 

38 

38 

45 

49 

55 

57 

'2 

H I NNSBORO 

MA  ' 

40 

46 

5  1 

5 1 

57 

6  2 

57 

5  7 

5  4 

45 

5  3 

63 

58 

60 

67 

62 

55 

55 

62 

56 

63 

63 

71 

70 

75 

47 

59 

50 

60 

74 

70 

58 

.5 

MIN 

31 

.'9 

2  6 

24 

2  7 

33 

50 

45 

7  6 

25 

26 

37 

14 

36 

43 

32 

32 

33 

39 

4  1 

30 

32 

42 

5  6 

46 

39 

37 

"7 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLANO  2  5 

6  4 « 

40 

4  5 

50 

52 

55 

57 

60 

54 

6  3 

41 

51 

53 

57 

6  3 

54 

53 

52 

54 

64 

6  7 

6  0 

63 

72 

72 

76 

44 

45 

52 

63 

70 

72 

56 

.9 

MIN 

27 

2  2 

21 

2  6 

4  2 

47 

38 

1  9 

22 

35 

30 

35 

37 

34 

27 

7  7 

27 

34 

37 

4  0 

6  0 

34 

.5 

CONVERSE 

MR) 

44 

49 

56 

6  1 

59 

6  2 

65 

5  4 

55 

51 

52 

66 

63 

56 

60 

59 

55 

61 

63 

6  2 

8  4 

67 

75 

71 

77 

40 

45 

50 

68 

69 

75 

56 

.8 

MIN 

29 

27 

24 

24 

25 

4  7 

42 

32 

2  1 

22 

35 

30 

30 

35 

32 

29 

26 

2  6 

38 

39 

5  7 

58 

34 

.5 

GORUM  F IRE  TOWER 

MRX 

5  1 

54 

5  4 

57 

7  6 

57 

62 

56 

46 

49 

60 

57 

63 

67 

67 

65 

59 

66 

68 

65 

73 

70 

75 

70 

45 

52 

66 

74 

76 

76 

62 

.2 

MIN 

26 

29 

30 

35 

38 

4R 

36 

75 

32 

45 

40 

41 

4  3 

39 

32 

2  9 

36 

40 

45 

39 

52 

57 

40 

37 

43 

46 

56 

60 

62 

40 

.3 

LEE5VILLE 

MS. 

45 

46 

55 

57 

58 

58 

67 

55 

57 

48 

51 

60 

64 

67 

67 

62 

57 

60 

62 

6  3 

65 

57 

75 

71 

75 

46 

49 

S3 

68 

73 

77 

MIN 

30 

31 

26 

24 

3)7 

38 

48 

35 

28 

29 

15 

3  6 

35 

39 

39 

31 

27 

29 

38 

43 

28 

32 

49 

65 

44 

41 

42 

46 

52 

67 

61 

38 

.6 

MANY 

Mm 

55 

4  6 

54 

55 

5  7 

55 

62 

5  5 

50 

50 

51 

57 

59 

62 

67 

60 

54 

59 

65 

60 

62 

65 

63 

70 

78 

47 

4  6 

52 

70 

7  | 

75 

59 

.  1 

n  i  n 

28 

2  7 

24 

23 

76 

43 

45 

31 

2  1 

22 

35 

31 

31 

3S 

37 

2  8 

25 

2  6 

37 

37 

25 

31 

35 

61 

41 

38 

40 

4  2 

51 

58 

63 

35 

.5 

luQTrw  i  fnrucc 
Nn 1 LH 1  1 UL nt  D 

MAX 

48 

5  3 

65 

55 

65 

69 

58 

6  6 

55 

60 

56 

60 

58 

6  6 

6  4 

54 

61 

64 

59 

63 

67 

75 

70 

78 

71 

46 

50 

56 

71 

75 

79 

60 

.9 

M  1  N 

3  j 

2  9 

2  7 

34 

47 

50 

39 

27 

29 

45 

36 

7  8 

40 

30 

37 

5  3 

65 

43 

39 

4  4 

49 

55 

65 

6  1 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

MAX 

45 

49 

5  4 

57 

58 

62 

62 

57 

59 

50 

53 

63 

66 

68 

67 

60 

58 

60 

63 

61 

67 

73 

73 

72 

75 

50 

52 

6  3 

67 

76 

76 

61 

.2 

M ;  N 

30 

29 

31 

2  8 

3  3 

43 

52 

46 

3  1 

31 

37 

39 

38 

37 

40 

33 

30 

36 

42 

45 

3  6 

35 

37 

60 

48 

4  1 

41 

48 

51 

66 

64 

40 

.6 

ALEXANORIA  HSO  AP 

MH« 

49 

55 

56 

57 

62 

6  2 

62 

5  7 

50 

53 

63 

58 

66 

68 

60 

57 

58 

6  3 

60 

65 

66 

73 

71 

7  5 

67 

52 

55 

6  6 

77 

76 

79 

62 

.3 

M  1  N 

24 

28 

27 

2  5 

to 

49 

50 

34 

2  8 

29 

42 

36 

34 

37 

34 

31 

29 

31 

45 

36 

29 

35 

55 

67 

44 

42 

49 

52 

SR 

62 

62 

4  0 

■  0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
DECEMBER 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

Q 

g 

1 0 

1  i 

1  2 

1 3 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

2  LI 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

2  5 

2  6 

2  7 

9  Q 

9  Q 

3  j 

a: 

BELAH  F I  RE  TOWER 

MAX 

45 

49 

56 

57 

60 

61 

59 

56 

58 

S3 

52 

64 

60 

65 

65 

6  i 

57 

5Q 

62 

62 

65 

65 

72 

^0 

74 

49 

51 

52 

66 

76 

73 

60.4 

1  1  N 

29 

28 

.8 

26 

30 

44 

52 

43 

28 

2  6 

37 

37 

33 

37 

41 

3  2 

3  1 

31 

43 

42 

30 

37 

46 

6  0 

48 

4  1 

4  1 

46 

so 

65 

62 

39-5 

BUNK  I E 

MAX 

15 

46 

53 

57 

59 

64 

59 

58 

57 

46 

5  5 

65 

6  6 

68 

7  0 

s  g 

57 

60 

65 

60 

6  0 

64 

72 

72 

-<b 

53 

63 

63 

68 

78 

78 

61  .7 

MIN 

29 

30 

30 

27 

30 

37 

5 1 

43 

32 

3  2 

36 

4  1 

36 

lo 

45 

35 

34 

35 

40 

48 

33 

34 

42 

6  1 

52 

43 

1 1 

53 

5  2 

66 

6  9 

4  1.2 

GRAND  COTEAU 

MAX 

48 

56 

58 

59 

6  7 

6  5 

73 

57 

50 

52 

63 

6  2 

68 

72 

64 

65 

6  1 

64 

71 

73 

74 

71 

5  6 

7  2 

74 

77 

"8 

79 

64  .9 

MIN 

29 

30 

30 

27 

32 

48 

49 

44 

36 

32 

4B 

42 

37 

18 

16 

34 

3' 

i6 

51 

51 

•6 

3  9 

55 

68 

46 

1 1 

512 

57 

67 

65 

66 

44.5 

HINESTON  4  NNE 

MAX 

45 

48 

55 

56 

57 

60 

62 

5  2 

56 

47 

S  3 

62 

58 

7  0 

68 

6  9 

55 

59 

61 

61 

64 

6  6 

73 

71 

75 

48 

51 

53 

6  ' 

76 

■'6 

60.3 

MIN 

27 

27 

2  6 

24 

24 

37 

48 

38 

26 

2  6 

32 

35 

33 

34 

40 

30 

26 

26 

38 

42 

27 

27 

50 

61 

44 

40 

4  1 

46 

51 

66 

60 

37  .2 

JONESVILLE  LOCKS 

MAX 

45 

1H 

53 

54 

57 

6,6 

63 

57 

56 

55 

54 

61 

58 

6  4 

68 

60 

56 

56 

62 

6  6 

6  2 

62 

72 

72 

76 

53 

5  5 

53 

6  3 

76 

74 

60.3 

MIN 

30 

^8 

2 

2  8 

35 

48 

45 

29 

2  9 

34 

4 1 

33 

33 

42 

37 

32 

3  2 

40 

46 

3  2 

35 

45 

60 

52 

40 

40 

48 

:^0 

^  2 

6 1 

39 . 4 

MAHOU  4  S 

MAX 

n :  n 

MELVILLE 

MAX 

6  6 

55 

56 

60 

6  9 

63 

6  3 

56 

6  3 

57 

58 

6  6 

70 

70 

65 

59 

56 

65 

62 

63 

6  6 

72 

71 

2  5 

73 

2  6 

25 

75 

74 

-'6 

79 

65.4 

MIN 

27 

26 

"6 

2  5 

3  1 

4  1 

47 

44 

32 

3 1 

47 

4  1 

40 

41 

4  6 

31 

30 

35 

4  1 

49 

31 

40 

38 

67 

45 

43 

55 

67 

67 

62 

6  2 

42.2 

NEW  ROADS  S  ESE 

MAX 

"  3 

4  ? 

6  4 

55 

58 

6  3 

6  5 

5  7 

66 

49 

6  6 

66 

67 

66 

68 

61 

59 

=  6 

65 

64 

6  3 

65 

75 

74 

77 

6  1 

65 

75 

75 

76 

78 

63.  1 

MIN 

2  6 

28 

3 1 

38 

5  3 

47 

3  3 

3  6 

4  2 

3  ? 

41 

46 

32 

34 

33 

44 

50 

3  3 

38 

47 

66 

58 

45 

48 

58 

60 

5  9 

61 

42  •  1 

OLD  RIVER  LOCK 

MAX 

B9 

49 

5  3 

6  6 

60 

63 

63 

58 

5  5 

49 

56 

6  5 

6  3 

6  6 

70 

5  9 

6  8 

56 

65 

>  4 

61 

5  6 

73 

73 

76 

58 

63 

71 

6  9 

7  9 

78 

63.4 

MIN 

27 

29 

2  2 

27 

2  7 

31 

S 1 

47 

32 

29 

31 

4  1 

36 

46 

48 

33 

32 

28 

31 

44 

31 

31 

45 

6  1 

57 

42 

43 

52 

5  2 

64 

61 

39  .9 

OLLB  3  SSW 

MAX 

44 

47 

5. J 

54 

5  8 

62 

5B 

56 

56 

50 

S3 

6  2 

61 

62 

6  8 

59 

55 

57 

62 

60 

63 

65 

73 

7  0 

75 

48 

48 

SI 

6  6 

2  5 

74 

59  .5 

MIN 

30 

2  6 

2  5 

23 

25 

37 

5  2 

45 

25 

2  5 

29 

3  5 

3  2 

35 

3  7 

29 

2  9 

28 

34 

40 

27 

29 

45 

5  7 

47 

40 

42 

4S 

49 

63 

■8 

36  .9 

HOOOWORTH  STATE  FOREST 

MAX 

44 

47 

56 

54 

66 

60 

6  3 

57 

66 

47 

5  3 

62 

57 

66 

68 

58 

56 

58 

6  3 

58 

63 

5  5 

72 

7  2 

75 

50 

6  : 

54 

69 

.'6 

2 

60  .0 

MIN 

2 

30 

2  6 

3  2 

46 

50 

4  1 

29 

29 

3  8 

^6 

38 

43 

40 

32 

3  2 

37 

45 

47 

3  1 

40 

4  7 

6  2 

48 

i : 

4  3 

4  8 

62 

6  4 

V  1 

4  1.0 

EAST  CENTRAL 

06 

AMITE 

MAX 

11 

48 

',4 

60 

6  2 

66 

64 

58 

54 

62 

59 

66 

56 

65 

67 

63 

6  2 

56 

65 

67 

67 

69 

7  0 

7  1 

7  1 

76 

1-6 

72 

76 

76 

77 

64  .0 

MIN 

2  E] 

28 

26 

26 

2  9 

34 

51 

47 

32 

27 

3  4 

4  J 

36 

36 

49 

32 

32 

29 

45 

52 

34 

34 

4  9 

6  1 

60 

4 : 

49 

48 

55 

5  9 

6  1 

40  .8 

BATON  ROUGE  W50  AP 

MAX 

47 

52 

51 

60 

65 

65 

65 

55 

49 

50 

6  5 

56 

65 

69 

6  2 

61 

55 

67 

86 

6  5 

6  5 

12 

72 

7  2 

72 

58 

77 

78 

"'9 

77 

81 

64  .6 

MIN 

30 

3 1 

26 

29 

30 

50 

S  1 

39 

34 

30 

49 

4  I 

37 

4  0 

n 

3  2 

36 

32 

5  3 

47 

34 

38 

50 

6  7 

47 

46 

58 

62 

62 

62 

62 

43  .6 

6  0GAI  USA 

MAX 

54 

4  6 

51 

57 

60 

66 

6"' 

66 

51 

52 

5  8 

6  9 

55 

64 

68 

63 

6  1 

53 

6  6 

6  8 

67 

65 

76 

73 

78 

64 

76 

62 

9  0 

78 

64  .4 

r  [  n 

27 

2  9 

2  7 

28 

2  ' 

26 

49 

47 

3  1 

2  6 

21 

39 

38 

35 

36 

32 

32 

29 

3 1 

5  2 

35 

35 

36 

59 

4  1 

45 

63 

63 

62 

61 

39  .2 

CL I N  TON 

MAX 

46 

50 

54 

59 

62 

61 

6  2 

55 

4  9 

51 

S3 

5^ 

6  1 

66 

60 

59 

53 

6  4 

63 

64 

6  3 

71 

■'9 

77 

71 

57 

74 

75 

78 

77 

-.'9 

MIN 

2  8 

27 

24 

26 

28 

46 

52 

47 

3  1 

26 

45 

3  9 

33 

36 

19 

29 

2  9 

28 

52 

1 6 

3 1 

32 

50 

65 

49 

1 1 

54 

61 

6  2 

6  5 

5  6 

41.4 

COVINGTON    4  NNW 

MAX 

46 

52 

6  2 

59 

64 

65 

62 

66 

50 

51 

67 

55 

63 

66 

6  3 

62 

54 

6  4 

6  9 

66 

6  3 

69 

72 

27 

7  3 

61 

7  6 

77 

26 

76 

77 

64  .0 

MIN 

2  2 

30 

26 

26 

26 

4  1 

55 

47 

3  2 

26 

47 

4  3 

38 

35 

5  1 

3  1 

3  2 

29 

55 

5 

35 

33 

4  5 

6  7 

52 

1  6 

57 

6  2 

6  2 

6  6 

58 

42  .6 

FRANKLINTON   3  S  W 

MAX 

44 

49 

56 

56 

62 

60 

69 

51 

4  7 

48 

67 

53 

60 

65 

62 

60 

53 

61 

64 

66 

63 

67 

69 

75 

67 

57 

7  0 

74 

76 

75 

"'5 

61.9 

MIN 

25 

27 

25 

2  5 

25 

4  1 

49 

32 

29 

24 

42 

36 

3 1 

3! 

3  9 

29 

29 

26 

48 

48 

3 1 

30 

4  3 

65 

45 

1  3 

56 

60 

57 

56 

58 

39  .0 

GREENSBURG 

MAX 

6  1 

53 

54 

5  7 

60 

59 

58 

65 

64 

51 

6  6 

66 

55 

60 

6  9 

68 

60 

59 

64 

6  8 

70 

68 

66 

65 

68 

70 

68 

79 

78 

77 

78 

64  .7 

MIN 

26 

2  6 

26 

26 

2  7 

30 

49 

4  1 

2  9 

26 

29 

38 

33 

31 

11 

31 

29 

30 

32 

5  0 

33 

34 

35 

54 

55 

38 

44 

57 

60 

5  6 

61 

38  .0 

HAMMOND   3  NH 

80  < 

44 

48 

52 

57 

59 

6  2 

64 

60 

52 

50 

60 

65 

55 

60 

66 

62 

6  2 

54 

64 

66 

63 

62 

69 

to 

77 

65 

68 

74 

77 

76 

7  6 

62.6 

MIN 

25 

2  8 

26 

26 

2  7 

55 

46 

30 

2  7 

4 

39 

37 

35 

52 

31 

30 

29 

46 

5  0 

32 

32 

46 

65 

62 

47 

5  0 

5  9 

6 

5  6 

58 

4  !  .  7 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

MAX 

55 

5  1 

56 

60 

64 

65 

57 

5  4 

5  0 

59 

65 

56 

65 

69 

6  0 

60 

57 

65 

69 

65 

64 

7  0 

'2 

76 

62 

65 

77 

78 

78 

76 

64  .  1 

MIN 

32 

25 

26 

2  7 

29 

52 

44 

32 

2  9 

33 

4  1 

35 

36 

15 

30 

32 

2  9 

39 

51 

31 

33 

46 

58 

60 

40 

47 

59 

62 

56 

59 

40.7 

SLIDELL  HSO  RFC 

MH  1 

55 

18 

5  3 

59 

60 

65 

65 

62 

55 

52 

6  2 

65 

53 

62 

61 

65 

62 

55 

63 

6  6 

63 

63 

68 

69 

78 

71 

65 

72 

79 

79 

79 

63-7 

MIN 

29 

3 1 

2  7 

27 

27 

29 

54 

48 

32 

26 

30 

4  2 

40 

36 

16 

34 

34 

30 

3  3 

53 

35 

36 

3  9 

6  3 

6  5 

46 

46 

6  1 

61 

6  0 

6  2 

4  1.4 

SOUTHWEST 

07 

CROWLEY  EXP  STATION 

MAX 

48 

4  9 

64 

56 

6  8 

64 

65 

58 

56 

48 

57 

62 

61 

68 

7  1 

60 

S9 

60 

64 

63 

61 

64 

71 

72 

74 

56 

65 

72 

70 

•9 

78 

62-6 

MIN 

29 

31 

30 

26 

3  6 

44 

48 

4  1 

3  3 

34 

3  9 

43 

41 

43 

48 

36 

3  2 

37 

46 

50 

36 

39 

47 

59 

5  1 

1 1 

47 

SS 

57 

66 

67 

43.1 

OE  QUINCY  4  N 

MAX 

56 

60 

57 

60 

60 

58 

66 

60 

69 

52 

68 

6  2 

60 

72 

2  2 

63 

5  9 

61 

63 

64 

66 

68 

7  3 

74 

71 

52 

54 

56 

7  0 

7  5 

'f. 

63-3 

MIN 

26 

26 

25 

24 

26 

44 

45 

38 

3  1 

33 

43 

3  2 

4 1 

43 

12 

34 

32 

35 

43 

4  6 

3 1 

35 

59 

67 

1 1 

4  1 

4  2 

49 

55 

62 

6  2 

40.7 

OE  R I  DOER 

MAX 

61 

63 

62 

67 

66 

74 

72 

75 

6  8 

51 

55 

6  6 

M 

78 

MIN 

26 

27 

2  6 

26 

33 

40 

45 

33 

2  7 

30 

3  9 

36 

35 

37 

38 

32 

28 

30 

42 

4  3 

28 

3  1 

4  1 

6  2 

1  3 

40 

4  1 

46 

51 

60 

60 

38  .0 

ELIZABETH 

MAX 

61 

51 

57 

59 

62 

6  0 

63 

55 

58 

50 

5  5 

6  3 

60 

72 

72 

62 

58 

6  1 

63 

64 

68 

66 

74 

72 

74 

53 

58 

65 

66 

'2 

76 

63.0 

MIN 

26 

25 

27 

23 

2  9 

39 

45 

37 

3  2 

3 1 

37 

35 

34 

3  6 

36 

se- 

2 5 

31 

40 

43 

28 

38 

66 

4  1 

42 

47 

49 

SS 

57 

58 

38  •  1 

HACKBERRY  8  SSW 

47 

48 

53 

57 

55 

62 

66 

5  7 

50 

59 

60 

58 

64 

66 

es 

59 

60 

6  3 

6  3 

59 

6  3 

69 

68 

74 

51 

62 

64 

68 

74 

74 

61  .0 

M  i  N 

31 

33 

35 

38 

40 

49 

45 

35 

36 

45 

47 

4  6 

49 

50 

38 

39 

42 

50 

SO 

42 

49 

59 

6  3 

4  6 

45 

47 

50 

64 

65 

45-9 

JENNINGS 

45 

51 

53 

58 

64 

65 

63 

56 

58 

54 

6  0 

63 

64 

73 

67 

57 

68 

65 

63 

57 

6  3 

7  2 

'2 

76 

72 

52 

7  2 

71 

77 

78 

78 

53.8 

MIN 

39 

30 

31 

30 

46 

52 

56 

38 

32 

38 

43 

4  2 

46 

58 

43 

36 

34 

42 

49 

51 

36 

46 

60 

S  7 

4  1 

1 1 

4  6 

52 

56 

66 

64 

45  .8 

LAKE  ARTHUR  10  SW 

MAX 

49 

49 

55 

57 

58 

60 

64 

62 

56 

50 

58 

60 

69 

66 

67 

61 

50 

6  1 

62 

64 

59 

6  9 

69 

1  1 

56 

66 

68 

71 

75 

75 

61  .9 

MIN 

31 

31 

32 

34 

40 

4  5 

4  8 

4  2 

33 

33 

4  2 

4  6 

4  3 

45 

48 

40 

36 

36 

50 

5'. 

4  2 

53 

6 1 

50 

45 

55 

58 

6  2 

SS 

65 

45  ■  3 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

MAX 

51 

56 

60 

58 

59 

65 

61 

59 

50 

55 

56 

60 

67 

73 

60 

61 

61 

6  4 

63 

6  3 

6  5 

72 

7  0 

78 

66 

69 

62 

6  6 

77 

77 

77 

63.8 

MIN 

3  1 

33 

32 

32 

38 

54 

45 

4  0 

32 

36 

43 

42 

46 

4  2 

38 

34 

40 

48 

36 

4  2 

56 

67 

45 

54 

56 

67 

68 

64 

45.1 

OBERL IN  F IRE  TOWER 

MAX 

50 

52 

59 

62 

60 

61 

6  3 

59 

59 

5  2 

55 

64 

61 

70 

7  0 

63 

61 

67 

67 

67 

62 

65 

7  2 

71 

7  5 

50 

57 

SO 

69 

79 

77 

63.2 

MIN 

26 

28 

26 

27 

3  3 

4  8 

4  6 

35 

43 

4  2 

33 

3  2 

35 

5  5 

6  2 

64 

42-1 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

MAX 

49 

48 

55 

57 

57 

61 

6  8 

58 

56 

51 

59 

61 

61 

68 

70 

61 

6  1 

60 

67 

67 

59 

62 

72 

69 

74 

56 

65 

71 

74 

75 

76 

62.8 

8  1  N 

30 

31 

3  2 

32 

36 

53 

48 

41 

35 

35 

4  ! 

46 

1 1 

45 

49 

40 

35 

37 

48 

51 

42 

42 

4  9 

6  3 

S3 

46 

49 

60 

6  3 

6  4 

64 

45.3 

VERM  I L ION  LOCK 

MAX 

46 

47 

54 

58 

58 

63 

72 

60 

56 

5  2 

55 

65 

60 

62 

68 

61 

61 

61 

65 

68 

6  3 

67 

71 

71 

72 

61 

6  5 

69 

78 

78 

78 

63.6 

MIN 

27 

27 

27 

26 

26 

36 

4  5 

37 

35 

3  4 

38 

40 

43 

38 

4  5 

41 

38 

4  1 

43 

50 

36 

4  1 

5 1 

60 

56 

1  6 

3  6 

56 

60 

60 

61 

42.1 

SOUTH  CENTRAL 

08 

CARVILLE  2  SH 

MAX 

47 

S3 

57 

60 

65 

68 

64 

56 

53 

51 

67 

56 

62 

68 

63 

63 

57 

66 

67 

66 

65 

71 

72 

76 

71 

5  9 

79 

77 

77 

77 

78 

64  .9 

MIN 

30 

31 

28 

31 

33 

40 

52 

45 

37 

35 

48 

4  3 

41 

4  3 

52 

35 

35 

38 

55 

51 

37 

4  1 

51 

65 

S3 

17 

53 

59 

64 

S8 

62 

44.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


LOUISIANA 
OECEMBER 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


FRANKLIN  3  NH 

MR] 

47 

54 

5  9 

61 

69 

6  0 

65 

55 

52 

55 

85 

68 

66 

72 

66 

64 

60 

67 

70 

65 

66 

72 

75 

77 

70 

64 

78 

77 

77 

78 

80 

66. 

4  c 

4  / 

4  6 

36 

35 

39 

55 

49 

36 

46 

55 

68 

48 

46 

62 

62 

65 

64 

65 

46  • 

LHFflYETIE  FAA  AP 

rti,< 

49 

55 

5  9 

61 

68 

67 

6  4 

57 

52 

5  4 

6  4 

60 

69 

74 

62 

61 

59 

65 

66 

65 

65 

73 

75 

77 

69 

63 

72 

77 

79 

79 

81 

65. 

hin 

32 

34 

33 

33 

34 

52 

47 

43 

3  5 

35 

SO 

43 

40 

46 

5  1 

37 

35 

37 

S3 

46 

38 

44 

69 

69 

45 

48 

63 

61 

67 

66 

67 

46  . 

MORGAN  C I rt 

1H< 

47 

47 

5  i 

59 

60 

66 

71 

60 

55 

SO 

6  2 

65 

54 

64 

73 

63 

64 

63 

67 

69 

63 

65 

68 

73 

77 

67 

69 

79 

79 

79 

79 

64. 

MIN 

32 

32 

34 

37 

3' 

37 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

67 

67 

55 

55 

66 

69 

67 

67 

46  . 

NEW  IBERIfi  5  NH 

MAX 

49 

50 

54 

59 

60 

6  7 

67 

6  6 

57 

S3 

60 

67 

59 

69 

7  3 

60 

61 

5  9 

67 

6  / 

62 

56 

71 

73 

74 

58 

62 

73 

74 

77 

79 

64  . 

MIN 

28 

34 

29 

29 

33 

32 

6  2 

56 

5  0 

62 

63 

64 

64 

4  3  ■ 

SOUTHEAST 

09 

BOOTHV ILLE  HSO 

MAX 

46 

51 

,4 

54 

60 

3 

6  7 

58 

SO 

59 

67 

58 

56 

72 

66 

59 

56 

66 

71 

65 

60 

70 

73 

77 

75 

66 

76 

78 

78 

77 

77 

65. 

47 

4  3 

56 

5 1 

5 1 

53 

50 

49 

40 

40 

56 

56 

47 

42 

57 

63 

57 

55 

62 

62 

64 

62 

60 

50  . 

oiahono  *  nh 

MAX 

46 

53 

56 

S7 

6  3 

7  2 

73 

56 

52 

5  5 

66 

65 

59 

6') 

6  6 

63 

6  0 

65 

7  1 

66 

61 

63 

72 

80 

76 

64 

78 

81 

80 

80 

80 

66. 

MIN 

30 

40 

59 

4  3 

38 

57 

63 

56 

45 

60 

64 

65 

6  2 

55 

47 . 

OONBLDSONV ILLE  3  E 

MAX 

43 

4  1, 

80 

63 

63 

66 

/  1 

',8 

54 

54 

62 

67 

55 

57 

59 

69 

68 

60 

72 

74 

72 

72 

77 

79 

80 

80 

81 

65  . 

56 

54 

GALL IflNO 

MAX 

54 

56 

68 

66 

73 

7  3 

56 

55 

65 

66 

60 

63 

73 

64 

66 

55 

67 

7  0 

61 

67 

70 

75 

79 

73 

6  8 

79 

79 

77 

7  9 

67  . 

HOUMB 

Mfl> 

NEW  ORLEANS  MO  I  HSO 

BP 

MAX 

47 

5 : 

56 

6  4 

7  ; 

65 

5  4 

47 

68 

6  8 

6  4 

61 

6  6 

67 

62 

56 

66 

66 

63 

63 

69 

72 

79 

72 

63 

78 

82 

81 

79 

80 

65. 

39 

34 

NEH  ORLEANS  AUO  HSO 

CI 

Mflx 

46 

50 

66 

59 

65 

70 

6  5 

56 

47 

68 

67 

54 

60 

69 

67 

61 

S5 

65 

6B 

62 

6  4 

70 

72 

78 

71 

63 

78 

80 

7  9 

79 

79 

64  . 

MIN 

35 

3  6 

55 

43 

36 

38 

4 

46 

' 

43 

40 

9 

S8 

S3 

45 

58 

68 

S3 

51 

63 

66 

67 

64 

63 

48. 

PARBOIS  7  S 

MH< 

47 

52 

56 

61 

65 

72 

70 

82 

6  3 

55 

69 

67 

62 

71 

68 

65 

6  [ 

65 

68 

5  ) 

65 

71 

71 

79 

78 

64 

7  9 

80 

80 

80 

80 

67  . 

QUARANTINE 

MAX 

59 

4  b 

50 

53 

65 

72 

61 

57 

48 

63 

65 

59 

59 

70 

62 

S9 

54 

6  4 

65 

63 

74 

72 

67 

69 

75 

70 

74 

73 

63- 

M  [  N 

36 

39 

42 

43 

4  3 

59 

49 

43 

4  4 

48 

52 

52 

51 

54 

50 

45 

43 

47 

50 

45 

55 

54 

57 

58 

56 

56 

54 

60 

49- 

RESERVE 

MAX 

52 

48 

52 

59 

58 

6  2 

69 

51 

62 

67 

51 

61 

68 

68 

63 

56 

64 

66 

59 

66 

71 

77 

77 

79 

66 

77 

79 

79 

80 

65  . 

M  1  N 

31 

31 

32 

32 

31 

39 

36 

34 

40 

43 

43 

4  3 

49 

38 

38 

35 

44 

54 

39 

4  4 

44 

59 

59 

49 

50 

59 

61 

62 

60 

44  . 

SAINT  BERNARD 

MAX 

1 1  N 

IHlBOQflUX 

MAX 

4  4 

55 

55 

60 

60 

67 

71 

62 

63 

SO 

64 

69 

64 

63 

70 

65 

65 

59 

65 

63 

63 

67 

70 

76 

79 

72 

66 

78 

81 

81 

81 

66  . 

MIN 

30 

32 

3! 

33 

(4 

43 

SO 

4  4 

45 

36 

43 

45 

44 

45 

53 

40 

3  6 

4  3 

43 

5 ; 

4  1 

46 

50 

50 

54 

51 

49 

62 

65 

62 

62 

45  . 

13    14    15    16    17  18 


25   25  27 


28    29    30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOH I NC  STBT ION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

LOUISIANA 
DECEMBER  1974 


STATION 

X 
0- 

o 
IN  1 

DAY  OF  MONTH 

O 
a 
ct 

<r 

1 

2 

J 

S 

6 

1 

8 

10 

l  l 

1  2 

J 

1  4 

IE 

6 

1  ? 

8 

5 

20 

2  l 

2  2 

23 

2  4 

25 

2  6 

27 

2  8 

29 

3G 

1 1 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

2 

max 

M  1  N 

47 
36 

4  2 

3  5 

5  1 
3S 

5  2 
34 

54 

35 

58 
36 

53 
50 

55 
48 

56 
3  1 

54 

35 

53 
3  6 

6  2 
4  6 

59 
4  1 

58 
42 

6  1 
4  6 

6  1 

4  1 

6  3 

38 

50 

5  4 

39 

60 
46 

67 
4  0 

56 
3  9 

6  1 
4  3 

62 
5  3 

69 

5  6 

56 
46 

5  3 
4  6 

53 
5  3 

50 

52 

7  1 
60 

69 
63 

56.9 
43.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLI  OWING  STAT  I  ON  1N0EX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


LOUISIANA 
DECEMBER  1974 


DAY  OF  MONTH 


STATION 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29   30  31 


=  IE  O 


NORTH  CENTRAL  02 
CALHOUN  EXP  STATION 


CENTRAL 
NOOOHORTH  STATE  FOREST 


EAST  CENTRAL  06 
LSU  BEN-HUR  EXP  STA 


HIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
HINO 
MAX 
MIN 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


1  .608 
755 
56  .0 
42.0 


2  .516 
1560 
61  .6 
43.6 


1  0 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1974 


i — «   T"  / — \  ~r-    T    f~\  k  1 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

0BSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES ) 

ABBE V  t  L L E 

0  0  u  / 

0  7 

V  F  R  M  I  1   I  n  M 

VLIxlIlL  LUIN 

2 

.  29 

58 

92 

08 

1  0 

BA 

PITY    PlF  PRRFV/IIIF 
Ll  1   l      Ur     rlDUL  V  1  LLL 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

0  6 

O  i      l  n  ll  l  l  n  IN  i 

6 

30 

26 

90 

0  3 

30 

1  P 

1  nill^lPMP    FflRF^TRY  FPMM 
LUUIOIMINM     rU~LOIr\i     LUI  II  1 

flLEXRNOR I R 

0098 

05 

pnp  t  n  c  c 

"Mr  1  Ul J 

1  1 

3 '. 

1  9 

92 

28 

87 

8R 

8  A 

_ 

PI  FYPMnRIP    PPUIFR    PI  PMT 
HLlaHINUi\1M     r  UWCn     r  L  M  IN  1 

RLEXRNDRIR  HSO  RP 

0104 

05 

pop r  n  F  S 
rt  M  r  1  U  l  O 

1  1 

3 1 

24 

92 

1  8 

1  20 

M  I  0 

M  I  D 

c 

H 

MPTl      UFPTHFR  ^FRWTPF 
IN  MIL     WlH  1  rlLn     DLnv  ILL 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

4  3 

90 

30 

1  80 

RH 

8R 

H 

ROBERT  S.  MCCLEND0N 

RNTIOCH  FIRE  TOWER 

0  2  S3 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

00 

350 

IP 

H 

LOUISIANA  FORESTRY  C0MM 

RSHLRND  2  S 

0349 

04 

M  P  T  F  H  I  T  P  P  H  F  S 

IN  M  1  L  M  1  1  ULnL  0 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

8R 

8R 

H 

^mnMriM  r.  mprtim 

J  U  L  U  1  1  U  IN     u  <     IIMr\l  1IN 

BASTROP 

05  37 

0  3 

MnRFHni  1  SF 
i  lunLnuu  jr_ 

9 

32 

4  7 

9  1 

54 

1  4  0 

5P 

5P 

H 

TITY    PF  RPSTRPP 
liii     ur    ono  i  i\U" 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

0  6 

F    R  fl  T  P  M    R  P 1 1 P, 
L     D  M  1  U  IN  nUUu 

8 

30 

32 

9  1 

09 

64 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

MPTl      UIFPTHFR    Qcdu  t  rc 
IN  MIL     nLMlnLn  OLr\VlLL 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

r  rf r  v  r i  i  f 

1  DLi\  V  1  LLC 
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LAKE  CHARLES  2  N 
LAKE  CHARLES  WSO  AP 
LAKE  PROVIDENCE 
LEESV I LLE 
LOGANSPORT  4  ENE 
LONGV ILLE 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 
MAMOU  4  S 
MANSFIELD  3  WSW 
MANY 

MARION 
MARKSV  ILLE 
MARTIN  FIRE  TOWER 
MELVILLE 
MERMENTAU 
MINDEN 
MITTIE  2  SE 
MONROE  FAA  AP 
MONROE  CITY 
MORGAN  CITY 


NATCHI TOCHES 
NEW  IBERIA  5 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 
NEW  ORLEANS 


NW 

NF  WSO  C 
MOI  WSO  APR 
AUD  WSO  CIR 
ALGIERS  R 
CITRUS  R 
DUBLIN  R 
JEFFERSON  R 
JOURDAN  R 


NEW  ORLEANS  LONDON  R 
NEW  ORLEANS  MET  A  I  R  I  E  R 
NEW  ROADS  5  ESE 
OAKDALE 
OAK  GROVE 
OAKNOL  I  A 

OBERLIN  FIRE  TOWER 
OLD  RIVER  LOCK 
OLLA  3  SSW 
OPELOUSAS 

PARADIS  7  S 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

PINE  GROVE  FIRE  TOWER 

PLAIN  DEALING 

QUARANT INE 

RESERVE 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
RODESSA 

ROSEPINE  EXP.  STA. 
RUSTON 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

SAINT  BERNARD 

ST  FRANC  I SV I LLE  6  SE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

ST.  LANDRY 

SCHRIEVER 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SHREVEPORT  WSO  AP  R 
SIMMESPORT 
SINGER 

SLAGLE 

SLIDELL  WSO  RFC 

SPE ARSV ILLE  FIRE  TOWER 

SPRINGHILL 

SPR I NGV I LLE  FIRE  TOWER 

STERL INGTON 

SUGARTOWN 

SULPHUR 

TALLULAH 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

1  2 


STATION  INDEX 


LOUISIANA 
DECEMBER  1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVAT I  ON 
TIME  FIND 
TABLES 


OBSERVER 


THIBOORUX 
VERMILION  LOCK 
VIDRLIA  NO  2 
WESTDRLE  3  SW 
WINNFIELD  2  W 
WINNSBORO 
WINONR  FIRE  TOWER 
WOODHORTH  STRTE  FOREST 
CLOSED  STATIONS 

SCHR  I  EVER 

NEW  STATIONS 

THIBODRUX 


901  3 
9319 
9357 
9610 
9803 
9806 
9809 
9865 


8295 


90  1  3 


09 


0  9 


LAFOURCHE 
VERMILION 
CONCORDIA 
RED  RIVER 
WINN 

FRANKL IN 
W  I  NN 
RAPIDES 


TERREBONNE 


LAFOURCHE 


29  48 

29  47 

31  35 

32  08 

31  56 

32  09 
32  02 
31  08 


29  44 


29  48 


90  49 

92  12 

91  26 

93  30 

92  4  1 

91  42 

92  39 
92  28 


90  49 


90  49 


20 
1  4 
60 
140 
160 
80 
220 
90 


!  5 


2  0 


EP 


BR 


BP 


BR 


'3  0 


H 
H 

C  H 
C  H 

H 


CITY  OF   TH I BODAUX  WTR  W 
U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
VIDRLIR  FIRE  DEPT 
RBSOLUM  P.  DILL 
ESTES  B.  BOZEMRN 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LOUISIANA  FORESTRY  COMM 
LA.   FORESTRY  COMM 


CLOSED  10/22/74 


CITY   OF    THIBODAUX   WTR  W 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflT 1  ON  INDEX 

1  3 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


LOUISIANA 


Temperature 


Precipitation 


*       *  * 

MARCH  1974 


QUARANTINE 


*      *  * 

APRIL  1974 


GREENSBURG 


»       *  • 

MAY  1974 


SAINT  BERNARD 


*       *  • 

JULY  1974 


L5U  BEN-HUR  EXP  STA 


*       *  * 

AUGUST  1974 


*       *  * 

SEPTEMBER  1974 


DPNAlrSSnNVlLLE  3  F 
SAINT  BERNARD 


63.8 


91.6 


81.6 


70.1 


22         55     0     0     0     0  3.18 


6         84     0     0     0     0  5.03 


5  9 


0     7    0    0  0 


17* 


5  0  25     0     0     0  4.95 


0     0     0  4.32 

0;   H      0      0  0 


See  Reference  Notes  Following  Statior  Index 
A-l 


1  1 


1.20 


2.01 
.39 


.0 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


MARCH  197* 
QUARANTINE 


.09      .30  ,02 


APRIL  197* 


M  A  V  1974 
SAINT  BERNARD 


1.50     .50  .15 


JULY  1974 

L5U  BEN-HUR  ExP  STA 
MANSFIELD   3  WSW 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 
NEW  ORLEANS  DUBLIN 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JOURQAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  MET A IR I P 


1.10 
2.50 

2.07 
.30 
.81 

3.3* 


DDNALOSQNV I LLE   3  E 
HODGES  GARDENS 
LONGV I LLE 
Si  I  NT  BERNARD 


OCTDBER 
KAPLAN  B  S 


See  reference  notes  iollowing  Station 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  ot  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  |  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


MARCH  197* 
QUARANTINE 

•  •  • 
APRIL  1974 

OREENSPURO 

*  •  * 
MAY  197* 

SAINT  BERNARD 

*  *  • 
JULY  197* 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

•  »  • 
AUGUST  197* 

MAMQU  *  S 

»           •  • 

SEPTEMBER  197* 

DONALDSONvI LIE  3  E 
SAINT  BERNARD 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

66 
5'. 

68 
55 

67 
57 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

89 
52 

83 
60 

8' 

59 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

68 
64 

B! 

71 

90 
6S 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

90 
72 

3' 

65 

93 
69 

II 

II 

MAX 
MIN 

90 
72 

on 
74 

87 

63 

MAX 
MIN 

94 

73 

97 
77 

63 
71 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

72  73  74  75  74 
59     57l    59     57  60 


85  72  74 
64     *3  37 


91     88  7B 


93  89 
71  62 


76  76 
*0  *8 


80  83 
62  59 


74  75 
61  61 


70  74 
*0  *8 


70  63 
59  5* 


80  72  72 
56     56  58 


74  73 
59  56 


70  76 
4?  47 


85  85 
65  68 


83     90  94 

71     72  73 


9*  94 
74  73 


85     84  90 


86  89 
69  75 


91  89  87 
75     75  69 


71  71  77 
60     64  63 


78  82 
46  *7 


86  86 
68  72 


67  63 
50  51 


82  81 
57  60 


72  6! 
53  53 


77  75 
46  40 


69  71 
60  57 


89  72 
53  56 


86  Y*  93  90 
64      72      77  75 


70,4 
57,2 


77,5 
50,1 


86,6 
68,2 


92  92  96 
74     68  72 


95  96  95 
72     74  74 


95  9J 
69  72 


93  93 
73  73 


93  83 

71  73 


90  90 
72     75  72 


91,8 
71.4 


89      90  87 


63     67  66 


89  80  82 
69     77  67 


87,1 
70,1 


So©  Hefereoco  Noles  Following  Slalion  bide 

A-3 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 

LOUISIANA 


Station 

Day 

Of  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  18 

18 

20 

21 

1  1 
22     23  24 

25 

26  27 

28 

29 

30 

31 

*       *  * 

JULY  1974 

LSU  BEN-HUR  EXP  STa 

EVAP 
WIND 

,39 

29 

.17 
35 

.32 
43 

.27 
3* 

.2? 
3? 

'.47 
49 

.04 

26 

.13 
22 

.09 
22 

.36 
26 

.32 

28 

.27 

26 

.29 
33 

.19 

33 

.15 
21 

.18 

la 

.28  .21 

18  15 

.24 

19 

22 

.50 
32 

.16   .25  .59 

26     19  31 

26 

.04  .19 

14i  39 

.12 
25 

.14 

33 

.28 
18 

.24 

24 

7.36B 
840 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 

LOUISIANA 


CORRECTION 


EVAPORATION  AND  WIND  CENTRAL  05  WOODWORTH  STATE  FOREST       WIND  3d  58;   EVAPORATION  63;   TOTAL  WIND 

806;   TOTAL  EVAPORATION  5.45. 
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REFERENCE  NOTES 


LOUISIANA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS       Unless  otherwise   indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  657.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table, 
"Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record.    Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1953. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :   St.   Joseph  Exp  Sta  ■   Sharkey  clay  soil,   bare.      Slope,   0-1   percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record  in   the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Tempera tures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INTJEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 


AR     This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means   after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published. later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologi cal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol  1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall   and   Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECHE-VERM I  LION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6- LAKE  PONTCHARTRA I N     7-MERMENTAU     8-MISS I  SSI PPI 
9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CL I MA TO LOG  I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  above. 


Sub,,  nntion  Price-  '        50  a  year  for  each    section   Including  annual  summary;  $4   70  additional   foi    foreign  mailing.   35<    single  copy:   30?  annua] 
summary      Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce.   NO A A ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Burlding, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.  


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic 
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NORTHWEST  01 
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49,4 
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47.0 

.  7 
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,6 
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75.0 
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- 
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- 
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3.3 
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- 

1.5 
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61*0 

5:  .* 

62.9 

65.3 

75.2 

77.7 

DIVISION 

59.2 

6 .  1 

53.0 

-  .9 

64,6 

5.3 

6  5.8 

_ 

1-9 

75.1 

1.1 

77.2 

- 

2.5 

90.2 

1.2 

79 , 9 

■ 

74.9 

-  2.< 

64,8 

i.t 

57.4 

52 . 

67 

* 

' 

•      *  * 

souihv:esT  07 

CROWLEY   EXP  STATION 

56.8 

52.8 

64. 3M 

67.4 

76.1 

78,4 

91.1 
92.8 

80,1 
80,7 

74.9 
74.8 

67.9 
67.2 

59.8 
58.5 

52.9 
52.0 

67. 7M 
07.4 

DE  QulNCY  *  N 
DE  R I  ODER 
ELIZABETH 
kACKBERRY  »  SSW 

54.5 
54.2 
54  .  5 
56. 7M 

4.5 
5.3 

52.3 
52.4 
52.9 

56.  »r 

-  .3 

2.1 

64.9 
64.6 
65.2 
64. 8M 

6.5 
5.3 

66.4 
66.0 
65.7 
69.3 

1.6 
.7 

75.3 
75.6 
75.3 
76.9 

1.2 
1.8 

79,3 
77,1 
76,7 
80. 1M 

- 

3.2 

90.7 
81.0 
83. Of 

1 . 1 
1.2 

79,7 
80,0 
82,  If 

£  • 

73.1 
73.6 
76.  8/- 

-  3.' 

-  1  .* 

65.6 
65,9 
66,  If 

- 

2.: 

1.5 

57. 6^ 
57.3f 
61.  If 

-  .£ 
.t 

M 

5s!?M 

1.1 

JENNINCS 

56.2 

5.4 

57.2 

l.t 

67.7 

6.6 

69.5 

.3 

76.9 

1.6 

78.9 

2.0 
1.7 

81.8 
82. U 

,1 
,4 

B2.( 
81.2 
80.3 

.2 
1.1 

76.9 
75. 2f 

-  l.< 

-  3.. 

70.9 
69  .4 

l.t 

62.0 
60.  7f 

l.i 

54,6 
53. 6M 

\\ 

69.6 
68. 5M 

1.2 
.3 

LAKE   ARTHU"    10  SW 

56.8 

5.3 

55. IP 

.6 

64  ,8M 

5.C 

67. 9f 

,9 

76. 7M 

1.5 

79.3 

92.0 

1.4 

75.2 

-  3.* 

66.9 

1. 

59.9 

- 

54.5 

,2 

68.7 

LAKE   CHARLES  WSO  AP 

5B.0 

5.' 

55.6 

.5 

66,3 

6.0 

68,2 
67,6 

.7 

76,0 

.8 

78.7 

81.9 

60.9 

75.2 

67.3 

5  9  .  i 

52.7 

66.1 

obeRlIn  Fine  tower 

56.0 

55.9 

66.1 

76.2 

77.9 

82.0 

81.4 

76.2 

69.1 

60. 5f 

54.1 

69. OM 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

58.1 

56.5 

65.3 

68.8 

76.7 

79,3 

VERMILION  LOCK 

5B.5f 

54.3 

64.7 

67.8 

75,9 

78. 2f 

79.4 

7  . : k 

6*.  2 

58.2 

52.9 

DIVISION 

56.6 

5.2 

54.6 

.< 

65.3 

s.e 

67.7 

76.2 

l.» 

^  & . 

2.2 

81.9 

.< 

80.8 

75.1 

-  2.i 

67.8 

i.: 

59,6 

.c 

53.2 

.4 

68.  1 

.3 

SOUTH  CENTRAL  08 

68.8 

76.6 

81.0 

,E 

B1.3 

77.0 

-  l.C 

67.9 

l." 

60.2 

. 

54.9 

.6 

.6 

CARVILLE  I  SW 

58. 8 

6.: 

55.8 

- l:' 

65.5 

5.' 

f  .-' 

,4 

I." 

78.  A 

1.5 
1.9 

91. 1> 

,t 

91,0 

76.7 

-  l.t 

67,5 

61.4 

56.5 

,9 

69. 2M 

.6 

FRANKLIN   3  NW 

61.7 

9.t 

56.0 

66.6 

1  5.; 

68.0 

l.C 

76. 1 

78,3 

1.0 

81.8 

. 

81.6 

!; 

76.5 

-  1.3 

68.9 

, 

60.  5 

56.2 

2.2 

69.5 

1.6 

LAFAYETTE   PAA  AP 

60. 1 

8.2 

56.0 

i. 

67.5 

1  1,1 

68,2 

.{ 

77.1 

2. 

79.5 

2.5 

91  .*> 

76.0 

-  1. 

69.8 

1. 

61.4 

.C 

55.8 

.3 

MORCAN  city 

62.1 

7.f 

56.1 

b  ?  .  8 

4.C 

68.2 

1.' 

76.2 
76.6 

78.6 
79.1 

8  1  .  fl 

81.3 

76.  3<* 

68.  5f 

60. OM 

53,6 

NEW    IBERIA  5  NW 

60.1 

55.2 

66.8 

69.2 

76.5 

81.9 

81.3 

76.9 

-  i.i 

68,5 

l.C 

60.7 

,t 

55.4 

,7 

.9 

DIVISION 

60,6 

7. 

55.8 

5. 

67.8 

1. 

l.< 

78.9 

1.5 

See  Relerence  No!e3  Following  Station  Index 


T;iblc  I 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LOUISIANA 
1974 


southeast 

roothvule  wso 
diamond  4  nh 
donaldsonville  : 
galliano 

HOUMA 

NEW  ORLEANS  fOi  WSO  AP 
NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CI 
PAR  AD  I  s  7  S 
OUARANTIKE 
RESERVE 

SAINT  BERNARD 
SCHRIEVEP 
THIBODAUX 


64.2 
62.6 
61.6 
63.8 


67.  8 
66.9 
68.1 
6  B  .  • 


67.6 
67.0 
63.  8M 
63.6 


76.7 

75.8 
77.5 
76.4 

75. en 

75.8 
77.4 


79.  5 
79.5 
79,5 
78.7 


78.5 
79,  SM 
77.7 


80. DM 

81.4 

80.9 

0.3 


82.1 
i  80,3 
81.4 
3.2  80.6 

1.6 

D.8 


.8     .  1.3| 
79.2     .   l.5|  81.0     -  1.2 


81.9 
81 .  1 
81, 6M 
61.9 
80.9 


82.2 
BO,  5  I 
62.3H! 
80.  i 


81.0 
61.3 


77.0 
78.3 
77.5 
8  0  .  3  M| 
76.7 


70.7 
69.6 
69.8 
68,8 
67,8 

66,9 
69,4 
67.2 
71. 5M! 
66.9 


63.7 
62.0 
61. 5M 
61.4 


56.3HI 
54. 6M 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JAN 

JARY 

FE8R 

UARY 

MA 

RCH 

APRI1 

JUNE 

AUGUST 

SEPTEMBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

STATION 

< 

< 

a 

NORTHWEST  01 

BODCAU  FIRE  TOWER 
COTTON  VALLEY 
CURTIS   1  SSE 
CLOSTER   1  - 
GREENWOOD  FIRE  TOWER 

10. 7< 
1.81 

11.2, 
12.0 

7.6 
5.7. 
9.1. 
3.7: 
5.4! 

4.0. 
3.1. 
3 . 7" 
2.2C 

3.7: 

4.5 
5.6 
3.2' 
3.8 
4.9 

5.8 
3.8 
5.4 
5.0 

6.6 
6.9( 
5.0' 
2.2" 

4,23 
9.06 
4.66 
2.36 
2.18 

3.9C 
4,02 
3.5! 
3.7? 
3.9? 

8.6! 
11. 1C 
10.  5C 

9.9? 

8.32 

2.5" 
2.6? 
4.1C 
5,8' 

6.94 
6.72 
5.9] 
5.92 

3.12 
2.9C 
3.0" 
3.6' 

68.69 
67.72 
64.2  8 
60.31 

HANNA  3  S 
HOSSTON 
KE1THVILLE 
KORAN 

LOGANSPORT  *  ENE 

12.2! 

6.3R 
10.61 
12.52 
12. 81 

6.35 

2.5! 

3.5: 

3.6! 
4.3 
4.8C 

.61 

3.5< 
2.3! 
2.2! 
E  3.6: 
3. It 

1.2C 

5.1 
5.6. 
3.4! 
5.0! 
3.51 

1.3J 

3.3 
4.5' 
5.K 
6.3. 
5,6. 

.7! 

4.62 
5.0! 
1.4! 

-  2.35 

4.32 
3.84 
2.55 
2.23 
2.42 

-  ,78 

3.18 
11.55 
2.34 
3.1C 
4.63 

1.3C 

6.1t 
6.18 
10.6! 
7.67 
8.87 

5.23 

5.3C 
4,8! 
3.64 
4.3! 
5.26 

2.01 

7.9? 
6.62 
6.3C 
5.2! 
5.66 

1.B7 

7.12 
3.29 
3.04 
4.2? 
4.5C 

.00 

61 .67 
63.21 
38.27 

;  63.7(1 
62.76 

13.00 

MANSFIELD  3  WSW 
HINOEN 

PLAIN  DEALING 
RODESSA 

SHREVEPORT  WSO  AP  R 

11.13 
9.9E 
8.91 
4.91 

10. OS 

5.27 
4.42 
1.21 
6.02 

2.5t 
7.01 
3.0! 
2. If 
3.61 

2.5S 

-  1.06 

-  1.88 

-  .04 

2.66 
7.1! 
2.5C 
2.6t 
3.6C 

- 
- 

1 .61 
1.91 
1.78 
.50 

4.6( 
3.  H 
5.5! 
6.2? 
3.0? 

- 

.91 

2.1C 

4.3. 
4.3. 
3.SC 
3.8 
4.5! 

1 ', 2  i 
1.28 
.46 

1.7! 
9.6! 
6.9! 
8.3C 
6.2? 

6.19 
3.64 
4.91 
2.95 

1.28 
3.39 
5.53 
2.19 
7.73 

-      .  5t 

2.0C 
•  .76 
4.84 

3.68 
2.91 
7.02 
6.92 
3.84 

-      .  36 

3.97 

4.0 

1.16 

8.61 
9.8E 
12.03 
8.55 
6.64 

6.67 
8,66 
5,36 

3.57 

3.6! 
3.6? 
3.7C 
4.5! 
3,7? 

.7C 

.Be 

1.4? 
.8? 

8, of 
5.21 
7.83 
6.6] 
5.BC 

1.27 
3.96 
2.55 
2.2) 

5,16 
3.62 
3.31 
3.73 
2.34 

-  i,o3 

-  .84 

-  .44 

-  1.85 

57.48 
69.94 
70.02 
60.76 
61.46 

20.52 
21.92 
14.36 
19.71 

SPRINGHILL 
WESTDALE   3  SW 

T.4C 
11.16 

4.11 
3.5E 

3.83 
2.72 

6.32 
4.  1C 

4.2" 
5.0! 

7 . 76 
3.1! 

3.18 
3.51 

5.92 
3.7! 

11.92 
6.0! 

3.1! 
3.3! 

7.1? 
3.7C 

3.71 
5.41 

66.74 
57.59 

DIVISION 

10.42 

6.01 

4.64 

.42 

3.7C 

.  '6 

4. If 

- 

.95 

4.5! 

.  b« 

5.74 

2.31 

4.61 

1.1! 

4.31 

1  .26 

9.0? 

5.61 

3.7! 

.82 

6.16 

2.24 

3.73 

-  .75 

64.94 

16.50 

NORTH  CENTRAL  02 

ANT10CH  FIRE  TOWER 
BIENVILLE  3  NE 
CALHOUN  EXP  STATION 
CHATHAM 
COLUMBIA  LOCKS 

11.49 
13.83 
12.13 
12.84 
17.46 

7.40 

7.52 
4.04 
4.9G 
5.54 
3.53 

.33 

4.16 
4.87 
5,64 
3,87 
3.14 

.  It 

7.14 
4,41 
4,43 
7,66 
10, 4G 

.97 

8.11 
6.2t 
6.4C 
4.2 

1  .09 

8.11 
4.6C 
5.2C 
4.01 

1.62 

E  3.53 
4.74 
2.45 
4.02 
3.73 

-  1,55 

7.  5 
5.B6 
5.50 
6.31 
6.66 

2.81 

E12.07 
8.3S 
7.4C 
7. 20 
9,01 

4.28 

2.6C 
7.11 
4.1! 
3.2C 
3.34 

1.18 

5.58 
5.2! 
4.77 
E  4.61 
5.31 

.62 

:  4.37 
7.83 
7.7S 
8.14 

3.06 

■  81.73 
77.04 
70.84 

:  71.4! 

21.16 

FARMER  VI LLE 
HAYNESVILLE  2  WSW 
HOMER  EXP  STATION 
JONESBORO  FIRE  TOWER 
MARION 

10.88 
10.64 
1 1 .04 
12.19 
10.28 

6.17 
6.19 

8.05 
4.74 
5.75 
4.9C 
7.66 

3.19 
.55 

3. IS 
3.65 
4.53 
3.64 
3.31 

- 

2.07 
1,48 

5.22 
6.12 
6, It 
6.3C 
5.4! 

.03 
.49 

6.1C 
5.1C 
8.32 
4.4! 
6.8C 

- 

1  . 19 
.26 

5.8? 
7.7C 
6,72 
3.6? 
7.48 

2.64 
4.21 

5.12 
2.49 
2.81 
4.34 
6.06 

.78 
-  1.44 

7.22 
5.48 
2, 14 
7.75 
1.90 

4.15 
2.53 

6.35 
12,50 
13.95 

8.97 
12.61 

3.19 
9,20 

5.31 
2,83 
3,3C 
3,1! 
2.95 

2.67 
-  .11 

4.08  ,15 
6.78'  2.77 
5.44 
5.46 
6.66 

5.40 
3.36 
4.72 
6.71 
7.30 

.52 
-  1.09 

72.61 
71.40 
74.90 
73.69 
76.46 

22.51 
21.56 

MONROE  FAA  AP 
MDNROE  CITY 
RUSTDN-LA  TECH  UNIV 
SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 
STERL I NGTON 

11.94 
12.20 
13.16 
10.90 
10.33 

7.33 
8.3. 
5.5? 

4.11 
4.95 
7.54 
6.18 
5.9C 

-  .72 

2 . 7( 

WH 

4.33 
4.65 
6.71 
3.15 
4.0C 

- 
- 

.  "6 

1.9] 
.  -a 

8.21 
8.4] 
4.8C 
5.4? 
6.7C 

- 

3. 

.47 
1.57 

5,  If 
5,94 
5.71 
6.51 
3.7C 

- 

.  i\ 
,2f 
i  .  15 

4.51 
4.68 
5,58 
8.58 
7.59 

.70 
1.69 
4.16 

3.28 
2.55 
3.50 
3.05 
2.78 

-  1.38 

.52 

-  1.46 

6.16 
7.43 
5.30 
4.04 
2.  15 

3.74 
2.24 
-  .72 

4.50 
6.45 
6.80 
9.75 
9.50 

1.69 
5.10 
6.78 

2.92 
2.75 
3.51 
3.10 
3.96 

.36 
.46 
1.15 

4.25  .01 
4.39 

6.26  2.17 
6.63 

3.81-  .43 

7.43 
7.84 
7.27 
5.03 
6.93 

2.63 
2.29 
2.10 

66.88 
72.24 
78.20 
72.47 
67.35 

17.26 
25.71 
17.95 

WINNFIELD  2  W 
WINONA  FIRE  TOWER 

11.17 
12.13 

5.94 

2.3' 

-2.72 

E  4.13 
5.49 

.91 

13.12 
11.78 

7.70 

2.93 
3.93 

- 

2,8! 

1.28 
3.5C 

-  3.10 

4.55 
3.08 

.  .58 

6,02 
10,62 

2.62 

8.24 
6.37 

4.25 

2.93 
3.00 

.26 

7*07  2,66 
7.47 

8.46 
9.80 

3.60 

■  72.30 
83.62 

16.90 

DIVISION 

12.09 

7.32 

5.26 

4.66 

.19 

6,95 

1.73 

5.68 

.3< 

4.73 

.79 

7.67 

.  .80 

5.77 

2.67 

7.92 

4.40 

3.92 

1.17 

5.12 

.95 

7.21 

2.35 

72.98 

21.13 

•       •  • 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

EPPS  6  w 

LAKE  PROVIDENCE 

OAK  GROVE 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

10.9a 
14.15 
12.92 
11.82 
13.18 

6. 1C 
7 .60 
9.2t 

5.77 
6.19 
5.23 
4.16 
4.O0 

.72 
.27 
-  1.01 

4.10 
4.62 
4.05 
3.42 
3.22 

_ 

.18 
1  .'8 

2.64 

7.56 
7.27 
6.19 
7.27 
9.06 

2.45 
1.08 

4.88 
4.58 
5.74 
4.33 
1.43 

.221 
1.30 
3.33 

7.0C 
5.74 
9.85 
9.96 
1 .66 

3.48 
6.24 
-  1.88 

1.92 
6.11 
6.42 
7.72 
4.32 

-  2.62 
2*18 
.17 

10.10 
3.83 
1.91 
4.23 
6.52 

6.85 
-  1.52 
3.43 

7.63 
E  7.04 
6,45 
6.18 
4.13 

4.67 
3.36 
1.52 

3.84 
3,96 
4,73 
5.63 
1.24 

1.20 
2.28 
-  1.22 

•  4.33 
4.81 
6.14 
4. 63 
4.65 

1.35 
.53 

7.22 
9.13 
9.69 
7.42 
7.92 

2.23 
4.38 
2.83 

1  75.33 
E  77.43 
79.32 
76.97 
61.33 

24.05 
26.60 
11.15 

TALLULAH 
WINNSBORO 

19.69 
15.34 

11.00 
10. 19 

5.74 
4.58 

.72 
-  .28 

4.44 
3.55 

1.41 
2,10 

7.38 
5,88 

2.10 
1.20 

3.1C 
3,21 

1.5! 
1  .'2 

2.79 
5.33 

-  .74 

1.72 

3.92 
2.50 

-  .23 

-  1.99 

3.08k  .25 
5.89  2.28 

4.56 
5.44 

2.00 
2.47 

2.76 
5.64 

.08 
3.39 

4.72 
5.46 

.48 
.91 

8.72 
7.40 

3.37 
1.95 

66.90 
70.44 

15.54 
18.52 

DIVISION 

13.71 

8.73 

5.25 

.07 

4.00 

1.50 

7.22 

2.21 

3,82 

.»5 

5.40 

1 .83 

4.20 

-  .09 

5.22 

1.86 

5.88 

3.00 

3.73 

1.25 

5.02 

.59 

8.35 

3.06 

71.80 

20.24 

WEST  CENTRAL  04 

ASHLAND  2  S 
CONVERSE 

GDRUM  FIRE  TOWER 
GRAND  ECORE 
HODGES  GARDENS 

11.77 
11.17 

1*!23 
12.04 

3.66 
2.90 

2i70 
1.90 

2.80 
4.45 

3.81 

2,85 

7.12 
3,56 
E  7.36 
9.77 
9,90 

5.74 
3.59 
E  3.34 
4.09 
6,46 

2.11 
1.94 
1.80 
1.55 
1.11 

3.91 
1.15 

7 !  1 1 
6,13 

6.34 
4.93 
E  4.8T 
6.14 
4.16 

9.61 
6.78 

9.30 
9.45 

4.31 
3.28 

3.90 
6.10 

6.32 
7.41 
7.11 
7.10 
5.97 

7.87 
7.19 

7.28 
7.20 

71.56 
58.35 
E  66.47 
71.98 
69.27 

LEESVILLE 
MANY 

NATCHITOCHES 
ROSEPINE  EXP.  STA. 
SLAGLE 

10.68 
14.59 

11.03 
13.60 

5.99 

3.16 
2. 88 
2 .  7£ 
2.74 
3.12 

-  1.83 
_  i,93 

3.B2 
4.79 
4.55 
4.25 
3.99 

.  3* 

."■7 

2.15 
6,27 
10.63 
3,00 
2.36 

3. 1< 
5.54 

5,27 
4.52 
3.95 
3.35 
8.43 

.21 
.  .«* 

.85 
.99 
1.44 
1.91 
.73 

-  3.48 

-  2.50 

8.11 
4.05 
5.99 

9.48 

4.65 

3,32 
2.58 

4.16 
2.87 
5.81 
5.97 
5.38 

.51 
3.23 

4.47 
5.05 
5.27 
4.23 
6.04 

.87 
1.31 

3.83 
5.12 
5.00 
2.53 
3.72 

.62 

2.09 

7.16 
6.31 
6.77 
7.95 
8.66 

2.56 
3.9  9 

10.19 
8.82 
6.98 
7.94 
9.39 

4.65 
2.30 

63.85 
66,46 
70.61 
59.38 
70.07 

9.50 
20.39 

DIVISION 

11.87 

7.21 

2.97 

-  1.75 

3.84 

- 

,51 

6,18 

.98 

4.40 

1.48 

1.52 

-  2.58 

4.84 

,67 

4,83 

1.44 

6.13 

2.39 

4.42 

1.50 

6.88 

2.39 

8.37 

3.36 

66.25 

13.82 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 
ALEXANDRIA  WSO  AP 
BEAVER   FIRE  TOWER 
BELAH  FIRE  TOWER 
BUNK  I E 

12.03 
11.93 
12.84 
11.47 
13.81 

7.25 
8,59 

3.59 
3.48 
2.00 
3.75 
3.68 

-  1.22 

-  1.19 

3.30 
2.85 
4.04 
3.42 
3.14 

2.09 
2.35 

5.18 
7.71 
5.21 
6.4! 

2.5' 
.60 

5.19 
6.04 
6,44 
*.lj 

.-5 

2,88 

3.74 
.57 
3.77 
1.84 
7.77 

-  3,35 
2,73 

3.11 
1.67 
6.15 
6,14 
2.86 

.  3.37 
■  2.50 

4.34 
5.94 
6,65 
6.91 
7,68 

2,52 
3.45 

4.55 
2,79 
4,53 
6.94 
4,62 

.  .59 
,«1 

1.23 
.87 
.89 

2.83 
.56 

-  2.40 
.  3.26 

4,79 
3.87 
6.49 
4.73 
5.09 

-  .59 
.36 

:  7.92 
7.78 
8.99 
7.91 
10.19 

2.26 
3.95 

•  58.97 
55.50 
70.00 
66.58 
69.37 

1.44 
8.21 

EUNICE 

GRAND  COTEAU 
HINESTON  4  NNE 
JONESVILLE  LOCKS 
MAMOU  4  S 

13.72 
12.09 
13.23 
10.56 
14.91 

7.28 

4.57 
4.76 
4.08 
3.22 
6.22 

-  .26 

3.57 
3,2* 
3.22 
3,57 
3.22 

l  ,7» 

2.60 
1.95 
4.75 
9.29 
1,50 

- 

2.78 

3.97 
4.49 
6.60 
3.16 
5.62 

; 

.  79 

3.06 
6.43 
3.85 
3.12 
6.46 

1.17 

4.26 
12.75 
1.66 
3.17 
4.38 

7.07 

2.59 
4.01 
4,85 
4.13 
4.95 

■  .13 

3.03 
5.81 
5.96 
3.22 
4,69 

1.42 

4.96 
2.00 
1.49 
1.19 
3.72 

■  1.42 

4.84 
6.22 
6.59 
4.29 
4.85 

2.36 

5.66 
5.91 
8.91 
6.57 
6.04 

.33 

57.05 
69.66 
65.21 
57.49 
66.56 

12.51 

MARKSVILLE 
MEL  V I LLE 
NEW  ROADS  5  ESE 
OLO  RIVER  LOCK 
OL  LA  3  SSW 

14.29 

11.91 
14.22 
13.45 

4.46 

e!i2 

3.34 
3.44 

2.11 

4,30 
3.25 
3.09 

2.36 

5.86 
5.00 
4.92 
5.29 
7.27 

,09 

2.32 
3.88 
3.33 
3.41 
4.75 

1.57 

6.65 
5.33 
2.85 
4.28 
2.69 

.97 

2.97 
3.38 
6.24 
5.06 
2.17 

■  1.39 

4.29 
5.08 
6.48 
2,96 
4.08 

i.J. 

5.64 
5.42 
3.85 
4  ,  38 
9.25 

1.57 

.90 
4.02 
2.48 
1,76 
6.96 

1.12 

7.85 
5.62 
5.95 
5.62 
5.77 

1.75 

9,56 
6.67 
5.96 
7.19 
7.84 

1.10 

66.90 
70.46 
66.08 
60.96 
71.36 

15.40 

OPELOUSAS 
SIMMESPORT 
V I  DAL  I A  NO  2 
WOOOWORTH  STATE  FOREST 

16.95 
16.35 
14.32 

10.83 
6.26 

8.51 
4.22 
4.37 
4.73 

-  .77 

4.16 
3.02 
3.36 

2. 5>0 
5.Z7 

2.91 
4.26 
14.91 
12.02 

1.38 
6.54 

3.61 
4.11 
2.23 
6.88 

.  ,'t. 
l .  04 

9.53 
4.10 
2.75 
3.54 

-  .43 

-  .93 

4,48 
3.60 
2,84 
5.41 

■  1.55 
.16 

6.36 
6.89 
»  .  58 
6.47 

2.49 
2.75 

7,44 
4.51 
4,46 
3,03 

.76 
•  .74 

6.73 
1 .76 
1.16 
.76 

.  1.55 
•  2.73 

5.72 

4.14 
8.90 

1.71 
3.66 

5.56 
6.35 
10.24 
8.70 

.17 
2.27 

77.98 
65.29 
69.36 
73.97 

5.62 
14.83 

DIVISION 

12.78 

7.74 

4.63 

-  .35 

3.20 

2.13 

5.96 

.71 

4.70 

.  99 

4.04 

-  .37 

4.46 

5,26 

1.30 

4.96 

1.00 

2.30 

.82 

5.58 

1.19 

7.66 

1.91 

65.55 

8.42 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


FEBRUARY  MARCH 


AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 


EAST  CENTRAL 


ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 
AMITE 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

BCGALUSA 

CLINTON 

CI  INTL1N  5  SE 
CCVINCTON  4  NNW 
FRANKL INTON  3  Sw 
GPEENSBJRG 
GREENWELL  SPRINGS 

HAMMOND  3  NW 
KENTW000 

tSU  BEN-HUR   EXP   ST A 
QAKNOL  I  A 

PEARL  RIVER  LOCK  NO  1 

PINE   GROVE   FIRE  TOWER 
SHERIDAN  FIRE  TOWER 
SLIDELL  WSO  RFC 
SPRINGVILLE   FIRE  TOWER 


ABBEVILLE 

CROWLEY  EXP  STATION 
DE   OUINCY  4  N 
DE  RIOOER 
EL  IZABETH 

HACKBERRY  B  SSW 

JENNINGS 

KAPLAN   8  S 

KINDER    3  W 

LAKE   ARTHUR    10  SW 

LAKE   CHARLES   2  N 
LAKE   CHARLES    WSO  AP 
LDNGVILLE 
MERMENTAU 
MITTIE  2  SE 

OAKDALE 

OBERLIN  FIRE  TOwER 
ROCKEFELLER  WL  REFUGE 
SINGER 
SUGAR TOWN 


SOUTH  CENTRAL 


BAYOU  SORREL  LOCK 
CARVILLE   2  SW 
FRANKLIN  3  NW 
JEANERETTE   EXP  STA 
LAFAYETTE    FAA  AP 


e.33 

6.47 
11  .  9<t 


6  •  8  L 
7.7i 
10.52 

9.ii 
T.zi 

9.75 
7.07 
11,7* 
10,06 

9 . 7  a 


i,  1 
1.95 


11.73  6.9S 
13.11 

13.17  8.2( 

13.76  * 
14,26,  9.0t 
E17.03 
13.75 
1  3  .  c- 1  8.82 

12.88 


14.7L 
11. 9*. 
13.65 


12.80  8,12 


BDOTHV I LLE  WSO 
DIAMOND  4  NW 
OONALDSDNVILLE   3  E 
GALLIANO 
HOUMA 

NEW  ORLEANS  NF  wSO  Cl 
NEW  ORLEANS   MOI    WSO  AP 
NEW  ORLEANS   AUO  WSO  C! 
NEW  ORLEANS  ALGIERS 
NEW  ORLEANS  CITRUS 

NEW  ORLEANS  DUBLIN 
NEW  ORLEANS  JEFFERSON 
NEW  ORLEANS  JQURQAN 
NEW  ORLEANS  LONDON 
NEW  ORLEANS  METaIRIE 

PARADIS   7  S 

QUARANTINE 

RESERVE 

SAINT  BERNARD 

SCHRIEVER 

TH I  BOD AUX 


° .  se 

8.11 


6.87 

*.4<J 
1.65 
7,09 
6,61 
6.64 


5C      7.40  1.01 


8.47j 
7.1jJ 
6,09 


5,05- 

4.62; 

4.9B. 

H 

5.53- 
9.08 
5,94 
7.63 


1  .76- 
3.13 
4.59- 


3.89-     .56  3.37 


2.40 
1.92 


2.76-   1.93  3.77 


3.21-  1.74  5.41 
4.17-  .67  5.06 
2.19-  2.42  5.10 


i .  -i- 

5.53 
3.34 
3.51 
4.29- 

4.44 


2.19     6.61     1.30  6. 

1.29!  4. 
2.06     1.84-  3.43  5.B1 


2.43-  2.37 


8.22  3.2S 


10.18  5.3S 


2.52 
1. 76 


4.  IB 
3.01 


03  3.06-  1,52 
1.35-  3.57     8,98  4.47 


3,41-  1.31  5.3 


5.09 
8.38 
5.07 

-  3.491     6.86  1.62 


6.64  1.15 


-     .58     4.39-  1.31 


.  16 
1  .  14 


12.22 
12.56 

5.23 

9.93  < 

7.74  2.96 


9.40 
10.22 
15.19 

5.03 

14.80  9.9! 
17,08  11. 5C 
6.43 


1.59 
1.08 

1.11-  2.66 
3.22-  1.68 


5.83 
7.08 
9.13 


12  .99 
12.01 
11.75 
6. IT 


62     1.77-  2.66 


7.79     1.25-  3.23 


7.10     2.15    10.33     5,45     2.19-  2.65 


3.22.   1.66     3,85-  1.1S 


3,02-  2, It 
3,81 

7.29  1.72 


12)     7.56  3.2C 
B.51  ; 
6.48 
8.6$ 
8.28  ; 


2.93-  1,36 


6.87! 
11.01 


7.74 
5.41 
4.48 
5.57 


4.97-  .01 

3.29-  1,06 
2,82-  2.18 
3.70 
13.10 
2.16j-  2.08 

9.70 

2.89|-  2.15 


4.12«     .45     6.70  1.41 


2  .  -  2 
2  .  ■  j 

l .  - ; 

2.37 


7.19  1.79 


.97     6.11  1.3C 


4.28-  .07 
4.30 

5.52  1.37 
4.30 
4.74 

6.96  2,5o 
4.15 


4.10^ 
2.70 
4.92 


5.32 
8.84 
7.28  ; 

9,60 
9.64  f 
9.60 
12.88 
10.84  6 

8,73 
10,84 
11.63 
10.69 
9.96j 

18|     5.97|  1.08 
8.45 
4.70- 
8.59 
•-. .  2  1 


5.00-  1.01 


3.52-  1.67 


3.09-  3.63 


3.03-  1.79 


2.90- 

1.24 

1.76- 

1.37 

5.76. 


2.45h  2.94 


7.90 
6.71 
7.17 


2.17 
2  .  92 


3.35 
3,961 
6.45  1.78 
2.85r  2 
6.26  | 


5.80 

6 . 5  lj  1.51 
5.90  ,90 
5,90 
5.15 
7.25 


.  .57 


6.96 
>.92-  2.  .6 
5.-5 
3.84-  1.28 

1.71-  5.12 
4.74^  1.40 
9.19 
4.90 

3.32k  3.47 
2.64 

1.281-  5.27 


7.20 
4.67 
6.36 

5.82 


3 .  )9 
3.57 


5.82k  .01 


5.54 
5.13 
6.50 
6.98 

5.06 
8.73 
9.04 


5.70 
9.18 


6.75'  1.84 


2.15-  6.33E 


3.31U  2.30 


8.05 
4.58- 
9.37 


2.34-  5.79 


8,66 
9,94 
11,34 


6.70 
6.47 
10. 14 
7.00 


8.63  1 
3.90 
2.94-  3,93 


1.60 
.22 
6.32 

7,96!  1.66 


1.191 
1.61-  1.04 
1.00-  1.69 
3.73i 


3.54-  2.24 
4.59 
3.85 

4.27i 


3.73!. 
7.6l! 
3.51! 
6.21 


3.88-  ,96 


3.68-  1 

3.96-  2 

1.79.  3.38 
4.63:- 


6.42 
7.58 
6.42| 


5.64 
4.98 
6.98 
7.44 


6.33  2,27 


6,38 
5.09' 
5.16 
5.36 


5.21  2.10 


1.57. 

2.15! 
1 .26= 

».15 
6,05 
1.33 


1  .  74 
9.65 
1.12 


1  .62 

3.07 


.32-  2.92 
.78-  2.65 
1.15,  2 


.28 
.39 
.74 


3.70r  1.33 
3.53.  2.77 


3.66-  2.39 


2.92 
9.75 
9.88 


6.92  1.26 
8.03 

8.661  2.38 

7.69  2.98 


7.77 
7.60 
7.38 
6.41 


3.97-  1.40 


6.30 
5.88 
6,30 
7.63 
6,05 

5.84 
7.16 
7.09 
6.83 
6,46 

7.20 


7.49 
5.92 


1.01 
2.24 
4.09 
3.79 
3.961. 

5.60 


80.96 
64,28 
56.97 
70.19 
68.52 


70.15 
71.97 
78.43 
60.28 


59.71 
62.29 
77.47 

71.53 
83.75 
6B.95 
70.46 


72.66 

69.07  11.66 
59.07  1.21 
58.45 

70.67  11.82 

66.55  12.61 
70.46  9.66 
79,35 
71.93| 

64. Sl|  7.06 
67.57 

66.44  10.97 
63.29 
79,19 
66.27 

70.30 
70.36 
66.67 


65.98  6.59 


35.12 

34.73.  2.51 
57.85k  4.96 


59.69L 
32.28 


46.70 
65.50 
60.06 
62.69 
56.24k 

64.83 
72.79 
63.27 
73.02 
60.72 

58.94 
67.62 
66.38 
69.90 
66.68 

63.78 
41.70 
60.75 
56.03 


4.56 
3.78. 


See  Reference  Noleo  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


LOUISIANA 
197* 


Last  spring 


First  fall  minimum  of 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

16  or 
below 

20  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 



Temp. 

Date 

Temp. 

0) 
Q 

|Temp. 

*       *  * 

NORTHWEST  01 

COTTON  VALLEY 

99 

8-20  + 

22 

12-10+ 

NONE 

NONE 

2-27 

23 

2-27 

23 

2-271 

23 

L0GANSP0RT  ENE 

10? 

7-23+ 

2  1 

2-25  + 

NDNE 

f-GNE 

2-26 

22 

2-26 

22 

3-22 

3U 

M I  N  D  E  N 

100 

8-20  + 

2  0 

1  -  1 

NONE 

1"  1 

20 

2-26 

24 

2-27 

26 

3-25 

29 

PLAIN  DEALING 

100 

7-22 

20 

12-  9+ 

NONE 

1-  2 

20 

2-27 

23 

2-27 

23 

3-25 

32 

SHKCVCrUM     W  j  U  Ar 

100 

7-23 

23 

12-  9+ 

NONE 

NONE 

2-26 

24 

2-26 

24 

2-26 

24 

WSSTDALE   3  SW 

99 

7-24 

2  3 

12-  9  + 

NONE 

NONE 

2-27 

23 

2-27 

23 

2-26 

3  0 

NORTH  CENTRAL  02 

BIENVILLE  3  NE 

99 

7-22 

22 

12-  9* 

NONE 

NONE 

2-25 

22 

2-26 

25 

2-26 

25 

CALHOUN  EXP  STATION 

100 

7-23 

2  2 

12-10+ 

NONE 

NONE 

2-27 

2  4 

2-27 

24 

2-28 

32 

r  U *TU A  M 
iia i nun 

99 

7-23 

21 

2-26 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-27 

22 

3.22 

32 

F ARMERV I LLE 

97 

7-23* 

22 

1-  1 

NONE 

NONE 

2-10 

2  4 

2.26 

28 

3.24 

32 

homer  exp  Station 

99 

8-20 

19 

1-  1 

NONE 

1-  1 

19 

2-26 

22 

2-26 

22 

3-25 

31 

MONROE   FAA  AP 

100 

7-13 

24 

12-10+ 

NONE 

NONE 

1-  1 

24 

2-26 

25 

2-26 

25 

MONROE  CITY 

97 

7-23* 

24 

1-  1 

NONE 

NONE 

1-  1 

24 

2-26 

26 

2-26 

26 

RUSTON-L A  TECH  UNIv 

99 

7-23 

23 

12-  9+ 

NONE 

NONE 

2-26 

24 

2-26 

24 

3-2  5 

32 

HINNFIELO  2  W 

98 

7-22 

21 

12-  4+ 

*       *  * 

NORTHEAST  03 

BASTROP 

23 

12-  9  + 

NONE 

NONE 

1-  1 

2  3 

2-26 

25 

3-24 

32 

E PP S   6  W 

98 

7-23+ 

23 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26 

2  3 

2-27 

26 

2.27 

26 

LAKE  PROVIDENCE 

97 

7-23  + 

25 

12-10+ 

NONE 

NONE 

NDNE 

2-26 

27 

£•2  7 

30 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

97 

8-18  + 

24 

12-  4+ 

NONE 

NDNE 

2-26 

24 

2-27 

27 

2-27 

27 

TALLUL AH 

97 

7-23+ 

21 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26 

21 

2.27 

25 

3.22 

31 

W T  NNS  BORO 

101 

7-23 

24 

12-  4  + 

NONE 

NONE 

2-26 

24 

2.27 

26 

2-28 

31 

WEST  CENTRAL  Oh 

ASHLAND  2  S 

98 

7-23 

19 

12-  9  + 

NONE 

2-27 

22 

22 

4-  6 

LUNvtRit 

102 

7-23 

2C 

2-2  6  + 

NONE 

2-26 

2C 

2-26 

2  0 

25 

2.27 

(jUKUrl    rlKt  TUWCK 

- 

25 

12-  9+ 

NONE 

NONE 

NDNE 

2-26 

25 

2.26 

2  5 

97 

7-31  + 

23 

2-26 

NONE 

NUNE 

2-27 

?  4 

2-2  7 

24 

2-27 

2  4 

MANY 

98 

8-22  + 

21 

12-  9+ 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-27 

22 

3.26 

30 

NATCHITOCHES 

99 

8-17+ 

26 

2-25 

NONE 

NONE 

NDNE 

2-2  6 

27 

2-26 

3  7 

CENTRAL  05 

ALEXANDRIA 

98 

7-22  + 

27 

2-26  + 

NONE 

NONE 

NONE 

2"2  6 

27 

2-27 

ALEXANDRIA  WSD  AP 

99 

7-22 

23 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26 

23 

2-27 

28 

2-27 

28 

BELAH  FIRE  TOWER 

99 

7-23+ 

23 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26 

2  3 

2-27 

2e 

2-27 

2  6 

BUNK IE 

97 

7-30+ 

26 

2-27+ 

NONE 

NONE 

NDNE 

2.27 

26!  2-27 

2  6 

GRAND  COTEAU 

95 

B-22  + 

25 

2-26 

NONE 

NONE 

NDNE 

2-26 

25 

2.27 

31 

HINESTON  4  NNE 

99 

7-24 

2  2 

2-27+ 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-27 

22 

2-28 

32 

JONESVILLE  LOCKS 

98 

7-24+ 

25 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28  2-26 

3J 

MAMOU  4  S 

98 

7-21 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

2-26 

27 

2-26 

2  7 

MELVILLE 

95 

7-27  + 

25 

12-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

2.26 

26 

2-27 

3  2 

NEW  ROADS  5  ESE 

95 

8-17 

26 

12-  3 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

30 

OLD  RIVER  LOCK 

98 

8-12 

27 

12-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

31 

QLLA   3  SSW 

97 

7-24+ 

21 

2-26 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-27 

22 

3-22 

32 

woooworth  state  forest 

27 

2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2.26 

27 

2-26 

27 

*       *  * 

EAST  CENTRAL  06 

AMITE 

98 

8-  2< 

24 

2-27* 

NONE 

NDNE 

2-21 

2  4 

2-27 

24 

2-27 

24 

BATON  ROUGE   WSO  AP 

94 

7-134 

26 

2-26 

NONF 

NONE 

NONE 

2.26 

26 

2.27 

29 

BOGALUSA 

96 

6-12 

24 

2-27 

NONE 

NONE 

2-27 

24 

2-28 

27 

2.28 

27 

CLINTON 

96 

7-12 

21 

2-26 

NONE 

NONE 

2-27 

23 

2-27 

23 

2-27 

23 

COVINGTON  4  NNW 

96 

7-27-1 

21 

2-26 

NONF 

NONE 

2-2' 

24 

2-21 

24 

2-27 

2  4 

FRANKLINTON  3  Sw 

98 

7-22< 

22 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26 

22 

2-2 

25 

2-27 

GREENSBURG 

96 

8-12* 

21 

2-26 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-2t 

28 

2-28 

1  D 

HAMMOND  3  NW 

9t 

7-2H 

22 

2-26 

NONE 

NONE 

2-21 

24 

2-27 

24 

2.27 

24 

LSU  BEN-HUR  ExP  STA 

21 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26  21 

2.21 

25 

2.28 

30 

SLIDELL  WSO  RFC 

o.- 

7-13 

2! 

2-26 

NONF 

NONE 

NONE 

2-28 

21 

2-26 

27 

+       *  * 

SOUTHWEST  07 

CROWLEY   EXP  STATION 

9! 

8-23t 

2« 

2-10 

NONF 

NONE 

2-10  24 

2.21 

26 

2-21 

28 

DE   OUINCY  4  N 

9! 

7-23 

24 

12-  4-1 

NONE 

NONE 

2-26  24 

2-21 

25 

2-21 

25 

DE  RIDDER 

9( 

7-3H 

26 

12-  4-1 

NONE 

NONE 

NONE 

2-21 

21 

2-21 

27 

ELIZABETH 

9  = 

7-22 

22 

12-  4 

NONF 

NONE 

2-2! 

24 

2-21 

2t 

2-21 

26 

HACKBERRY  8  SSW 

96 

7-22 

3 

12-  1 

NONE 

NONE 

NDNE 

NONE 

NONE 

JENNINGS 

9< 

8-14-1 

21 

2-26-1 

NONE 

NONE 

NONE 

2-26 

28 

2.26 

28 

LAKE   ARTHUR   10  SW 

9< 

7-27-1 

31 

12-  2t 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.26 

31 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

9! 

7-13 

2C 

2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2t 

2.26 

29 

OBERLIN  FIRE  TOWE" 

9" 

8-2H 

2( 

12-  l-l 

NONE 

NDNE 

NONE 

2-24 

2.21 

31 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

9 

7-22+ 

12-  1 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

2-26 

31 

VERMILION  LOCK 

9 

8-17 

2 

12-  5h 

NONE 

NONE 

NONE 

2-2' 

2" 

2-21 

27 

32°  or 
below 


11-14 

11-15 
11-15 
11-15 
11-15 

11-15 


11-15 
11-15 
11-15 
11-15 
11-15 

11-14 
11-15 
11-15 
11-13 


11-15 
11-15 
11-15 
11-15 
11-15 

11-15 


11-13 
11-14 
11-15 
11-15 
11-1 


12-  1 
11-15 
11-15 
11-15 
11-27 

11-15 

11-15 

12- 

11-15 

11-27 

11-15 
11-15 
11-15 


11-13 
11-15 
11-15 
11-13 
11-13 

11-13 
11-13 
11-13 
11-13 

11-26 


12 
11-15 
11-30 

11-  15 

12-  1 

12 
12-  1 
12-  1 
12-  1 
12 


28  '  or 
below 


11-  15 
1  1-15 

12-  1 

11-  1! 

12-  1 

11-1! 


29  12 

2"  11-1! 

27  11- 

29  12- 

27  11-1! 


11-15 
12 
11-16 
11-15 


12- 

11-15 

12- 

11-1! 

11-1! 

11-1! 


11-1! 
11-1! 
12 
12 

11-  1! 

12-  4 


12-  » 

12-  2 

12-  } 

12-  4 

12-  4 

11-1! 
12 

NONF 
12 
12 

12 
11-1! 

12 


12-  1 

12- 

11-27 

11-27 

11-27 

11-1! 
11-27 
11-2  + 
11-27 
12- 


12-  4 

28 

12-  1 

26 

12-  1 

28 

11-30 

?6 

NONE 

NONF 

NDNE 

NONF 

12-  1 

26 

NONF 

12-  1 

27 

24  or  20  '  or 
below  below 


12-10 
NONE 
12-  9 
12-  3 


12- 

NDNE 
NONE 

12- 

12- 

12-  4 


11-15 
12- 

NONE 
12 
12 


NDNE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-  4 

NDNE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
12-  3 
NONE 

12-10 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
12- 

NDNE 
12- 

NDNE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 

NONE 


NDNE 
NONE 
NONE 
12-  9 

NONE 

NDNE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NDNE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 
NONE 

NONE 


12 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NDNE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NDNE 


NDNE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NDNE 
NONE 
NDNE 
NDNE 
NONE 

NONE 


16  or 

be-low 


Number  of  days 
between  dates 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NDNE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONF 

NONE 


34  2  280 
261 
2  80 


260 
238 
23" 
235 

2  62 


2  62 
260 
238 
'35 
235 

2  6'. 
262 
235 


2  36 
261 
261 
261 
238 


221 
26~ 
262 
261 

232 


277 
261 
261 
261 
2  73 

260 
262 

261 
273 

26  1 
2  38 

262 


259 
26  1 
260 
'59 
2  59 

259 
>JJ 
259 


277 
261 
276 
261 


279 

270 

278 
277 
278 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


-  5  - 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


LOUISIANA 
197* 


SOUTH  CENTRAL 


CARVILLE   2   SH  96  8-20* 

FRANKLIN   3   NW  96  7-22 

LAFAYETTE   F A A   AP  95  7-22* 

MORGAN  CITY  98  7-  6 

NEW   IBERIA   5  NW  96  8-21 


BOOTHV I LLE   WSO  96  7-12 

DIAMOND  4  NW  9S  7-16* 

DON  AL  DSONV  I  L  L  E   3   F  95  7-27 

GALL  I ANO  95  8-17  + 

HOUMA  96  7-14 

NEW  ORLEANS  MOI  WSO  AP             96  7-12 

NEW  ORLEANS  AUO  WSO  CI            95  7.13* 

PARADIS  7  S  95  7-12 

QUARANTINE  92  7-12 

RESERVE  96  7-15 

SAINT  BERNARD  97  7-20 

SCHR I E VER  95  7-12 
THIBOPAUX 


24 

2-27 

33 

12-  1  + 

2  3 

2-26 

36 

12-  1 

28 

2-26 

a 

2-27 

Last  spring 


12-  3 
2-26 
2-26 

12-  2* 
2-26* 


12-  U 
2-27 
2-27 

12-  2 


16  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NON 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

none! 

NONE 
NONE 
NONF 
NONE 

NONE 
NONF 


20  '  or 
below 


NONE 
NONE 
NDNE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NUNE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


24  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

2-27,  24 
NONE 
2-26j  23 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


28  or  32"  or 
below  below 


NONE 
2-26  27 

NONE 
NONE 


NONE 

NONE 

2-27 

26 

2-27 

26 

NONE 

2-27 

30 

NONE 

2-27 

32 

2-26 

28 

2-27 

32 

2-27 

24 

2-27 

24 

NONE 

NONE 

2-27 

25 

2.27 

25 

NONE 

NONE 

2-26 

28 

2.27 

29 

2-27 

28 

2.27 

28 

NONE 

2.27 

29 

2-26  29 

2-26  27 

2-26  29 

NONE 


First  fall  minimum  of 


32 1  or 
below 


11-  27  32 

12-  1  29 
12-  1  32 
12-  1  32 
11-27  32 


NONE 
12 
12 
12 


11-27 

29 

12-  3 

NONE 

NONF 

11-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

12-  1 

31 

NONF 

12-  3 

3? 

NONE 

28  °  or 
below 


12-  3 
NONE 
NONE 
NONE 

11-30 


NONF 
NONE 
NONF 
NONE 


24°  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


20  or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NDNE 

NDNE 
NDNE 
NONE 
NDNE 
NONE 

NDNE 


?74 
276 
278 


277 
277 
277 


273 
273 
277 
279 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SOIL  TEMPERATURES 


LUU1SI4N4 
 19711 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

-C 
0, 

a> 
Q 

IN) 

Time 

Average 

Extremes 

Average 

6 
w 

Average 

1 
w 

Average 

B 
w 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

6 

Average 

1 

w 

Average 

s 

w 

Average 

Extremes 

Average 

« 

s 

S4INT  JOSEPH  EXP  ST4 

2 

5-5.7 

74 
31 

52.  S 

75 
34 

65.  6 

es 

43 

69. C 

63,3 

102 
66 

85.2 

101 
66 

91  .C 

U3 
It 

77. * 

9S 
57 

7o. e 

9C 
H 

58.8 

84 
38 

50.2 

71 
3<i 

113 
31 

See  Reference  Noles  Following  Slation  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


LOUISIANA 
1974 


Station 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

•       »  * 

NORTH  CENTRAL  02 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 
MIND 

1  .76 

1464 

!  3.32E 
1721 

4.B1E 
1692 

6.24E 
1251 

6.06E 
931 

6.71E 

883 

7.73 
724 

6.316 
668 

3.76 
1104 

3.73E 
564 

2.55 
887 

954 

12843 

*       «  + 

CENTRAL  05 

WC00WORTH  STATE  FOREST 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  I  N 

1.68 
1064 
59.6 
46.2 

2.27 
982 
64.8 
44.2 

3.80 
1237 
74.4 
55.9 

1081 
80.6 
58.1 

889 

5*45 
806 
92.9 
70.4 

5.70 
647 
96.8 
72.6 

515 
92.9 
72.  * 

852 
84.7 
65.1 

626 
76.8 
56.7 

811 
65.1 
48.3 

1.60B 

755  10265 
56.0 
42.0 

*       4  * 

EAST  CENTRAL  06 

LSU  BEN-HUR  EXP  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  I  N 

1793 
72.5 
51.7 

4.43E 

67.3 
42.6 

5.41E 
1954E 
76.7 
54.1 

6.73E 
19S5 
81.6 
56.1 

7.25E 
1494 
90.6 
66.5 

7.6bE 
1619 
92.7 
67.2 

7.36E 
840 

5  .79E 
6178 
96.0 
68.2 

5.906 
1310 
87.9 
65.6 

5.50 
1270 
79.1 
54.2 

1662B 

67.1 

45.8 

1 
1 

2.53E 
1560 
61. B 
43.6 

- 

See  Reference  Notes  Following  Slahon  Index 
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STATION  INDEX 


1974 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 

opened 

Month 
closed 

ABBEVILLE 

0007 

07 

VERMILION 

2 

29 

58 

92 

08 

10 

65 

66 

2 

ABITA  SPRINGS  FIRE  TWR 

0021 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

26 

90 

03 

30 

2 

2 

Al  F  v  A  M  n  D  I  A 

0098 

05 

U 

31 

19 

92 

23 

87 

79 

86 

i 

2 

3 

C 

ALEXANDRIA  WSO  AP 

0104 

05 

RAPIDES 

U 

31 

24 

92 

18 

120 

14 

14 

l 

2 

3 

c 

AMITE 

0205 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

43 

90 

30 

180 

86 

90 

i 

2 

3 

ANTIOCH  FIRE  TOWER 

0253 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

53 

93 

0  0 

350 

18 

22 

2 

ASHLAND  2  S 

0349 

04 

NATCHITOCHES 

1  1 

32 

07 

93 

06 

225 

20 

30 

l 

2 

3 

BASTROP 

0537 

03 

MOREHOUSE 

9 

32 

47 

91 

54 

140 

50 

50 

i 

2 

3 

BATON  ROUGE  WSO  AP  R 

0549 

06 

E  BATON  RQUG 

8 

30 

32 

91 

09 

64 

86 

106 

l 

2 

3 

c 

BAYOU  SORREL  LOCK 

0565 

08 

IBERVILLE 

i 

30 

08 

91 

19 

15 

6 

2 

BEAVER  FIRE  TOWER 

0617 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

47 

92 

34 

105 

2 

2 

BELAH  FIRE  TOWER 

0639 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

38 

92 

11 

200 

22 

22 

l 

2 

3 

A  T  F  M  W  T  I  1  P     7.    M  C 
DltJNVILLC    J    IN  t 

0800 

02 

BifclNVlLUE 

u 

32 

22 

92 

56 

307 

3 

3 

i 

2 

3 

BODCAU  FIRE  TOWER 

0920 

01 

BOSSIER 

11 

32 

42 

93 

31 

260 

22 

2 

BOGALUSA 

0945 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

47 

89 

52 

103 

44 

44 

i 

2 

3 

BOOTHVI LLE  WSO 

1157 

09 

PLAQUEMINES 

5 

29 

20 

89 

24 

0 

10 

10 

i 

2 

3 

r 

BUNK  I  E 

1287 

05 

AVOYELLES 

2 

30 

57 

92 

10 

BO 

86 

86 

i 

2 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

1411 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

20 

180 

86 

83 

1  4 

i 

2 

34C 

CARVILLE   2  SW 

1565 

08 

IBERVILLE 

8 

30 

12 

91 

07 

26 

35 

36 

i 

2 

3 

CHATHAM 

1703 

02 

JACKSON 

1  1 

32 

19 

92 

27 

180 

27 

31 

l 

2 

2 

CLINTON 

1891 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

52 

91 

01 

180 

80 

79 

l 

2 

3 

CLINTON  5  SE 

1899 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

4  8 

90 

58 

200 

1 

JUL 

2 

C 

COCODRIE 

1929 

09 

TCODCDnlluC 

5 

29 

16 

90 

39 

5 

8 

8 

SEP 

i 

2 

3 

COLFAX 

1941 

05 

GRANT 

11 

31 

31 

92 

43 

90 

26 

27 

JAN 

i 

2 

3 

COLUMBIA  LOCKS 

1979 

02 

CALDWELL 

9 

32 

10 

92 

06 

80 

3 

2 

CONVERSE 

2023 

04 

SABINE 

12 

3  1 

45 

93 

42 

220 

20 

30 

l 

2 

3 

COTTON  VALLEY 

2121 

0  1 

WEBSTER 

1 1 

32 

49 

93 

25 

230 

26 

30 

i 

2 

3 

COVINGTON  4  NNW 

2151 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

32 

90 

07 

♦0 

81 

81 

i 

2 

3 

C 

CROWLEY  EXP  STATION 

2212 

07 

ACADIA 

7 

30 

15 

92 

22 

25 

64 

l 

2 

3 

CURTIS   1  SSE 

2235 

01 

BOSSIER 

1 1 

32 

2  5 

93 

38 

155 

9 

2 

c 

DE  OUINCY  4  N 

2361 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

3  1 

93 

26 

95 

19 

49 

i 

2 

3 

DE  RIDDER 

2367 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

50 

93 

18 

180 

52 

52 

l 

2 

3 

DIAMOND  4  NW 

2478 

09 

8 

29 

35 

89 

50 

4 

16 

16 

l 

2 

3 

DONALDSONV I L  L  E   3  E 

2534 

09 

ASCENSION 

B 

30 

06 

90 

56 

20 

86 

85 

l 

2 

3 

ELIZABETH 

2800 

07 

ALLEN 

4 

30 

52 

92 

48 

150 

78 

81 

l 

2 

3 

EPPS  6  W 

2971 

03 

WEST  CARROLL 

9 

32 

37 

91 

34 

99 

i 

2 

3 

c 

EUNICE 

2981 

05 

ST  LANDRY 

7 

30 

30 

92 

25 

47 

14 

2 

FARMERVILLE 

3079 

02 

UNION 

'i 

32 

46 

92 

24 

170 

19 

19 

i 

2 

3 

FRANKLIN  3  NW 

3313 

08 

ST  MARY 

2 

29 

49 

91 

33 

12 

82 

82 

l 

2 

3 

FRANKL INTON  3  SW 

3327 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

49 

90 

1 1 

145 

18 

18 

i 

2 

3 

GALL IANO 

3433 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

26 

90 

18 

2 

7 

7 

l 

2 

3 

GLOSTER   1  W 

3657 

01 

DE  SOTO 

1 1 

32 

12 

93 

50 

255 

28 

2 

GONZALES 

3695 

09 

ASLtNilUN 

8 

30 

14 

90 

54 

10 

C 

GORUM  FIRE  TOWER 

3741 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

25 

92 

54 

360 

20 

21 

i 

2 

3 

GRAND  COTEAU 

3800 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

2  6 

92 

0  2 

55 

Q  Q 

8  S 

l 

2 

3 

GRAND  ECORE 

3804 

04 

NATCHITOCHES 

1 1 

31 

4  8 

93 

06 

150 

26 

2 

GRAND   ISLE  NO  2 

3815 

09 

JEFFERSON 

5 

29 

1  4 

90 

00 

2 

c 

GREENSBURG 

3864 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

50 

90 

40 

22! 

16 

16 

l 

2 

3 

GREENWELL  SPRINGS 

3867 

06 

E   BATON  ROUG 

6 

30 

3  4 

90 

5  9 

6C 

Q 

2 

GREENWOOD  FIRE  TOWER 

3877 

01 

CADDO 

1 1 

32 

2  5 

94 

00 

35C 

2 

HACKBERRY  8  SSW 

3979 

07 

CAMERON 

4 

29 

5  3 

93 

2  5 

6 

3  3 

i 

4 

3 

HAMMOND  3  NW 

4034 

06 

TANGIPAHOA 

6 

30 

32 

90 

29 

45 

79 

76 

i 

2 

3 

HANNA  3  S 

4050 

01 

DCn  dtwCd 
KCU  KlvtK 

11 

31 

54 

93 

21 

125 

3 

2 

HARRISONBURG   LOCK  NO  2 

4100 

05 

CATAHOULA 

9 

31 

47 

91 

49 

60 

31 

DEC 

2 

C 

HAYNESV I LL E  2  WSW 

4131 

02 

CLAIBORNE 

9 

32 

5  7 

93 

10 

3  3  C 

2  0 

34 

i 
i 

c 

HINESTQN  4  nne 

4260 

05 

RAPIDES 

4 

31 

1 1 

92 

4  5 

240 

3 

HODGES  GARDENS 

4288 

04 

SABINE 

1 2 

3 1 

2  3 

93 

2  4 

362 

2* 

1  5 

2 

HOMER  EXP  STATION 

4355 

02 

CLAIBORNE 

1 1 

32 

45 

93 

04 

380 

i 

2 

3 

HOSSTON 

4398 

01 

CADDO 

1 1 

32 

53 

93 

5  3 

20C 

3  4 

i 

2 

HOUMA 

4407 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

3  5 

90 

44 

15 

0  4 

5 

3 

jeanEREtte  Exp  STA 

4674 

08 

IBERIA 

2 

29 

57 

91 

4  3 

20 

0  ' 

6  9 

MAR 

2 

JENNINGS 

4700 

0  7 

JEFF  DAVIS 

7 

30 

14 

92 

4  0 

30 

77 

77 

i 

2 

3 

JENNINGS  2 

4702 

07 

EEC  HAWTC 

Jfcrp  UAVIi 

7 

30 

15 

92 

*0 

3C 

c 

JONESBORO  FIRE  TOWER 

4732 

02 

JACKSON 

U 

32 

13 

92 

42 

322 

5 

5 

2 

JONESVILLE  LOCKS 

4739 

05 

CATAHOULA 

3 

31 

29 

91 

51 

7C 

3 

3 

i 

2 

3 

c 

KAPLAN  8  S 

4785 

07 

VERMILION 

5 

29 

53 

92 

It 

7 

31 

2 

KE I THV I LLE 

4816 

01 

CADDO 

11 

32 

21 

93 

5C 

20C 

2 

KENTWOOD 

4859 

06 

TANG  I PAHnA 

6 

30 

56 

90 

31 

218 

34 

2 

KINDER   3  W 

48B4 

07 

ALLEN 

4 

30 

30 

92 

54 

53 

31 

2 

KORAN 

4931 

01 

BOSSIER 

1  1 

32 

25 

93 

28 

175 

26 

2 

1  fiFAYPTTE 

5021 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

13 

92 

01 

37 

86 

85 

l 

c 

LAFAYETTE   FAA  AP 

5026 

08 

LAFAYETTE 

2 

30 

12 

91 

59 

38 

2 

3 

LAKE  ARTHUR   10  SW 

5065 

07 

CAMEKUN 

7 

30 

00 

92 

48 

10 

69 

69 

i 

2 

3 

LAKE  CHARLES   2  N 

5074 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

15 

93 

1? 

5 

13 

3 

2 

LAKE  CHARLES  WSO  AP 

5078 

07 

CALCASIEU 

4 

30 

07 

93 

13 

9 

13 

i 

2 

3 

c 

LAKE  PROVIDENCE 

5090 

03 

EAST  CARROLL 

8 

32 

49 

91 

12 

105 

54 

54 

l 

2 

3 

LEESVILLE 

5266 

04 

VERNON 

12 

31 

09 

93 

1* 

24C 

49 

49 

l 

2 

3 

c 

ldgansport  4  ene 

5527 

01 

DE  SOTO 

I  2 

31 

55 

93 

57 

21C 

i 

2 

3 

c 

longville 

5584 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

36 

93 

14 

114 

12 

30 

12 

2 

LSU  8EN-HUR  EXP  STA 

562C 

Ot 

E  BATON  ROUG 

b 

30 

22 

91 

IC 

21 

12 

l 

2 

34 
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STATION  INDEX 
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Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

M  A  Mni  1    L  ^ 

n Anuu  *t  j 

5852 

05 

EVANGELINE 

7 

30 

34 

92 

26 

55 

l 

2 

3 

MANKFTFlD    3    W  W 

5874 

01 

DE  SOTO 

12 

32 

01 

93 

44 

373 

2 

MANY 

5892 

04 

SABINE 

12 

31 

34 

93 

29 

260 

21 

21 

l 

2 

3 

MARION 

5908 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

15 

190 

21 

2 

MARK  SV I L  LE 

5920 

05 

AVOYELLES 

I 

3  1 

09 

92 

02 

87 

12 

2 

MARTIN  FlRE  TOWER 

5935 

01 

RED  RIVER 

11 

32 

06 

93 

14 

270 

C 

MELVILLE 

6117 

05 

ST  LANDRY 

1 

30 

41 

91 

45 

30 

86 

88 

i 

2 

3 

MERMENTAU 

6142 

0  7 

ACADIA 

7 

30 

11 

92 

35 

16 

31 

2 

M  T  NnFlM 
n  i  in  u  c  in 

6244 

01 

WEBSTER 

1 1 

32 

36 

93 

18 

250 

86 

87 

i 

2 

3 

c 

mtttTc   y   ^  F 

nil  lie   c.  ju 

6271 

07 

ALLEN 

4 

30 

42 

92 

53 

120 

20 

2 

MflMDHC    C  aa  ad 
HUlir  Ut    r  M  A  flr 

6303 

02 

OUACHITA 

9 

32 

31 

92 

03 

78 

86 

87 

l 

2 

3 

MflNB  flF    r  I  T  V 

6310 

02 

OUACHI TA 

9 

32 

33 

92 

07 

80 

10 

10 

l 

2 

3 

C 

MORGAN  CITY 

6394 

08 

ST  MARY 

1 

29 

41 

91 

11 

5 

52 

69 

i 

2 

3 

c 

NATCHITOCHES 

6562 

04 

NATCHITOCHES 

11 

31 

46 

93 

05 

130 

54 

54 

l 

2 

3 

c 

NEW   IBERIA  5  NW 

6657 

0  8 

IBERIA 

2 

30 

03 

91 

5^ 

25 

65 

65 

i 

2 

3 

NEW  ORLEANS  NF  WSO  CI 

6659 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

0  4 

3 

103 

2 

NEW  ORLEANS  MO  I   WSO  APR 

6660 

09 

JEFFERSON 

8 

29 

59 

90 

15 

4 

21 

21 

l 

2 

3 

c 

NEW  ORLEANS  AUD  WSO  CIR 

6664 

0? 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

08 

6 

85 

85 

l 

2 

3 

c 

new  Orleans  Algiers  r 

0666 

09 

ORLEANS 

8 

29 

56 

90 

0  2 

2 

75 

2 

NEW  ORLEANS  CITRUS  R 

6668 

09 

ORLEANS 

6 

3  0 

03 

89 

59 

0 

20 

2 

NEW  ORLEANS  DUBLIN  R 

6669 

09 

ORLEANS 

8 

29 

57 

90 

0  8 

22 

81 

2 

NEW  ORLEANS  JEFFERSON  R 

6671 

09 

ORLEANS 

e 

29 

56 

90 

06 

2 

81 

2 

NEW  ORLEANS   JDURDAN  R 

6672 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

01 

10 

41 

2 

NEW  ORLEANS   LONDON  R 

6675 

09 

ORLEANS 

8 

29 

59 

90 

0  4 

12 

81 

2 

NEW  ORLEANS  ME T A  I R I E  R 

6679 

09 

ORLEANS 

6 

29 

59 

90 

07 

0 

26 

2 

NEW  ROADS  5  ESE 

6686 

05 

POINTE  COUPE 

8 

30 

4  1 

91 

22 

45 

APR 

i 

i 

3 

OAKDAL  E 

6836 

07 

ALLEN 

4 

30 

49 

92 

41 

103 

21 

z 

OAK  GROVE 

6866 

03 

WEST  CARROLL 

3 

32 

52 

91 

25 

110 

5 

2 

OAKNOL I A 

6911 

06 

E  FELICIANA 

6 

30 

44 

90 

59 

130 

33 

2 

OBERLIN  FIRF  TOWER 

6938 

07 

ALLEN 

4 

3U 

36 

92 

4  7 

67 

21 

22 

i 

2 

3 

OLD  RIVER  LOCK 

6962 

05 

POINTE  COUPE 

8 

31 

00 

91 

40 

70 

10 

10 

i 

2 

3 

c 

ni  l  a  3  ^Sw 

ULLH      J      J  -J  W 

6978 

05 

LA  SALLE 

11 

31 

52 

92 

16 

100 

i 

2 

3 

c 

OPELOUSAS 

6995 

05 

ST  LANDRY 

2 

30 

32 

92 

06 

65 

9 

2 

PARADIS  7  S 

7096 

09 

ST  CHARLES 

5 

29 

47 

90 

26 

0 

20 

60 

l 

2 

i 

PEARL  RIVER  LOCK   NQ  \ 

7161 

06 

ST  TAMMANY 

1  0 

30 

27 

89 

47 

30 

26 

1 

PINE  GROVE   FIRE  TOWER 

7304 

06 

ST  HELENA 

6 

30 

42 

90 

45 

190 

66 

Z 

PLAIN  DEALING 

7344 

01 

BOSSIER 

11 

32 

54 

93 

41 

291 

82 

82 

i 

2 

3 

QUARANTINE 

7572 

09 

PLAQUEMINES 

8 

29 

13 

89 

16 

5 

18 

18 

l 

2 

3 

RESERVE 

7767 

09 

ST  JOHN  BAPT 

8 

30 

04 

90 

34 

13 

73 

73 

l 

2 

3 

ROCKEFELLER  WL  REFUGE 

7932 

07 

CAMERON 

5 

29 

44 

92 

49 

4 

11 

11 

l 

2 

3 

c 

RODESSA 

7950 

01 

CADDO 

U 

32 

58 

94 

00 

200 

34 

2 

ROSEPINE   EXP.  STA. 

8046 

04 

VERNON 

4 

30 

57 

93 

17 

238 

2 

RUSTQN 

8065 

02 

LINCOLN 

9 

32 

32 

92 

36 

300 

c 

RUSTON-LA  TECH  UNIV 

8067 

02 

LINCOLN 

9 

32 

31 

92 

39 

275 

76 

77 

i 

2 

3 

SAINT  BERNARD 

8108 

09 

ST  BERNARD 

5 

29 

5  2 

89 

50 

5 

9 

9 

i 

2 

3 

SAINT  JOSEPH  EXP  STA 

8163 

03 

TENSAS 

8 

31 

57 

91 

14 

78 

65 

64 

l 

2 

3 

G 

ST.  LANDRY 

8169 

05 

EVANGELINE 

2 

30 

51 

92 

16 

50 

c 

SCHR I  EVER 

8295 

09 

TERREBONNE 

5 

29 

44 

90 

49 

15 

82 

81 

OCT 

i 

2 

3 

SHERIDAN  FIRE  TOWER 

8405 

06 

WASHINGTON 

10 

30 

51 

89 

i'J 

33C 

22 

2 

SHREVEPORT  WSO   AP  R 

8440 

01 

CADDO 

11 

32 

28 

93 

49 

254 

102 

102 

i 

2 

3 

c 

S I MMESPORT 

8507 

05 

AVOYELLES 

1 

30 

59 

91 

49 

50 

63 

2 

SINGER 

8519 

07 

BEAUREGARD 

4 

30 

39 

93 

25 

15C 

20 

INAC 

2 

SLAGLE 

8524 

04 

VERNON 

4 

31 

12 

92 

08 

300 

2 

2 

SLlDELL  WSQ  RFC 

8539 

06 

ST  TAMMANY 

6 

30 

17 

89 

4  6 

10 

18 

18 

i 

2 

3 

c 

SPEARSVILLE   FIRE  TOWER 

8669 

02 

UNION 

9 

32 

54 

92 

34 

200 

30 

2 

c 

SPRINGHILL 

8683 

01 

WEBSTER 

11 

33 

00 

93 

27 

240 

27 

2 

c 

SPRINGVILLE  FIRE  TOWER 

8715 

06 

LIVINGSTON 

6 

30 

26 

90 

39 

32 

19 

19 

2 

STERL INGTON 

8785 

02 

OUACHITA 

9 

32 

43 

92 

05 

60 

34 

2 

SUGARTOWN 

8828 

07 

BEAUREGARO 

4 

3  0 

51 

93 

01 

170 

20 

2 

SULPHUR 

8831 

0  7 

CALCASIEU 

4 

30 

14 

93 

23 

12 

1 

OCT 

2 

TALLULAH 

8923 

03 

MADISON 

3 

32 

24 

91 

13 

85 

60 

58 

l 

2 

3 

THIBODAUX 

9013 

09 

LAFOURCHE 

5 

29 

48 

90 

4  9 

20 

82 

81 

OCT 

l 

2 

3 

VERMILION  LOCK 

9319 

07 

VERMILION 

5 

29 

47 

92 

12 

14 

24 

24 

l 

2 

3 

V  I  DAL  I A  NO  2 

9357 

05 

CONCORDIA 

8 

31 

35 

91 

26 

6C 

2 

c 

WESTDALE   3  SW 

9610 

01 

RED  RIVER 

1 1 

32 

08 

93 

30 

14C 

21 

21 

2 

3 

WINNFIELD  2  W 

9803 

02 

WINN 

11 

31 

56 

92 

41 

16C 

35 

36 

l 

2 

3 

c 

WINNSBORQ 

9806 

03 

FRANKLIN 

9 

32 

09 

91 

42 

8C 

50 

51 

l 

2 

3 

c 

WINONA  FIRE  TOWER 

9809 

02 

WINN 

11 

32 

02 

92 

39 

22C 

22 

2 

WOODWORTH  STATE  FOREST 

9865 

05 

RAPIDES 

2 

31 

08 

92 

1* 

9C 

18 

18 

ie 

i 

2 

34 
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REFERENCE  NOTES 
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1974 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  tenter,  Asheville,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES: Division  averages   in  the  annual   issue   include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published    in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  arxl   Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and   Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above   the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1941-1970.        "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-terra  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,    as  used   in  this  publication,    became  effective  with  data  for   January  1953. 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters   following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     St.    Joseph  Exp  Sta  :     Sharkey  clay  soil,    bare.      Slope,   0-1  percent,   direction  unknown.      Palmer  dial   type  soil 

thermometer.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 
*     Amount   included  in   following  measurement . 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data. ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:      1-ATCHAFALAYA     2-BAYOU  TECH I- VERMILION     3-BLACK     4-CALCASIEU     5-GULF  OF  MEXICO     6-LAKE  PONTCHARTRA I N  7-MERMENTAU 
8-MISSISSIPPI     9-OUACHITA     10-PEARL     11-RED  12-SABINE 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35$  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.    C.   28801.        Attn :  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 


USCOMW-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  2/26/75-990 
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